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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


JANUARY  1962 
Volume  67         No.  1 


ASHEVILLE:  1962 


NEW  JERSEY  -  JANUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   65°  on  the  15th  at  Toms  River 
Lowest  Temperature:   -6°  on  the  31st  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   4.83  inches  at  Atlantic  City 

Least  Total  Precipitation:   1.73  inches  at  Canton 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.98  inches  on  the  6th  at  Atlantic 

City 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   8.0  inches  at  Belleplain  Sta  Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   11  inches  on  the  1st  at 

Flemington  1  NE 

NOTE:   Beginning  with  this  issue  departures  from  normal  are  based  on 
normals  calculated  for  the  period  1931-1960. 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Snowfall,  in  most  areas  of  the 
the  least  for  January  since  19 
about  7  inches  of  snow  fell  in 
southeast  portion  of  the  State 
1st  and  2nd.  Rainfall  on  the 
quite  uniform  over  the  State, 
ton  it  was  the  greatest  24-hou 
January  since  1936.  Some  wind 
occurred  on  the  15th  when  a  vi 


State,  was 
50,  although 

the  extreme 

on  January 
6th-7th  was 
and  in  Tren- 
r  amount  for 

damage 
olent , 


rapidly  moving  storm  crossed  State,  with 
gusts  to  50  mph  reported  in  the  Trenton 
area. 

Donald  V.  Dun lap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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LONG  BRANCH              R 

3.10 

.05 

.06 

.01  1.57 

.28 

T 

T 

T 

.78 

.01 

.02 

.03 

.04 

.16 

.01   .06 

MAHWAH 

3.21 

.02        .24 

1.71 

.03 

.57 

T     T 

.21 

.05 

.01 

.28 

.07 

.02  . 

MANVILLE 

- 

.55 

1.43 

T 

.45 

T 

_ 

T 

MAYS  LANOING 

4.39 

.40 

.22 

2.80 

T 

.06 

.02 

.56 

.02 

.03 

.15 

.12 

.01 

MIDLAND  PARK 

2.85 

1.53 

.24 

.01 

.55 

.01 

.15 

.01 

.27 

.01 

.01   .06 

MILLVILLE 

2.89 

.24 

1.88 

.08 

.05 

T 

.42 

T     T     T 

.02 

.11 

.05 

.04 

T 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.98 

.20 

.02 

T    1.95 

.02 

.05 

.01 

.43 

T     T     .02 

.05 

T 

.07 

.16 

T 

T     T 

MILTON 

_ 

.32 

1.48 

•  04 

.16 

.69 

.26 

_ 

.08 

.05  . 

MOORESTOWN 

2.52 

.31 

1.42 

.02 

.06 

.02 

.47 

T 

.02 

.03 

.06 

.09 

T 

.02  . 

MORRIS  PLAINS 

3.12 

T           .21 

1.66 

T 

•  03 

T 

.03 

.51 

T 

.07 

.02 

T 

.34 

.05 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.56 

.01 

T 

T    1.56 

.26 

T 

T 

.28 

.01 

.07 

T 

.06 

.23 

.03 

.01   .04 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.71 

T 

1.03 

.98 

.02 

T 

T 

.43 

T 

.03 

.02 

.03 

.10 

.02 

.05 

NEW  MILFORD 

2.62 

1.64 

.28 

.36 

.04 

.04 

.22 

.02 

.02 

NEW  MONMOUTH 

2.67 

.03 

.96 

.99 

T 

.02 

.53 

.07 

T 

.03 

.07 

T 

.07 

.07 

.03 

NEWTON 

2.76 

T 

T          .24 

1.42 

.01 

T 

.08 

.51 

T 

.09 

.09 

T 

.30 

.02 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.18 

.03        .23 

1.70 

T 

.11 

.54 

.04   .01 

.16 

T 

.25 

.07 

.04  . 

OLDWICK 

2.87 

T 

.44 

1.52 

T 

.08 

.06 

.43 

T 

.07 

.23 

.04 

ORANGE 

2.69 

1.60 

.27 

.45 

.03 

.01 

• 

# 

.30   .03 

PATERSON 

2.96 

T 

.80 

.97 

T 

.06 

.50 

T     T 

.09 

.02 

T 

.46 

.04 

PEMBERTON  3  E 

2.17 

.77 

.65 

.54 

T 

.02 

•  17 

.02 

PHILLIPSBURG 

2.61 

1.40 

.24 

.27 

.12 

.02 

.11 

.07 

.16 

.15 

.07 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.01 

* 

1.80 

.40 

.05 

.55 

.17 

.04 

PLAINFIELD 

2.65 

.05  1.90 

T 

.35 

T 

.08 

T 

.04 

.18 

*     .05 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.52 

T    1.77 

.11 

T 

T 

.41 

T 

.04 

.03 

T 

.15 

.01 

RAHWAY 

2.53 

T 

T    1.63 

.27 

.38 

T 

.07 

.03 

.12 

.03 

T     T 

R I NGWOOD 

D2.81 

T 

.33 

1.44 

T 

T 

.57 

T 

.15 

T 

T 

.29 

D.03 

SHILOH 

2.43 

.10 

.94 

.54 

.01 

.13 

.03 

.02   .40 

.01 

.07 

.11 

.01 

.06 

SOMERVILLE 

2.76 

T 

1.21 

.78 

T 

.49 

T 

.05 

T 

.02 

.11 

.04 

.08 

SPLIT  ROCK  POND 

3.25 

.50 

1.49 

.76 

.16 

•  30 

.04 

SUSSEX 

2.65 

.65 

1.00 

.09 

.40 

T 

.07 

.11 

T 

.23 

.10  . 

TOMS  RIVER 

2.40 

.18 

1.80 

.12 

.06 

.02 

.02 

.05 

.15 

TRENTON  WB  CITY          R 

2.49 

T 

T    1.66 

.14 

.02 

.01 

.38 

T 

.03 

.02 

•  03 

.15 

.01   .04 

TUCKERTON 

4.50 

.48 

1.49 

W36 

•  10 

T 

.65 

T 

.05 

T 

.20 

.15 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.16 

.02        .24 

1.74 

T 

.05 

.56 

T 

.19 

.04 

T 

•  30 

.04 

T 

WERTSVILLE 

2.57 

.06 

.51 

1.40 

.05 

.01 

.38 

T     T 

.05 

T 

.09 

T     T 

.02  . 

WEST  WHARTON 

3.03 

.23 

1.60 

.03 

.55 

T 

T 

.25 

T 

.33 

.04 

WOODCLIFF  LAKE 

2.85 

1.62 

.26 

.45 

.02 

.15 

.28 

•  02 

.05 

WOODSTOWN 

2.94 

T 

1.27 

.58 

.01 

.02 

.10 

.55 

T 

.01 

.03 

.11 

.26 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 

n 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

39 
29 

33 

20 

39 

15 

50 
34 

43 
34 

58 
40 

57 
42 

49 
32 

33 
25 

29 
13 

26 

7 

26 
12 

36 
15 

45 
14 

55 
44 

44 
24 

40 
22 

30 
15 

35 

21 

38 
25 

41 
22 

56 

39 

56 
25 

45 
16 

53 
33 

57 
30 

57 
30 

3  0 
22 

35 

17 

49 
21 

27 

10 

42.3 
24.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

42 
34 

37 
29 

37 
28 

48 
36 

42 
36 

53 

39 

51 
41 

45 
32 

34 
30 

30 

20 

29 

18 

28 
21 

38 

22 

44 
25 

49 
42 

42 

30 

40 
28 

30 
23 

35 
28 

38 
28 

40 
27 

50 
39 

50 
29 

43 
28 

51 
35 

47 
43 

49 
31 

32 
2  6 

36 
24 

45 
25 

30 
IB 

40.8 
29.5 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

37 
30 

34 
24 

37 
20 

50 
31 

36 
26 

60 
94 

59 
42 

49 
31 

33 
26 

28 
14 

26 

10 

28 

14 

37 
19 

46 
15 

60 
33 

48 
26 

39 
24 

30 
16 

33 
20 

36 
26 

38 
28 

53 
38 

54 
29 

36 

20 

52 
28 

50 
29 

50 
30 

31 
23 

33 

20 

48 
22 

25 

11 

41.2 
24.5 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 

MIN 

39 

28 

36 
22 

39 

5 

56 
29 

45 
34 

58 
40 

56 

40 

49 
35 

46 
20 

31 
15 

27 
6 

30 
6 

36 
12 

46 
8 

57 
34 

54 
27 

42 

15 

36 

12 

34 

20 

40 
27 

39 

14 

49 
35 

53 

40 

41 

12 

56 
27 

53 
22 

54 
26 

42 
25 

36 
12 

46 
28 

39 

10 

44.0 
22.1 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

34 
12 

32 
12 

35 
13 

40 
21 

33 

12 

38 
17 

48 

34 

43 
26 

38 
20 

26 
12 

30 

7 

32 

3 

33 
6 

41 
8 

57 

22 

46 

27 

36 
18 

29 
9 

32 
11 

32 
20 

32 
13 

40 
30 

43 

30 

36 

12 

50 
25 

45 

20 

42 
32 

33 

19 

26 
15 

39 
23 

27 
5 

37.0 
17.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

30 
19 

35 
23 

33 

15 

41 
21 

44 
16 

33 
17 

46 
33 

48 
31 

43 
25 

29 
15 

21 
12 

26 
5 

30 
6 

34 
12 

41 
13 

55 

30 

37 
20 

34 
12 

26 

12 

30 
15 

31 
15 

36 

16 

48 
35 

38 
14 

36 
16 

47 
23 

46 
26 

41 
21 

24 
15 

32 
18 

42 
7 

36.7 
16.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

36 
26 

34 
22 

37 
20 

49 
29 

40 
25 

58 

37 

59 

34 

50 
37 

45 
28 

30 
15 

27 

11 

30 
15 

37 

16 

46 
15 

59 

30 

50 
32 

39 
25 

34 
16 

32 

20 

35 
25 

37 
24 

51 
35 

52 

32 

35 
21 

55 
34 

52 
27 

51 
37 

39 

17 

37 
21 

46 
20 

32 
11 

42.4 
24.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

33 
11 

35 
20 

34 
9 

39 
22 

45 
16 

34 
20 

51 
32 

52 
29 

46 
24 

31 

14 

22 

9 

28 

4 

31 
5 

34 
10 

43 
17 

56 
29 

39 
15 

36 

11 

27 
9 

30 
14 

33 
10 

39 
22 

48 
35 

39 

11 

39 
15 

49 
16 

47 
22 

43 
20 

24 
11 

35 

18 

44 
6 

38.3 

16.3 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

40 
36 

40 
27 

37 
29 

50 
36 

48 
38 

57 
42 

57 
45 

49 
40 

46 

31 

33 
18 

23 

15 

25 

22 

33 
23 

44 
16 

51 
38 

52 
36 

41 
32 

40 
22 

37 

27 

36 
29 

36 
25 

48 
37 

52 
39 

41 
22 

50 
36 

49 
37 

51 
41 

42 

28 

31 
20 

45 
18 

35 
16 

42.6 
29.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

30 
15 

33 
18 

29 
17 

42 

17 

41 
12 

33 
16 

45 
32 

47 
27 

42 
22 

27 

12 

20 
9 

25 

7 

30 
9 

32 

7 

40 
14 

54 
27 

35 
18 

34 
9 

25 
9 

30 
9 

30 
12 

36 
13 

49 
32 

36 
11 

37 
11 

46 
18 

47 
19 

38 
17 

31 
12 

30 
15 

38 
2 

35.9 
15.1 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

36 
26 

36 
22 

38 
6 

50 
28 

42 
29 

59 

37 

60 
47 

50 
37 

46 
22 

29 
14 

27 
6 

26 

7 

37 
14 

46 
10 

57 

26 

55 

29 

39 
17 

35 
11 

32 
15 

35 
21 

38 
15 

51 
33 

54 
36 

37 
12 

53 
29 

49 
24 

54 
39 

40 
19 

31 
14 

50 
27 

35 
9 

42.8 
22.1 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

36 

32 

21 

34 
16 

50 
26 

36 
24 

59 

32 

57 
36 

46 
36 

35 
26 

26 
12 

22 
9 

25 
5 

34 
15 

43 
15 

57 
24 

45 
30 

36 
21 

30 
15 

29 

19 

34 
22 

38 

21 

49 
34 

50 
29 

33 

19 

50 
25 

47 
25 

52 
41 

40 
24 

29 

24 

48 
26 

33 
14 

39.8 
22.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

36 
9 

37 
19 

37 
15 

47 
25 

35 
19 

42 
29 

54 
36 

47 
32 

41 
23 

27 
14 

32 
9 

31 

7 

38 
11 

44 
12 

56  52 
35  34 

39 

20 

32 

11 

33 
14 

32 
20 

35 

11 

45 
31 

49 
30 

40 

15 

53 
27 

44 
23 

46 
31 

35 
20 

30 
15 

45 
24 

32 
6 

40.2 
20.2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

32 
18 

35 
21 

34 
IS 

40 
22 

45 
17 

34 
19 

47 
33 

50 
32 

43 
24 

30 

15 

21 

7 

24 

5 

30 
8 

33 

10 

42!  55 
13!  29 

38 
21 

35 

10 

27 

12 

30 
14 

32 

13 

37 
15 

47 
34 

38 
15 

37 
18 

50 
22 

45 
26 

41 

20 

23 
11 

34 
16 

43 

5 

37.2 
17.5 

FLEM1NGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

36 
11 

37 
21 

37 
14 

45 
20 

35 
18 

39 
26 

54 
36 

49 
32 

43 

20 

25 

14 

27 
8 

32 
5 

34 

11 

45 
6 

5B 
21 

49 
29 

37 
14 

32 

9 

34 
11 

32 

21 

34 
10 

46 
33 

50 
32 

39 
9 

50 
21 

39 
18 

46 
38 

39 

20 

29 
11 

48 
25 

34 
4 

39.8 
18.3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

35 
29 

33 
22 

37 
15 

48 
30 

40 
25 

56 
32 

59 
40 

49 
35 

43 
24 

26 
14 

28 
9 

27 
10 

35 
13 

46 
18 

57 
32 

50 
29 

39 
21 

33 

15 

30 
16 

33 
25 

37 

16 

48 
37 

52 

31 

37 
18 

51 
29 

43 
30 

50 
32 

32 

23 

31 
16 

45 
26 

33 
6 

40.7 
23.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

40 
27 

37 

19 

33 

16 

43 
17 

49 
27 

42 
32 

61 
32 

53 

37 

50 
24 

34 

14 

20 
8 

25 
9 

26 
14 

35 
14 

53 

21 

58 
30 

39 
23 

40 
15 

29 

17 

31 

20 

35 
19 

42 
22 

54 
39 

43 
19 

40 
20 

52 
28 

54 
31 

4  6 
24 

27 

17 

38 
20 

49 
10 

41.3 
21.5 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

28 
14 

29 
9 

28 
14 

37 
16 

54 
2 

40 

2 

44 
26 

44 
28 

39 

14 

26 

4 

17 

1 

16 

0 

19 
6 

28 

7 

40 

19 

49 
20 

33 
17 

31 
0 

26 
2 

24 
6 

32 
10 

36 
15 

45 
22 

31 
9 

32 

19 

41 
25 

40 
27 

36 

10 

32 

7 

28 
9 

30 
-  6 

33.4 
11.4 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

36 
20 

32 
23 

36 

18 

47 
27 

36 
23 

45 

32 

57 
40 

47 
35 

42 
26 

26 

15 

26 

10 

27 
12 

35 
13 

44 
12 

61 
31 

52 

30 

37 
23 

31 
13 

31 
16 

33 
25 

37 
15 

47 
35 

52 

33 

36 
18 

49 
28 

45 
24 

47 
34 

36 
23 

30 
17 

45 
26 

38 
8 

40.1 
22.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

36 
26 

32 
21 

37 
14 

49 
32 

41 
26 

59 
33 

60 
43 

50 
35 

39 
25 

26 

11 

25 
8 

27 
6 

35 
12 

46 
9 

59 

30 

49 
25 

39 

19 

31 

10 

34 
14 

35 
25 

37 
15 

53 
37 

53 
27 

35 
12 

51 

30 

45 
23 

52 
35 

35 
23 

32 
12 

50 
27 

29 
9 

41.3 
21.7 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

36 
30 

32 
24 

34 

24 

44 
27 

32 
22 

42 
31 

50 
41 

44 
38 

38 

24 

24 

17 

25 
14 

26 
16 

31 
19 

39 
26 

50 
38 

42 
32 

35 
21 

25 
16 

25 

18 

31 
24 

36 
24 

47 
36 

47 
28 

36 
26 

46 

33 

44 
36 

45 
26 

26 

21 

29 

20 

42 
15 

29 

9 

36.5 

25.0 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

38 
19 

32 
22 

38 
14 

47 
22 

36 
19 

39 

28 

55 

37 

48 
33 

41 
24 

26 
14 

28 

10 

30 
8 

36 
12 

45 
11 

57 
28 

48 
29 

38 
19 

32 

12 

32 

13 

34 
23 

35 

13 

46 
33 

51 
32 

36 
15 

50 
25 

41 
21 

47 
34 

35 

22 

29 
12 

47 
22 

31 
9 

39.6 
20.5 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

33 

8 

30 
3 

32 

4 

41 
26 

30 
10 

36 

20 

46 
34 

43 
24 

38 
20 

27 

a 

27 
1 

30 
-  3 

33 
0 

39 

53 
33 

47 
28 

34 
14 

30 
4 

26 
5 

33 
18 

30 
9 

41 
30 

45 
30 

37 
9 

47 
20 

38 
16 

46 
26 

3  5 
17 

33 
14 

38 
20 

22 
2 

36.1 
14.6 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

33 
21 

38 
21 

37 
21 

42 
26 

48 
18 

36 
22 

50 
33 

52 
32 

47 
26 

32 
15 

24 
12 

30 
8 

33 
10 

37 
13 

44 
19 

57 

31 

41 
22 

38 
12 

28 
13 

34 
16 

34 
16 

40 

26 

50 
35 

41 
16 

42 

19 

52 
23 

48 
32 

43 

21 

25 
15 

35 
21 

46 

7 

39.9 
20.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

34 
27 

34 
24 

39 
20 

47 
28 

42 
28 

59 

35 

57 
42 

50 
33 

33 
28 

28 

15 

27 
12 

27 
12 

35 
17 

44 
17 

56 

37 

38 

2? 

38 
21 

28 
15 

29 
18 

33 
27 

39 
19 

54 
39 

53 

27 

40 
18 

50 
?  2 

52 
27 

52 

28 

28 
24 

29 

20 

49 
25 

25 

9 

40.3 
24.2 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

40 
16 

37 
21 

34 
14 

41 
18 

52 

32 

45 
33 

58 
34 

52 
28 

49 
24 

34 
16 

21 

11 

20 
12 

26 
16 

35 
14 

54 

17 

56 

32 

40 
22 

41 
18 

30 
18 

35 
23 

37 

20 

41 
23 

54 
34 

43 
18 

4  0 
21 

55 

30 

55 
38 

49 
25 

27 
18 

39 
19 

49 
12 

41.6 
21.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

37 
28 

31 
19 

37 
8 

52 

34 

45 
33 

56 
41 

58 
41 

48 
31 

32 
22 

26 

13 

24 
8 

27 
13 

34 

13 

44 
13 

56 
38 

42 
19 

39 
17 

28 
15 

35 
22 

37 
25 

40 
20 

53 

37 

53 
23 

40 
14 

55 

31 

54 
29 

54 
30 

30 
19 

34 

15 

49 
20 

28 

10 

41.3 
22.6 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

36 
30 

32 
22 

36 

21 

49 
29 

35 
25 

60 

33 

59 
41 

49 
30 

32 

26 

26 

15 

25 

10 

29 
11 

37 
17 

46 
13 

60 
35 

42 
23 

38 
23 

30 
14 

32 

18 

34 
21 

39 
18 

53 

39 

52 
25 

34 
19 

52 

2  9 

50 
26 

45 
26 

26 
19 

29 
16 

48 
15 

25 

10 

40.0 
22.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

33 
15 

35 
21 

34 
15 

42 
19 

45 
17 

34 
17 

47 
33 

50 
29 

45 
24 

28 
14 

23 

8 

28 
4 

33 
5 

34 
9 

42 

20 

55 
29 

39 

17 

35 
10 

26 

10 

30 
14 

33 
13 

37 
24 

49 
34 

39 
11 

38 
15 

50 
20 

47 
24 

41 
20 

23 
14 

31 
18 

43 
5 

37.7 
17.0 

NEWARK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
27 

34 
24 

37 
21 

47 
24 

32 

21 

45 
32 

53 

40 

46 
34 

34 
24 

24 
17 

28 
14 

29 
13 

35 

17 

42 
21 

56 
36 

44 
30 

37 
20 

27 
15 

29 
19 

32 
25 

37 
21 

50 
35 

50 
27 

39 
22 

5  0 

29 

43 
30 

47 
25 

25 
21 

29 

19 

45 
14 

24 
9 

38.2 
23.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

35 

20 

34 
21 

37 
17 

47 
27 

37 

20 

45 
30 

55 
38 

47 
34 

44 
24 

27 
13 

27 
9 

29 

8 

36 
13 

45 

11 

59 
30 

54 
30 

38 

20 

32 

11 

29 
15 

33 
23 

37 
16 

47 
33 

51 
32 

37 
15 

5L 
2  7 

45 
24 

47 
25 

33 
16 

35 
16 

46 
24 

35 

7 

40.4 
20.9 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

MIN 

35 

21 

34 
22 

39 

21 

47 
30 

39 

24 

53 

32 

58 
42 

50 
36 

47 
25 

29 

15 

28 
11 

28 

11 

35 

14 

46 
14 

56 
39 

56 
32 

38 
24 

35 

14 

30 

16 

31 
26 

36 
17 

49 

34 

53 
36 

40 
15 

50 

31 

49 
24 

50 
38 

39 

23 

28 
19 

45 
24 

38 
8 

41.6 
23.8 

NEWTON 

MAX 
MIN 

29. 
11 

33 
14 

31 
16 

40 
22 

42 

11 

33 
11 

40 
32 

45 
28 

40 
23 

27 
13 

20 
6 

26 
2 

28 

4 

31 

7 

42 
9 

55 
28 

35 
17 

33 
10 

2  6 
11 

26 

11 

30 
10 

35 
12 

45 
31 

36 
12 

37 
13 

47 
18 

45 
21 

38 
19 

23 
15 

30 
11 

34 

4 

34.9 
14.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

35 
25 

37 
23 

33 
24 

43 
25 

43 
16 

36 
20 

54 
35 

52 
36 

45 
26 

33 
12 

23 
13 

30 
15 

29 
15 

37 
18 

46 
32 

5  5 
31 

39 
27 

37 

14 

28 

17 

30 
21 

32 
19 

43 
31 

50 
19 

40 
21 

42 
25 

50 
29 

45 
31 

48 
21 

27 
17 

39 
19 

40 
9 

39.4 
22.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

36 
26 

33 
22 

36 

14 

50 

42 
26 

58 
34 

58 
44 

50 
35 

44 
24 

28 
13 

26 
9 

26 

7 

36 
12 

47 
14 

59 
32 

53 
26 

39 
16 

34 
12 

32 
15 

34 
25 

38 
15 

51 
35 

51 

34 

35 

13 

53 

25 

46 
23 

52 

40 

4  0 

23 

32 

14 

50 
27 

34 

7 

42.0 
22.3 

PHILLIPSBURG 

MAX 

MIN 

35 

15 

34 
16 

37 
19 

44 
21 

37 
15 

39 

20 

53 

30 

50 
30 

45 

20 

27 
14 

27 
9 

30 
10 

34 

7 

43 

11 

59 
25 

49 

30 

38 
22 

35 
13 

31 
15 

33 
22 

33 
15 

44 
32 

47 
33 

38 
12 

50 
21 

50 
22 

45 
38 

40 
22 

28 

17 

41 
25 

36 
2 

39.7 
19.5 

PLAINF1ELD 

MAX 
MIN 

36 

19 

35 
22 

38 
16 

48 
27 

35 

21 

50 
30 

53 

40 

48 
31 

41 
25 

25 
16 

29 
12 

30 
9 

38 
11 

46 
12 

57 
28 

41 

31 

38 
21 

27 
13 

32 

15 

33 
24 

37 
15 

49 
34 

51 
37 

39 
16 

50 

2H 

45 
23 

44 
39 

39 

2  2 

28 
17 

45 
25 

25 

8 

39.7 
22.2 

SHILOH 

MAX 

MIN 

36 
29 

33 
19 

35 
16 

52 
28 

46 
35 

58 

35 

58 
42 

49 
36 

46 
24 

28 
14 

11 
8 

28 
13 

36 
15 

43 
15 

60 

3  2 

50 
30 

40 
23 

32 

17 

33 
20 

37 
25 

35 
20 

52 
34 

48 
35 

38 
19 

55 

2  9 

49 
32 

50 
35 

45 
28 

35 
12 

50 
26 

35 
10 

42.4 
24.4 

Terence    notes    following    Stum 

-    5    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1962 


Day  Of  Month 

• 

n> 

(0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SOMERVILLE 

MAX 

35 

31 

38 

45 

32 

44 

52 

48 

39 

24 

26 

28 

34 

42 

58 

46 

35 

26 

31 

33 

34 

45 

45 

38 

49 

40 

45 

31 

?8 

45 

28 

37.9 

MIN 

15 

21 

11 

24 

19 

29 

39 

30 

24 

14 

10 

6 

7 

8 

29 

29 

15 

11 

10 

22 

12 

34 

30 

11 

23 

19 

31 

21 

16 

25 

7 

19.4 

SUSSEX 

MAX 

42 

44 

32 

28 

35 

32 

44 

47 

44 

42 

21 

27 

30 

34 

43 

56 

38 

30 

32 

32 

34 

35 

44 

35 

40 

47 

45 

37 

25 

30 

19 

36.3 

MIN 

20 

15 

2 

-  5 

-  5 

9 

9 

27 

22 

14 

10 

4 

4 

9 

12 

20 

22 

9 

11 

11 

11 

18 

31 

10 

10 

18 

19 

ZO 

15 

19 

0 

12.6 

TOMS  RIVER 

MAX 

37 

36 

40 

50 

46 

56 

59 

52 

50 

30 

26 

26 

36 

47 

65 

56 

40 

37 

31 

35 

40 

52 

52 

40 

52 

52 

55 

42 

32 

50 

39 

43.9 

MIN 

24 

26 

9 

31 

30 

37 

40 

37 

22 

16 

10 

6 

14 

9 

28 

29 

17 

10 

15 

15 

14 

34 

38 

12 

28 

21 

41 

24 

18 

27 

9 

22.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

36 

30 

35 

48 

33 

58 

58 

48 

29 

23 

26 

28 

35 

45 

59 

43 

37 

29 

30 

34 

37 

53 

53 

35 

51 

49 

47 

25 

30 

47 

24 

39.2 

MIN 

29 

23 

22 

26 

23 

32 

41 

28 

23 

14 

12 

15 

19 

21 

37 

30 

21 

15 

19 

25 

22 

37 

29 

24 

31 

33 

24 

21 

20 

15 

10 

23.9 

TUCKERTON 

MAX 

40 

38 

40 

50 

42 

55 

57 

50 

42 

30 

26 

26 

36 

45 

55 

53 

40 

35 

34 

38 

40 

52 

55 

40 

53 

48 

55 

40 

32 

50 

35 

43.0 

MIN 

29 

22 

7 

32 

33 

38 

38 

38 

25 

15 

8 

9 

13 

10 

31 

30 

19 

10 

15 

26 

17 

33 

35 

12 

32 

25 

40 

25 

16 

28 

9 

23.2 

WOODSTOWN 

MAX 

37 

33 

36 

50 

40 

60 

59 

41 

30 

25 

27 

36 

44 

57 

50 

39 

36 

33 

36 

51 

55 

36 

54 

46 

51 

41 

31 

44 

26 

41.5 

MIN 

27 

22 

17 

31 

28 

34 

36 

25 

15 

10 

11 

16 

12 

25 

30 

21 

15 

18 

25 

36 

31 

17 

26 

27 

40 

24 

19 

26 

11 

23.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

■ 
o> 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

34 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

38 
33 

42 
40 

40 
36 

36 
32 

32 

31 

31 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
29 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 
31 

33 
31 

31 
31 

33 
31 

34 
31 

35 

32 

32 
31 

31 

30 

31 
30 

30 
30 

32.6 
31.4 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

36 
34 

41 

40 

40 
36 

36 
32 

32 
31 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
29 

31 
31 

31 

30 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

33 

31 

31 
31 

33 
31 

34 

31 

35 
32 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

32.5 
31.4 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

37 
34 

40 
37 

39 
39 

39 
35 

35 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

31 
30 

32 

32 

33 

32 

32 
32 

33 

32 

34 
32 

35 

34 

34 

32 

31 
31 

32 
31 

31 

31 

33.7 
32.8 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

37 
35 

40 
39 

39 
39 

39 
36 

36 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

33 

33 

34 

33 

33 
33 

33 
32 

34 
33 

35 

34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

34.6 
33.8 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

39 
37 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

39 
37 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 

35 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

36.6 
36.1 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

42 

41 

41 
41 

42 

41 

41 

41 

41 
40 

42 

40 

41 
40 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
40 

411 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

38 

38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

39.2 
38.9 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

44 
33 

37 

34 

34 
31 

32 

27 

30 
24 

30 
24 

30 
23 

30 
24 

34 
30 

32 
31 

31 

27 

30 
24 

29 
24 

30 
26 

30 
24 

33 
30 

36 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

36 

30 

30 
27 

30 
27 

30 
26 

29 
20 

32.2 
28.4 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

33 
32 

34 
32 

44 
33 

37 
34 

34 
32 

32 

27 

30 
24 

30 

24 

30 
24 

30 
24 

33 
30 

32 

31 

31 
28 

30 
24 

29 
24 

30 
26 

30 
24 

33 
30 

35 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

36 
30 

30 

28 

30 
27 

30 
27 

29 
21 

32.1 
28.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

34 

32 

42 
33 

37 
36 

36 
32 

32 
30 

30 
28 

30 
27 

30 
26 

30 
26 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 

27 

29 
27 

30 
28 

30 
26 

31 
30 

32 

31 

30 
30 

31 
30 

31 
30 

34 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 

26 

31.8 
30.0 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

35 
33 

40 
34 

38 
3B 

38 

34 

34 
33 

33 
32 

32 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 

31 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
30 

32.5 
31.6 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:'  Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
constantan  thermocouples. 


Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


eference    notes    following   St»tlon    Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

5.3 

1.1 
6 
.5 

5 
.4 

4 
.3 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

T 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 
3 

2 

T 
2 

.3 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

.1 

T 
T 

T 

T 

.1 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

.6 
1 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

11 

10 

9 

6 

6 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

.3 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

- 

T 

T 
T 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

.1 

6 

6 

6 

5 

2 

T 
3 

T 

- 

" 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

.1 

T 

T 

.1 

T 

.5 
1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 
2 

1.2 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

.1 

T 

.1 

.2 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
5 

4 

3 

1 

.4 

.3 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

T 

T 

T 

- 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 
4 

4 

2 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

1.0 

T 

.3 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.1 

2 

.6 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

.2 

T 

.1 

.5 
T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
4 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

4 

4 

T 
4 

3 

3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PLA INFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

T 

T 
T 

T 

T 
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Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data ,  if  carried  for  this  station ,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents .   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above ,  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office ,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   67°  on  the  5th  at  Belleplain  Sta  Forest 
Lowest  Temperature:   -15°  on  the  11th  at  High  Point  Park  and  Sussex 

Greatest  Total  Precipitation:   5.21  inches  at  Flemington  1  NE 

Least  Total  Precipitation:   2.66  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.70  inches  on  the  24th  at  Belvidere 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   21.0  inches  at  Midland  Park 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   12  inches  on  the  22+  at 

Greenwood  Lake 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

The  most  significant  meteorological  element  of  the  month  was  the 
occurrence  of  a  glaze  storm  on  the  19th  when  freezing  rain  produced 
a  layer  of  ice  up  to  1/4  inch  or  more  in  thickness  over  nearly  all 
portions  of  the  State. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.   These  observations  are 
mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing 
Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed 
on  punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.   Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records 
Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be 
checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been 
received.   Printing  can  not  be  done  until  all  tables  and  the  text  for 
an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain 
high  quality  of  the  data.   A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Wea- 
ther Records  Center,  Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1962 


Ten 

iperalure 

Preci 

citation 

•   6 

S  ! 

o 
> 

< 

•   1 
t  z 

X 

a 

s 
1 

£ 
a 

a 

o> 

a 

No.  of  Da/3 

2 

.  | 
1  z 
a.  6 
o  it 

a 
6 

a 

Snow,  Sleet 
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1 
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s 

0 
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3  J 
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Si 
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NORTHERN 

BELVIDERE 

36.5 

18.3 

27.4 

-    3.9 

50 

4 

-    7 

11 

1045 

0 

6 

27 

2 

4.77 

1.65 

1.70 

24 

11.8 

5 

14 

e 

2 

1 

BOONTON    2    SE 

34.5 

17.8 

26.2 

-    3.3 

51 

6 

-     4 

11 

1083 

0 

8 

27 

2 

3.98 

1.25 

.80 

24 

9 

3 

0 

CANOE    BROOK 

35.9 

17.0 

26.5 

-    3.1 

55 

6 

-    8 

11 

1073 

0 

6 

26 

3 

4.34 

1.38 

.91 

24 

12.5 

5 

17  + 

n 

3 

0 

CHARLOTTEBURG 

34. 3M 

14. 1M 

24. 2M 

-    4.9 

55 

6 

-    5 

14+ 

1125 

0 

9 

28 

5 

4.60 

1.43 

1.10 

24 

18.0 

9 

22  + 

9 

3 

1 

ELIZABETH 

38.4 

22.7 

30.6 

-    2.7 

56 

5 

1 

11 

958 

0 

4 

24 

0 

4.77 

1.49 

.95 

26 

11.3 

2 

14+ 

11 

4 

0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

34.8 

19.0 

26.9 

55 

6 

2 

11 

1060 

0 

8 

26 

0 

3.72 

.57 

27 

9 

3 

0 

FLEMINGTON    1    NE 

38.3 

18.4 

28.4 

-    3.9 

58 

5 

-    8 

11 

1020 

0 

4 

26 

3 

5.21 

2.43 

1.12 

26 

18.7 

6 

14+ 

9 

4 

1 

HIGH    POINT    PARK. 

31.8 

10.1 

21  .0 

.52 

6 

-15 

11 

1228 

0 

17 

28 

5 

2.66 

.96 

24 

11 

26+ 

2 

0 

JERSEY    CITY 

35.1 

24.9 

30.0 

-    2.7 

50 

5 

0 

11 

975 

0 

8 

24 

1 

3.43 

.53 

1.19 

26 

9 

1 

1 

LAMBERTVILLE 

■>8.0 

21.8 

29.9 

-    2.6 

58 

5 

-    4 

11 

977 

0 

5 

24 

1 

4.16 

1.44 

1.01 

26 

8.5 

4 

14 

8 

3 

1 

LAYTON    3    NW 

M 

LITTLE    FALLS 

37.2 

20.5 

28.9 

-    2.8 

57 

6 

-    4 

11 

1005 

0 

8 

26 

1 

4.23 

1.16 

.93 

24 

15.7 

6 

22  + 

9 

3 

0 

LONG    VALLEY 

36.6 

1P.0M 

27. 3M 

54 

5 

-    6 

11 

1049 

0 

4 

27 

3 

4.10 

1.08 

.83 

26+ 

12.8 

6 

22 

10 

2 

0 

MORRIS    PLAINS 

35.5 

17.8 

26.7 

54 

A 

-    4 

11 

1068 

0 

8 

27 

1 

4.30 

.85 

24 

16.5 

10 

3 

0 

NEWARK    WB    AIRPORT                       R 

36.6 

24.0 

30.3 

-    2.4 

55 

5 

3 

11 

963 

0 

7 

23 

0 

4.25 

1.45 

.99 

26 

13.1 

3 

14  + 

10 

3 

0 

NEWTON 

32.8 

14.3 

23.6 

-    4.5 

51 

6 

-14 

11 

1155 

0 

10 

27 

4 

3.79 

1.22 

1.11 

24 

13.1 

6 

15+ 

7 

3 

1 

PATERSON 

36.3 

2'  .0 

28.7 

-    3.4 

51 

6 

2 

I  1 

1011 

0 

7 

26 

0 

3.72 

.57 

.70 

27 

12.6 

6 

15 

8 

3 

0 

PHILLIPS8URG 

38.7 

20.9 

29.8 

-    1.6 

54 

5 

-    2 

11 

983 

0 

5 

25 

1 

4.43 

1.37 

1.10 

24 

12.0 

5 

14 

9 

3 

2 

PLAINFIELD 

37.7 

22.7 

30.2 

-    2.3 

55 

5 

0 

11 

966 

0 

6 

24 

1 

4.35 

1.33 

.87 

24 

11.5 

5 

14 

3 

0 

SOMERVILLE 

37.1 

20.5 

28.8 

-    3.2 

53 

"5 

-    4 

11 

1005 

0 

7 

24 

2 

4.17 

1.42 

.91 

26 

11.7 

9 

2 

0 

SUSSEX 

34. OM 

11  .2M 

22. 6M 

-    6.3 

50 

6 

-15 

11 

1184 

0 

4 

3.73 

1.01 

1.19 

24 

16.0 

8 

26  + 

3 

1 

DIVISION 

27.4 

-    3.5 

4.14 

1.22 

13.5 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

41.5 

26.6 

34.1 

-       .6 

60 

5 

4 

11 

860 

0 

4 

22 

0 

3.47 

.34 

1.03 

19 

4.6 

2 

14  + 

10 

2 

1 

AUDUBON 

30.9 

24.7 

32.3 

6C 

5 

2 

11 

907 

0 

4 

24 

0 

3.83 

.85 

26 

12.0 

3 

14  + 

11 

2 

0 

8ELLEPLAIN    STA    FOREST 

43.8 

24.6 

34.2 

67 

5 

2 

11 

854 

0 

3 

22 

0 

D    3.16 

-       .02 

.87 

19 

4.2 

1 

14 

7 

2 

0 

BURLINGTON 

39.4 

23. 1M 

31.  3M 

-    3.6 

58 

5 

11 

936 

0 

5 

23 

0 

D    4.36 

1.46 

1.62 

26 

T 

3 

8 

3 

1 

CHATSWORTH 

41.8 

23.1 

32.5 

66 

5 

-    1 

11 

903 

0 

3 

23 

1 

4.58 

1.43 

22 

10 

3 

1 

CLAYTON 

38.9 

23.7 

31.3 

59 

5 

11 

935 

0 

6 

24 

0 

4.72 

1.17 

26 

8.2 

4 

14 

1  1 

2 

1 

FREEHOLD 

38.5 

22.9 

30.7 

-    2.? 

65 

«j 

-    2 

11 

953 

0 

5 

23 

1 

D    3.67 

.53 

•  65 

26 

8.9 

4 

16+ 

8 

3 

0 

HAHMONTON    2    NNE 

39.5 

22.9 

31.2 

-    3.3 

64 

6 

-    1 

11 

941 

0 

6 

25 

1 

HIGHTSTOWN    1    N 

38.7 

21.4 

30.1 

-    2.8 

eO 

5 

-    6 

11 

973 

0 

5 

24 

1 

4.35 

1.62 

.93 

24 

11.0 

4 

14 

3 

0 

INDIAN    MILLS    2    W 

39.4 

22.1 

30.8 

-    3.0 

64 

5 

-    1 

11 

952 

0 

6 

25 

1 

3.84 

.73 

.74 

19 

8.7 

2 

14  + 

9 

3 

0 

MILLVILLE 

<-0.6 

24.8 

32.7 

62 

6 

3 

11 

899 

0 

6 

22 

0 

3.38 

.91 

19 

7 

2 

0 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

40.4 

25.2 

32.8 

62 

5 

2 

11 

894 

0 

4 

22 

0 

3.21 

.69 

26 

8.0 

3 

14 

8 

3 

0 

MOORESTOWN 

38.3 

23.1 

30.7 

-    2.7 

60 

5 

0 

11 

953 

0 

5 

23 

1 

3.47 

.74 

.53 

27 

5 

14 

9 

1 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

38.0 

21  .8 

29.9 

-    2.9 

58 

5 

-    2 

11 

976 

0 

5 

26 

1 

4.13 

1.36 

.87 

24 

11.3 

6 

15+ 

10 

2 

0 

NEW    MONMOUTH 

39.0 

22.6 

30.8 

62 

5 

5 

11 

949 

0 

5 

25 

0 

4.67 

1.00 

24 

4 

14 

9 

4 

1 

PEMBERTON    3    E 

40.3 

2?. 7 

31.5 

-    2.8 

66 

5 

-    1 

11 

932 

0 

4 

23 

1 

3.26 

.38 

1.12 

24 

7.7 

1 

16  + 

8 

2 

1 

SHILOH 

41. OM 

24. OM 

32.  5M 

-    2.4 

59 

5 

-    2 

11 

909 

0 

2 

22 

1 

3.74 

.85 

.79 

19 

3 

0 

TOMS    RIVER 

41.3 

23.4 

32.4 

65 

5 

0 

1  1 

909 

0 

3 

24 

1 

3.89 

.69 

19 

6.5 

10 

4 

0 

TRENTON    WB    CITY                            R 

17.6 

24.3 

31.0 

-    2.4 

60 

5 

0 

11 

950 

0 

6 

24 

1 

4.11 

1.52 
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26 

11.2 

4 

14 

9 

2 

0 

TUCKERTON 

41.4 

24.9 

33.2 

55 

5 

1 

11 

886 

0 

4 

23 

0 

3.99 

.85 

19 

4.8 

11 

2 

0 

WOODSTOWN 

39.9 

22.1 

31.0 

61 

5 

0 

11 

945 

0 

4 

24 

1 

3.78 

.80 

26 

10.0 

5 

10 

8 

3 

0 

DIVISION 

31.8 

-    1.9 

3.88 

.89 

8.4 
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ATLANTIC    CITY                                 R 

39.1 

29.9 

34.5 

-    1.2 

48 

24+ 

14 

11 

847 

0 

3 

2  0 

0 

3.25 

-       .13 

1.20 

19 

8 

1 

1 

CAPE    MAY    3    W 

41. 3M 

28. 9M 

35. 1M 

50 

5 

7 

11 

834 

0 

3 

20 

0 

3.73 

.81 

19 

0 

LONG    BRANCH                                       R 

37.7 

25.0 

31.4 

-     1.6 

58 

5 

7 

11 

935 

0 

4 

22 

0 

4.94 

1.40 

.83 

24 

10.7 

3 

15+ 

9 

5 

0 

DIVISION 

33.7 

-       .6 

3.97 

.85 

10.7 
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15 
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0 
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NE 

24 

- 

76 

64& 
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7 

4 

6 

0 

0 

19 

36 
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NEWARK    WB    AIRPORT 

NNE 

IS 

9.3 

24++ 

NNW 

24 

71 

75 

67 

68 

4 

5 

7 

3 

0 

0 

19 

- 

7.5 
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N 

- 
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NW 

24 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


28       29      30 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.47 

ATLANTIC  CITY 

*    3*25 

AUDUBON 

3.83 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.59 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

D3.16 

belvidfre 

A. 77 

BERNARDSVILLE  2  E 

4.20 

RLACKWELLS  «ILLS 

3.38 

80ONTON  2  SE 

3.98 

BOUND  BROOK  1  W 

4.70 

oRftNrMVILLP 

3.76 

BURLINGTON 

04.36 

CANISTFAO  PFSERVOIR 

4.28 

CANOE  BROOK 

4.34 

CANTON 

4.56 

CAPE  MAY  3  W 

3.73 

CEDAR  GROVF 

4,39 

^HAPLOTTFRU*""- 

4.60 

CHATHAM 

4.22 

CHATSWORTH 

4.SR 

CLAYTON 

4.72 

CLINTON 

A.?fl 

ELIZABETH 

4,77 

ELIZABETHPORT 

A. 37 

ESSEX  FFLLS  5ERV  RLDG 

3,72 

FLEMINGTON  1  NE 

*.2I 

FORTESCUE 

3.31 

FRFEHOLD 

D3.67 

GREENWOOD  LAKE 

4,80' 

HAMMONTON  2  NNE 

"   ' 

HIGH  POINT  PARK 

2.66 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.35 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.84 

IRVINGTON 

4.06 

JERSEY  CITY 

3.43 

LAMBERTVILLE 

4.16 

LAYTON  3  NW 

1 

LITTLE  FALLS 

4.23 

LONG  BRANCH             P    £..9*. 

LONG  VALLEY 

4.10 

MAHWAH 

4.90 

MANVILLE 

D3.72 

MAYS  LANDING 

3.75 

MIDLAND  PARK 

4.36 

MILLVILLE 

3.38 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.21 

MILTON 

A. 08 

MOORESTOWN 

3.47 

mhrpts  PLATNS 

4.30 

NEWARK  WB  AIRPORT       R    4,25 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.13 

NFW  MILFOPD 

3.88 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

3.79 

OAK  PIDGF  RFSFPVOIP 

4.29 

OLDWICX 

4.82 

ORANGE 

4,52 

PATERSON 

3.72 

PEMBERTON  3  E 

3.26 

PHILLIPSBURG 

4.43 

PHILLIPSBUPG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PPINCETON  WATEP  WORKS 

R  I NGWOOD 

SHTLOH 
SOMERVILLF 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUF  RAYMOND  DA« 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 


4.10 
3.73 
3.89 


.271 
D.07| 


.09  ,1S| 

.13 

.05  D.03J 

,03  .10 


.01   .01   .01 


D.10  D.10  D.05 


.04   .05   .02 


.27 
.75 
,32 


.07 

.15 

.03 


.08 
1.05 

1.10 


.42 

.03 

i.00 

■  20 

l.li 

.19 

1  .06 

.23 

1*04 

.28 

.20 

•  04 

.42 

1.'2 

.21 
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Day  01  Month 

• 

f 

Station 

1 

2 

« 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

< 

ATLANTIC  CITY  W6  AP 

MAX 
MIN 

32 
26 

31 
25 

38 

27 

46 

31 

60 
41 

47 

18 

27 

14 

40 

19 

41 
22 

34 
12 

24 

4 

39 
15 

40 
14 

43 
30 

40 
31 

38 

31 

45 

28 

40 
24 

45 

31 

39 

31 

38 

25 

50 
38 

47 
38 

50 

2  8 

37 

24 

51 
37 

44 

40 

45 

40 

41.5 
26.6 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

"IN 

33 
29 

32 
30 

35 
30 

44 
32 

48 

40 

45 
24 

29 

20 

38 
26 

39 

30 

35 

19 

25 

14 

34 
22 

36 

23 

42 

33 

37 
32 

38 
32 

44 
31 

37 

26 

45 
34 

38 
32 

38 
29 

46 
38 

42 
38 

48 
3U 

37 
28 

47 
37 

42 
38 

42 
38 

39.1 
29.9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

32 

23 

27 

17 

36 
25 

57 

30 

60 
35 

48 
23 

27 
14 

41 
18 

38 

23 

34 

13 

24 
2 

35 
15 

39 

14 

41 
27 

40 
27 

36 
22 

44 
31 

40 
24 

35 
30 

39 
29 

33 
28 

39 
32 

43 
35 

49 
27 

39 
22 

54 
31 

44 
38 

43 
37 

39.9 

24.7 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

33 
20 

31 
24 

40 
27 

62 

30 

67 
35 

55 
28 

30 
9 

41 
9 

41 
18 

34 
24 

24 
2 

38 
6 

42 

17 

44 

25 

41 
29 

38 
29 

47 
27 

42 

20 

46 
23 

40 
35 

37 

20 

50 
31 

47 
38 

54 
38 

54 
23 

52 
22 

50 
39 

47 
39 

43.8 
24.6 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

28 
18 

25 

7 

33 
18 

50 
23 

47 
28 

41 
20 

28 

8 

38 

10 

34 

17 

32 

14 

25 

-  7 

32 
4 

39 

-  1 

39 
21 

41 

26 

36 

15 

44 
23 

38 
18 

33 
20 

39 
24 

35 
14 

35 
26 

41 
30 

39 
30 

34 
15 

37 
27 

39 
32 

39 
33 

36.5 
18.3 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

23 

8 

26 

11 

28 
12 

34 
24 

47 
29 

51 
23 

28 

10 

23 
11 

37 
18 

36 

19 

25 

-  4 

23 

-  1 

34 

4 

38 
9 

37 
28 

36 
11 

33 
16 

41 

22 

38 
22 

34 
24 

35 
17 

32 

20 

35 
31 

42 
30 

40 
17 

34 
20 

37 
32 

36 
34 

34.5 
17.6 

BURLINGTON 

MAX 

»1» 

30 
22 

30 
17 

37 
25 

56 
29 

58 
34 

52 

27 

28 

14 

38 
17 

38 
17 

35 
10 

24 

1 

32 
17 

35 

18 

41 

38 

37 
24 

45 
24 

39 
24 

37 
24 

39 

23 

36 

17 

38 
25 

44 
35 

45 
36 

36 
22 

48 
25 

44 
36 

42 
37 

39.4 
23.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

2* 

9 

29 
12 

28 

12 

36 
25 

50 
26 

55 
23 

30 

11 

24 

11 

39 
16 

39 
18 

37 
-  8 

23 
-  3 

33 
-  4 

37 
5 

38 
30 

36 
9 

34 
12 

43 
18 

39 

21 

33 
26 

36 
15 

34 
22 

35 
31 

42 
33 

40 

18 

35 
23 

37 
31 

39 
33 

35.9 

17.0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

3» 
25 

34 
26 

35 
29 

47 
31 

50 
39 

41 

30 

32 
18 

42 
22 

42 
26 

40 
25 

27 

7 

32 

18 

36 
22 

40 
30 

42 
33 

42 

28 

46 
30 

38 
34 

38 
32 

47 
32 

46 
38 

47 
39 

44 
26 

49 

35 

48 
38 

47 
39 

41.3 
28.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

20 
3 

23 

7 

27 
9 

40 
25 

47 
28 

55 
20 

25 

7 

20 
6 

36 

15 

37 

-  5 

27 
-  5 

34 
-  5 

37 
-  5 

34 

25 

35 
5 

31 
8 

38 
18 

35 
19 

33 
20 

33 

16 

33 
20 

40 
30 

41 
30 

41 

15 

32 

14 

35 
30 

38 
31 

34.3 

14.1 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

30 
19 

29 

21 

38 
26 

59 
28 

66 
33 

59 
24 

38 
13 

40 
12 

41 
18 

33 

20 

24 
-  1 

35 

1 

40 

7 

41 
25 

39 
29 

37 
27 

45 
21 

42 
21 

39 
26 

38 

31 

37 
22 

43 
28 

45 
35 

46 

36 

39 
19 

53 
30 

53 
38 

42 
37 

41.8 
23.1 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

30 
21 

25 
16 

34 
2* 

54 

23 

59 
28 

52 
21 

24 

10 

37 
18 

30 
21 

34 

17 

25 

1 

32 

11 

34 

10 

39 
27 

38 
28 

35 
23 

42 

24 

43 

30 

35 
30 

37 
22 

34 
30 

42 
30 

45 
36 

47 

34 

41 
21 

53 

30 

46 
39 

43 
38 

38.9 
23.7 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

31 
18 

28 
12 

36 
23 

51 
27 

56 
30 

48 
24 

27 
12 

40 
16 

42 
22 

34 
21 

25 

1 

35 
11 

39 
13 

38 
24 

38 
35 

37 
22 

44 
20 

41 
22 

35 
28 

38 
25 

35 
21 

36 
26 

44 
31 

41 
33 

35 
20 

40 
28 

41 
36 

40 
35 

38.4 
22.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

24 

7 

26 

7 

28 

14 

35 
27 

47 
29 

55 
22 

29 
9 

24 
11 

38 
20 

38 
20 

26 

2 

22 
3 

33 
8 

38 
15 

35 
29 

35 

14 

34 

20 

42 
19 

38 
23 

32 
26 

36 

16 

33 

24 

35 
31 

42 
34 

39 

18 

34 
20 

37 
32 

39 
33 

34.8 
19.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

29 

19 

26 
12 

38 
22 

54 
22 

58 
28 

49 
24 

26 
1 

42 
2 

38 
16 

34 

19 

24 

-  8 

35 
-  3 

39 

-  3 

40 
18 

38 

29 

35 
11 

41 
22 

41 

16 

35 
25 

37 
26 

37 

14 

37 
28 

41 
32 

42 
32 

37 
15 

40 
28 

40 
33 

39 
34 

38.3 

18.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

29 
19 

27 
17 

38 
25 

53 
32 

65 
33 

4  8 
25 

28 
10 

37 

14 

40 
22 

34 
19 

21 
-  2 

32 

7 

36 
5 

40 
25 

36 

30 

36 

20 

43 
25 

37 
20 

35 
28 

37 
29 

33 
19 

36 
28 

42 
33 

38 

33 

43 
28 

49 
28 

46 
36 

38 
34 

38.5 
22.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

28 
12 

31 
20 

27 
20 

37 
27 

60 
32 

64 
22 

33 
12 

28 

14 

41 
22 

40 
22 

23 
-  1 

20 
5 

35 
10 

39 
16 

42 
28 

37 
27 

40 
25 

43 
24 

41 
28 

38 
32 

38 
25 

40 
28 

45 
36 

45 
36 

49 

21 

42 
30 

54 
30 

45 
37 

39.5 
22.9 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

18 
-  3 

19 

-  1 

27 
1 

37 
21 

44 
31 

52 

11 

29 

-  1 

21 

4 

33 

14 

28 
6 

20 
-15 

22 

-11 

29 

5 

31 
12 

30 
19 

33 

11 

28 
12 

36 

10 

34 
9 

30 
12 

29 
11 

31 

15 

32 
18 

33 
22 

32 
6 

40 
8 

44 
27 

48 
28 

31.8 
10.1 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

30 
20 

32 
15 

36 
24 

52 
25 

60 
29 

55 
26 

28 
10 

39 

15 

40 
15 

35 
19 

22 

-  6 

30 
4 

35 

3 

40 
22 

38 

35 
17 

42 
26 

39 

19 

35 
27 

36 
29 

35 

20 

37 
29 

42 
33 

43 
33 

35 
21 

49 
27 

45 
34 

38 
35 

38.7 
21.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

31 

19 

26 
19 

37 
24 

58 
27 

64 

31 

50 
25 

25 
11 

41 
11 

38 
18 

32 
16 

20 

-  1 

34 
4 

38 
3 

41 
26 

38 

2  8 

35 
23 

43 
20 

40 
18 

36 

27 

37 
31 

31 
21 

42 
29 

45 
35 

47 
32 

34 
19 

53 
30 

45 
37 

41 
37 

39.4 
22.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

2  0 
20 

28 
15 

37 
27 

45 

31 

50 
39 

45 
21 

22 
12 

35 
19 

39 

31 

31 
10 

18 
0 

28 
10 

31 
16 

36 

30 

35 

30 

36 
26 

42 

30 

36 
24 

32 
29 

36 
29 

35 
26 

36 

32 

42 
36 

38 
27 

33 

20 

38 
32 

42 
38 

38 
36 

35.1 
24.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

30 

20 

27 
13 

28 
22 

54 
27 

58 
30 

47 
26 

27 

11 

40 
15 

3"> 
20 

33 

18 

25 

-  4 

35 
6 

37 
3 

41 
23 

38 
29 

35 
17 

43 
24 

39 
22 

34 
28 

38 
28 

35 
19 

37 
29 

42 
34 

43 
33 

36 

18 

42 
29 

42 
35 

40 
35 

38.0 
21.8 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

23 

15 

22 

7 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

25 

10 

28 
11 

30 
12 

42 
28 

52 
31 

57 
24 

32 
10 

24 
12 

40 
20 

40 
20 

29 
-  4 

28 
6 

37 
15 

42 
23 

37 
30 

38 
15 

37 

20 

4* 

21 

40 
24 

32 
24 

38 

21 

34 
27 

36 
32 

44 

32 

41 
19 

36 
25 

38 
33 

40 
34 

37.2 
20.5 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

29 
23 

37 
19 

37 
28 

48 
27 

58 
36 

44 
19 

25 

14 

38 
17 

40 

25 

34 
12 

22 

7 

31 
13 

34 
15 

38 
29 

34 

30 

36 
23 

43 
28 

38 

24 

36 

30 

37 
29 

34 
23 

36 
33 

41 
35 

43 

29 

37 
23 

48 
36 

40 
37 

38 
36 

37.7 
25.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

26 

12 

24 
12 

35 
22 

44 

21 

54 
26 

47 
23 

23 

7 

37 
6 

35 
15 

33 
14 

24 
-  6 

35 
0 

39 
-  2 

41 
18 

38 

27 

35 
9 

43 
20 

36 

34 
23 

38 
25 

33 
18 

36 
26 

40 
32 

39 
31 

35 

15 

37 
26 

40 
32 

38 
33 

36.6 
18.0 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

30 
12 

32 
22 

29 
23 

46 

28 

61 
34 

62 
28 

33 
14 

30 

15 

40 

2  3 

40 
28 

26 
3 

22 

4 

34 
14 

39 
18 

42 
29 

40 
28 

37 
29 

45 

24 

41 
25 

41 
33 

39 
28 

40 
30 

47 
38 

47 
37 

51 

23 

44 
24 

53 

40 

46 

40 

40.6 
24.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

32 
24 

28 
21 

34 
26 

61 

31 

62 

40 

44 
17 

26 

12 

39 
15 

39 
20 

34 
11 

22 
2 

33 
16 

39 
12 

40 
29 

38 
28 

37 
26 

44 
28 

40 
23 

40 
30 

39 
29 

37 
26 

47 
36 

45 
38 

50 

28 

37 
24 

52 
35 

46 
39 

45 

40 

40.4 
25.2 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

31 

2  0 

25 

16 

34 
25 

55 
29 

60 
34 

41 
19 

26 

14- 

39 

18 

38 
21 

33 
5 

20 
0 

31 
13 

37 
11 

39 
26 

38 

25 

35 

20 

42 
28 

37 
22 

33 
29 

36 
30 

34 
27 

39 
34 

44 
34 

45 
24 

37 
21 

54 
31 

45 
36 

43 
36 

38.3 
23.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

23 
17 

26 
11 

29 
11 

35 
26 

50 
27 

54 
22 

28 
10 

23 
8 

39 
17 

37 
17 

37 
-  4 

25 
3 

35 
2 

40 

a 

40 

27 

35 
12 

32 

17 

42 

21 

38 
22 

33 
23 

36 
16 

32 

20 

34 
30 

41 

31 

40 
16 

34 
23 

37 
32 

38 
33 

35.5 

17.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

28 

18 

28 
13 

36 

27 

48 
29 

55 
34 

44 

2  0 

24 

13 

39 
19 

40 
27 

33 

10 

22 

3 

32 

11 

35 
16 

37 
28 

36 

30 

34 
26 

43 
26 

36 
24 

32 

28 

37 
29 

32 
25 

35 
31 

42 

34 

42 

28 

33 
20 

39 
33 

41 
36 

41 
35 

36.6 

24.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

29 
25 

28 
12 

37 
23 

50 
27 

58 
32 

4? 

23 

28 

10 

39 
15 

40 

21 

33 

18 

23 
-  2 

30 
8 

35 

7 

40 
23 

3  8 
29 

35 
19 

43 
26 

41 

20 

35 
26 

38 
27 

37 
20 

35 
26 

42 
32 

43 
31 

36 
19 

43 
25 

40 
34 

39 
33 

38.0 
21.8 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

28 

20 

27 
17 

36 
27 

51 
26 

62 
32 

52 

25 

31 

14 

39 
13 

41 

20 

34 
20 

25 
5 

31 
8 

34 
9 

38 
23 

38 
30 

35 
18 

43 
22 

41 

18 

42 
23 

37 
29 

37 
20 

35 

28 

41 
33 

42 
32 

40 
23 

47 
27 

47 
36 

39 
35 

39.0 
22.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

21 
12 

19 
6 

23 

7 

34 

22 

47 
28 

51 

20 

26 
8 

22 

10 

37 
11 

27 

14 

27 
-14 

27 
-  7 

26 

-  7 

30 
0 

35 
27 

36 
9 

33 
15 

40 
19 

34 

20 

33 
19 

34 
12 

37 
17 

35 
27 

40 
30 

37 

14 

33 
15 

37 
32 

38 
34 

32.8 
14.3 

PATERSON 

MAX 

MIN 

25 
9 

28 
12 

30 
12 

3  6 
29 

48 
29 

51 

24 

32 

12 

27 
13 

39 
24 

40 
21 

28 
2 

23 

5 

33 
1? 

38 
18 

39 

30 

36 
16 

34 
22 

42 

23 

38 
25 

35 
25 

38 
23 

35 
26 

42 
32 

40 
31 

40 
19 

35 
22 

40 
33 

44 
38 

36.3 

21.0 

PEMBEPTON  3  E 

MAX 
MIN 

30 

IS 

27 
18 

35 
24 

58 
27 

66 
34 

58 
29 

29 
11 

41 
10 

41 
20 

33 
20 

21 

-  1 

33 
5 

38 

4 

40 
25 

38 

2  8 

37 
23 

44 
23 

36 
20 

36 
27 

39 
31 

37 
21 

40 
28 

45 
34 

45 
35 

38 

19 

53 
29 

46 
37 

41 
36 

40.3 
22.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

30 
20 

27 
9 

35 
19 

52 

20 

54 
30 

45 

2? 

28 

10 

40 
15 

41 
21 

34 

12 

26 
-  2 

31 

7 

38 

4 

40 
25 

40 
28 

40 
18 

47 
29 

43 
21 

37 
24 

39 

25 

39 
20 

39 
29 

41 
33 

42 
29 

36 
17 

39 
29 

40 
34 

40 
35 

38.7 
20.9 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

32 

2  0 

30 
13 

36 
24 

52 

2? 

55 
30 

42 
2  5 

26 

13 

39 
13 

40 
21 

30 
22 

27 
0 

36 

10 

40 
9 

40 
24 

37 
31 

34 

20 

43 
23 

41 

22 

32 
27 

37 
27 

33 
22 

35 
28 

43 

34 

42 
33 

37 
20 

39 
27 

40 
35 

38 
35 

37.7 
22.7 

note 6    folio* to<   Station    Index. 
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'  NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1962 

Station 

Day  Oi  Month 

■ 
a 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

IS 

57 

59 

36 

55 
26 

28 
12 

40 
18 

57 
24 

33 
18 

20 
-  2 

34 

10 

37 
12 

41 

25 

37 
27 

35 

20 

44 
27 

39 
21 

35 
26 

38 

31 

37 
25 

45 
30 

44 
35 

51 
35 

37 
21 

51 
31 

46 
36 

45 
38 

41.0 
24.0 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

29 
20 

25 

13 

37 
24 

51 
26 

53 
29 

46 
24 

24 
9 

39 

10 

39 

14 

32 

17 

23 

31 
4 

36 

0 

39 
22 

39 
30 

33 
16 

43 

ie 

40 
21 

32 
26 

37 
25 

34 
19 

37 
29 

43 
33 

42 
33 

34 
18 

42 
29 

40 
34 

38 
35 

37.1 
20.5 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

5 

50 

27 

5 

25 

7 

37 

12 

29 

12 

20 
-15 

24 

-  5 

28 
-  6 

35 
-  6 

27 

20 

35 
7 

27 
10 

38 
15 

38 
10 

36 
17 

33 

10 

36 

11 

40 

26 

43 
26 

44 
20 

37 
14 

36 
29 

38 
33 

34.0 
11.2 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

32 

IB 

33 
28 

36 
28 

5* 
26 

65 
31 

57 
28 

30 
12 

40 
12 

43 
19 

37 
22 

27 
0 

33 

7 

37 

7 

40 
22 

36 

31 

38 

20 

41 

24 

44 
22 

39 
25 

38 

31 

37 
19 

39 
29 

45 
35 

47 
36 

46 
20 

51 
29 

50 
38 

42 
37 

41.3 
23.4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

29 

21 

26 
15 

36 
26 

54 
30 

60 
36 

45 
21 

24 
12 

37 

18 

38 
27 

33 

7 

21 

0 

30 
14 

35 
16 

40 
26 

36 

30 

35 
25 

42 

30 

36 

24 

34 
28 

37 
30 

32 
27 

36 
32 

43 
35 

43 
24 

34 
20 

52 
32 

43 
37 

42 
36 

37.6 
24.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

32 

20 

32 
25 

40 
27 

51 
29 

55 
34 

50 
28 

30 
12 

40 
13 

M 
18 

36 
22 

25 

1 

33 
10 

38 

10 

44 

24 

40 
30 

39 
29 

46 

28 

40 
21 

45 
31 

40 
32 

37 
22 

45 
31 

47 
36 

49 
38 

40 
20 

50 
31 

49 
38 

45 
38 

41.4 
24.9 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

32 
20 

27 
15 

35 
23 

55 
30 

61 
29 

54 
26 

28 
13 

40 
17 

36 
20 

33 
15 

20 
0 

34 
5 

37 
2 

41 
22 

38 
28 

36 

18 

44 
19 

42 
22 

36 
28 

37 

20 

36 
23 

42 
30 

44 

35 

49 
34 

36 

21 

53 

30 

46 
36 

46 
38 

39.9 
22.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

■ 
o> 

And 
Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 

30 

30 

30 

30 

34 

34 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

33 

33 

29 

30 

30 

32 

30 

33 

34 

34 

30.9 

MIN 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

28 

28 

29 

29 

29 

27 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

29 

29 

29 

29 

30 

29 

30 

33 

33 

29.6 

2  INCHES 

MAX 

30 

30 

30 

30 

34 

34 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

33 

33 

30 

30 

30 

32 

30 

33 

34 

34 

31.0 

MIN 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

29 

30 

33 

33 

29.6 

4  INCHES 

MAX 

31 

31 

31 

31 

35 

35 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

34 

34 

31 

31 

31 

32 

31 

33 

34 

34 

32.7 

MIN 

31 

31 

31 

31 

30 

32 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

33 

33 

30.6 

8  INCHES 

MAX 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

34 

35 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

32.2 

MIN 

32 

31 

31 

31 

31 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

33 

34 

31.5 

16  INCHES 

MAX 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

36 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

33.6 

MIN 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

32.9 

32  INCHES 

MAX 

37 

37 

37 

36 

37 

38 

37 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

37 

37 

35 

35 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35.7 

MIN 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

35 

35.0 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

29 

29 

30 

30 

37 

36 

31 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

31 

32 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

35 

35 

30.6 

MIN 

26 

26 

29 

29 

30 

31 

24 

24 

27 

29 

29 

29 

28 

29 

29 

28 

29 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

33 

28.6 

2  INCHES 

MAX 

29 

29 

30 

30 

36 

36 

31 

29 

29 

30 

29 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

31 

32 

29 

30 

29 

30 

30 

30 

35 

35 

30.5 

MIN 

26 

26 

29 

29 

30 

31 

24 

24 

27 

29 

29 

29 

28 

29 

29 

28 

29 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

33 

28.6 

4  INCHES 

MAX 

29 

29 

30 

30 

32 

33 

31 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

31 

32 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

34 

34 

30.2 

MIN 

27 

27 

29 

29 

30 

31 

27 

26 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

30 

33 

28.9 

8  INCHES 

MAX 

30 

30 

30 

30 

33 

33 

32 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

32 

33 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

34 

33 

30.9 

MIN 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

28 

28 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

33 

30.1 

Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
constantan  thermocouples. 


Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


See    reference    note*   follovl&c  Station   Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1962 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  W6  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.2 

.8 

2 

.1 

T 
2 
.2 

T 

T 

T 

2.4 
2 
.2 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BELVIDERE 

SNOWFALL 

1.5 

1.0 

T 

3.5 

.5 

3.5 

.1 

T 

.5 

T 

T 

1.0 

.2 

T 

SN  ON  GND 

2 

2 

T 

4 

4 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

CHARLOTTE BURG 

SNOWFALL 

1.0 

1.0 

5.0 

3.0 

3.0 

1.0 

1.0 

.5 

1.0 

1.5 

SN  ON  GND 

1 

2 

1 

5 

5 

4 

3 

6 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

5 

5 

4 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

T 
3 

3 

1 

T 

4.0 
4 

3 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 

2.5 

1.5 

.7 

3.0 

3.0 

3.5 

.5 

.5 

1.0 

.5 

2.0 

SN  ON  GND 

3 

2 

1 

3 

6 

6 

5 

4 

6 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 

.8 

.3 

.3 

2.0 

1.0 

3.5 

.5 

T 

T 

.5 

SN  ON  GND 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 

2.0 

.5 

.5 

3.5 

3.0 

T 

.5 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

2 

2 

T 

T 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

.2 

T 

T 

2.5 

2 

.5 

2 

2 

2 

1 

3.2 

2 

1 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 

1.0 

T 

T 

3.0 

.5 

3.0 

.5 

T 

T 

.5 

SN  ON  GND 

1 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

LAYTON  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 

1.2 

.5 

.4 

5.0 

.1 

3.0 

2.0 

1.0 

1.0 

.3 

1.2 

SN  ON  GND 

1 

2 

2 

5 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

4 

2 

2 

1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 

T 

3.3 

T 

.1 

3.0 

.3 

3.0 

T 

T 

T 

1.0 

SN  ON  GND 

3 

1 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 

T 

2.5 

.2 

T 

3.1 

.6 

4.0 

T 

.5 

.1 

.8 

T 

.4 

.6 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

3 

2 

T 

T 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

.2 
2 

1 

1.5 
1 

1 

T 

3.0 
3 

1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

- 

- 

3.5 

- 

- 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 

2.0 

1 

T 

T 

3.0 
3 

T 

.6 

1 

T 

T 

1.* 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1.0 

3 

.1 

1 

4.0 
4 

3 

3 

2 

4.0 

5 

2 

2 

.2 
1 

T 

1.0 
1 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

6.0 

3.5 

.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.5 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

2.4 

1.0 

3.9 

.2 

3.0 

T 

1.0 

.4 

1.0 

.2 

T 

T 

T 

T 

SN  ON  GND 

1 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

WTR  EQUIV 

.2 

.4 

.3 

.3 

.2 

.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 

1.0 

.5 

T 

3.0 

1.0 

3.5 

.5 

.3 

T 

.5 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

1 

T 

T 

3 

4 

4 

4 

3 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 

1.0 

1.0 

T 

4.0 

3.0 

1.0 

T 

.5 

.3 

1.3 

1.0 

T 

SN  ON  GND 

1 

2 

1 

4 

4 

3 

3 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

PATERSON 

SNOWFALL 

.8 

.5 

.1 

4.2 

2.8 

1.6 

.9 

.3 

1.2 

.2 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

4 

3 

2 

1 

4 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.2 
1 

1.3 
1 

2.0 

1 

1 

1 

1 

3.0 

1 

1 

.2 

1 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

3 

2 

T 
1 

5.0 
5 

3 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 
2 

* 
4 

4.0 
3 

2 

2 

2 

3.2 
5 

3 

.8 

3 

2 

2 

.5 

1 

T 

1.0 
1 

RAHWAY 

SNOWFALL 

T 

.6 

T 

3.6 

3.3 

1.3 

.7 

T 

1.1 

2.3 

SN  ON  GND 

1 

4 

2 

1 

1 

T 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

T 

1 

3 

1 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1.0 
1 

T 

3.5 

4 

.5 

3 

- 

- 

- 

4.0 
5 

4 

.5 

4 

- 

- 

.2 

3 

- 

.5 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 

.1 

.7 

.7 

1.2 

2.8 

3.1 

.4 

T 

2.2 

T 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

2 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 

.8 

1.5 

.5 

5.0 

3.0 

2.0 

1.0 

.8 

1.0 

1.3 

SN  ON  GND 

1 

2 

2 

T 

5 

5 

5 

4 

6 

8 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

8 

8 

5 

5 

4 

4 

3 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1962 


le,  N.  C.  ---  12  111 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALLENDALE 

INT1C  CITY  we  AP 

1NTIC  CITY 
AUDUBON 

>  RIVER  ST  FOREST 


BELLEPLAIN 


FORFS 


Nl^TEAO  RE SFf 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEOAR  GROVE 

CENTERTON 

CHABLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH 

CLAYTON 
CLINTON 

LIIABETH 

LIZABETHPORT 
ESSE"  FELLS  SEI 
FLEMINGTON  1  Nf 
TESCUE 


HAMMONTON  2  N 
HIGH  POINT  PA 
M16HTSTOWN  1 
INOIAN  MILL* 


JERSEY 
LAMBFP 
LAUREL 


LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
LUMBERTON 
M*COPIN  INTAKE 


MARLBORO  SCS 
MAYS  LANDING 
MIOLAND  PARK 


COUNTY 


BERGEN 
ATLANTIC 

ATLANTIC 


CAPE  MAY 

MONMOUTH 

WARREN 

SOMERSET 

SOMERSET 


E5SEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 

PASSAIC 
MORRIS 
BURLINGTON 

GLOUCESTER 
HUNTERDON 

UNION 
UNION 
ESSEX 

HUNTERDON 
CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

WARREN 


SUSSEX 
MERCER 
BURLINGTON 

F<.<.FX 


4987 

MONMOUTH 

5003 

MORR 1 S 

5055 

BURLINGTON 

5071 

PASSAIC 

5104 

BERGEN 

5197 

SOMERSET 

5244 

MONMOUTH 

5346 

ATLANTIC 

5503 

BERGEN 

5576 

CUMBERLAND 

)9 

71 

39 

54 

19 

37 

39 

15 

to 

10 

40 

50 

41     07 

40    45 

39  28 

38  57 

40  52 

39  31 

41  03 


19 

■39 

40 

38 

40 

40 

40 

38 

4() 

50 

40 

31 

39 

14 

40 

15 

39 

42 

40 

56 

40 

53 

39 

39 

41 

18 

40 

IT 

40    22 

40  04 

41  15 
40    53 


40    20 

39  27 

40  59 


74    06 

?T 

74    35 

74    26 

1 

75    04 

5 

74    26 

2 

74    52 

3 

74    02 

75    05 

27 

74    32 

24 

74    35 

28 

74     33 
74    45 
74    53 

se 

T4    39 

104 

74    21 

18 

74    58 

1 

74    13 

to 

75    10 

8 

74    26 

76 

74    23 

18 

74    32 

10 

75    06 

12 

74    55 

30 

74     14 

74     12 

74     18 

25 

75    10 

74     17 

19 

75    QT 

13 

74    55 

54 

74    20 

66 

74    03 

1 

74    48 

74    40 
74    31 

157 
10 

74    15 

10 
12 

74    57 

13 

74    07 

2 

74    51 

74     14 

15 

74    00 

2 

74     46 

S6 

74    24 

58 

74    10 

25 

74    34 

74     14 

12 

74    09 

21 

75   03 

6 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 


AIN  STATE  FORES 


CLEMENT  H. 
BERNARDS 
HENRY  M.  I 


AMERICAN  CYANAMID  CO. 
ALBERT  M.  DAVENPORT 
PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G.  I 
NEWARK  WATER  DEPARTMi 

COMMONWEALTH  WATER  CI 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
N.WESI  MAGNESITE  CO. 
J.  A.  PLUNKETT 

JOHN  HOPKINS  UNI. 


SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
OONALO  YOUNG 
JOHN  LOPER 

FRANK  J.  MOREAU 
GLASSBORO  STATE  COLLEGE 
GAMMA  CHEMICAL  CORP. 
GEORGE  T.  WIGGINS 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

N.  J.  OEPT.OF  CONS. 
JAMES  R.  PICKERING 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 
E.  E.  CASE 

GEORGE  G.  WAODILL 
A.  M.  DEPUE 


j JOHN  L.  RADCL 
GEROW  BRILL 
I  COUNTY  EXTENS 

,RIDGEWOOD    WAT: 


STATION 


MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS    PLAINS 

NEWARK    WB    AIRPORT 


EW    BRUNSWICK 
EW    MILFORD 
EW    MONMOUTH 


STO 


SHILOH 
SOMERV 
SPLIT  I 
SPRING' 
SUSSEX 

TOMS  P 


i  BRIDGE 
TER  WORKS 


QUE  RAYMOND  DAM 


PUBLICATION  ENDED 


COUNTY 


CUMBERLAND 
MORRIS 
BURLINGTON 
MORR  I  S 
ESSEX 

MIDDLESEX 
BERGEN 

MONMOUTH 


ESSEX 
PASSAIC 

BURLINGTON 


MERCER 
UNION 
PASSAIC 

CUMBERLAi 
SOMERSET 
MORR ! S 


HUNTERDON 

BERGEN 


39  22 
41  01 

39  58 

40  50 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

$ 


40 

?0 

40 

36 

41 

OH 

39 

?B 

40 

40 

58 

JERSEY  CI 
H.  J.  WIL 
JAMES    C. 


I    BUREAI 
H.     AHLOUIST 


TER    DEP 


■an  a.  coughlin 
ounty  engineer 
'.  j.  del  vecch10 

HtLIP    E.    MARUCCI 
EWAGE    DISPOSAI 

lOINT    TOLL    BRII 


PLAI 


NO. 


JERSEY    WTR.    SUPPLY 
NSON 


EVERETT  Dl 
W.  E.  HAVE 
JERSEY  CIT 
N.  J.  DFPT 
BRJCE    B.    S 

TOMS    RIVER 


ROBERT    M.    MANNERS 

.   POWER    *    LIGHT   CO. 
HACKENSACK    WATER    CO. 
CREAM    VALLEY    DAIRY 


1 -COASTAL f       2-DELAWARE;       3-GREAT    EGG    HARBOR;       4-HACKENSACK ,       5-HUDSON,       6-MAURKEi       7-MULLICA,       8-PASSAKi       9-RAHWAYi        10-RARITAN,       1 1-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowf al 1  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  specia 1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER   REFERENCE    NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplement a  1  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  t'he  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Loca 1 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   81°  on  the  30th  at  Burlington 
Lowest  Temperature:   -4°  on  the  3rd  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:   5.83  inches  at  Tuckerton 

Least  Total  Precipitation:   1.57  inches  at  Newton 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.53  inches  on  the  12th  at  Midland 

Park 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   10.0  inches  at  Flemington  1  NE 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   9  inches  on  the  7+  at 

High  Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


GREAT  ATLANTIC  COAST  STORM,  MARCH  6-8 


A  slow  moving  late  winter  coastal  storm 
combined  with  spring  tides  (maximum  range) 
wrought  tremendous  destruction  to  coastal 
installations  from  southern  New  England  to 
Florida  on  March  6-9.   This  storm,  which 
consisted  of  a  series  of  LOWS,  has  been  des- 
cribed as  one  of  the  most  damaging  extra- 
tropical  cyclones  to  hit  the  United  States 
coastline.   Although  gale-force  winds,  and 
at  times  hurricane-force  winds,  accompanied 
the  storm,  this  is  not  unusual  for  a  North 
Atlantic  winter  extratropical  cyclone.   It 
was  the  long  fetch  and  the  persistence  of 
these  strong  northeasterly  winds  which  raised 
the  spring  tides  to  near-record  levels.   The 
tidal  flooding  which  attended  this  storm  was 
in  many  ways  more  disastrous  than  that  which 
accompanies  hurricanes.   The  storm  surge  in 
tropical  cyclones  generally  receds  rapidly 
after  one  or  two  high  tides,  but  the  surge 
accompanying  this  storm  occurred  in  many  lo- 
cations on  four  and  five  successive  high 
tides.   In  addition  to  this,  many  places  re- 
ported run-up  of  waves  20  to  30  feet  high. 

This  successive  onslaught  of  wave  and  tidal 
action  for  over  2  days  weakened  and  under- 
mined even  the  more  permanent  shoreline 
structures,  and  after  a  period  of  time  some 
suffered  structural  damage  and  collapsed. 
Needless  to  say  many  of  the  less  sturdy 
summer  cottages  on  the  exposed  coast  were 
washed  away  completely. 

The  erosive  effect  of  wave  and  tidal  action 
changed  the  face  of  the  immediate  coastline, 
and  on  many  of  the  well-known  beaches  the 
most  severe  loss  was  often  the  sand  of  the 
beach  itself.   In  addition  many  new  channels 
and  inlets  were  cut  in  the  shoreline.   It  may 


be  many  months  before  new  surveys  of  the 
topography  and  hydrography  of  the  area 
reveal  all  the  numerous  changes. 

In  New  Jersey,  as  in  other  states  along 
the  coast,  the  major  damage  was  restricted 
to  property  facing  the  beach  itself.   The 
entire  coastline  and  even  the  Delaware  Bay 
area  suffered  from  the  high  tides.   High- 
ways along  the  coast  were  cut  in  many 
places  or  buried  under  several  feet  of 
sand.   Thousands  of  homes  along  the  coast 
were  damaged  or  destroyed.   One  of  the 
hardest  hit  areas  was  Long  Beach  Island. 
At  Atlantic  City  the  major  damage  was  the 
cutting  of  the  famed  Steel  Pier.   The 
storm  swept  away  the  quarter-mile  section 
of  the  pier  which  connects  the  auditorium 
at  the  end  of  the  pier  with  the  mainland 
boardwalk.   A  Navy  destroyer,  the  MONSSEN, 
was  beached  about  a  half  mile  north  of 
Beach  Haven  after  breaking  its  tow.   The 
destroyer  was  unmanned  and  was  being  towed 
to  Philadelphia  from  Bayonne  Navy  Yard. 
Another  destroyer,  the  PENOBSCOT,  ran 
aground  a  little  farther  south. 

The  storm  did  an  estimated  $80  million 
damage  in  New  Jersey.   Deaths  mounted  to 
15,  with  6  other  persons,  including  5 
aboard  a  fishing  trawler,  missing  and  pre- 
sumed dead.   Agricultural  losses  from  the 
storm  were  chiefly  due  to  flooding  of 
around  1,000  acres  in  Cumberland  County, 
along  Delaware  Bay. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office,  %  General  Delivery 
Trenton,  New  Jersey 
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47. 8M 
48.3 

34.5 

34. 7M 
32.3 

40.1 
41. 3M 
40.3 

-     1.4 
.5 

55 
62 

75 

28  + 

30 

30 

19 
15 
12 

2 
2 
3 

768 

730 
757 

0 
0 

0 

0 

1 
1 

6 
9 

14 

0 
0 

0 

4.56 
3.51 
4.49 

1.03 
.12 

1.74 
1.01 
2.11 

6 
12 
12 

T 
5.5 

0 
5 

6 

6 
7 
6 

3 
3 
3 

2 

1 
2 

DIVISION 

i 

40.6 

.1 

4.19 

.27 

2.8 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"S3 

»     O    -J 

o.  a  z 

3 

3 

*   2  ** 
5f  o  S 

®     >>  G 

Station 

0> 

'3 

> 
c 

£ 

°  1-5 

«~  "3 
u  •  > 

SB! 

■ 

• 

> 
< 

I    • 

• 

§    1 

It 

as 

at 

©  f* 
©  to 

-  W 

©  H 
©  CO 

..  w 

r- 

a 

o  t- 

o  to 

..  w 

1-1 

a 

O  H 

©  to 
..  w 

■ 

o> 
o 
f 
3 

■* 

A 

CO 
Cfi 

A 

n 

0> 
0) 

1 

si 

j3 
o 

ATLANTIC  CITY    WB   AIRPORT 

w 

18 

12.0 

44++ 

E 

6 

71 

73 

47 

58 

3 

3 

3 

0 

2 

1 

12 

59 

4.8 

LONG    BRANCH 

WW 

14 

13.2 

68 

HE 

6 

- 

64 

53fc 

57 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

10 

70 

4.5 

NEWARK   WB   AIRPORT 

mr 

15 

12.8 

37++ 

ENE 

6 

58 

61 

44 

47 

4 

3 

3 

0 

0 

1 

11 

4.0 

TRENTON   WB    CITY 

NW 

- 

11.8 

42 

NE 

6 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

10 

71 

4.6 

k   12:00    Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   27    - 


DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  of  Month 

Station 

s2 

12         3 

4        5    1 

6 

7    |    8 

1  9 

10  1 

11    |   12 

13   1    14   |    15 

16      17       18 

19  |   20 

21 

22      23      24 

25      26  |  27 

28  |  23   |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.42 

T 

2.22 

.16 

.02 

.14  1.31 

T 

T     .06 

1  .08 

.02 

•  21  . 

ATLANTIC  CITY           R 

4.5< 

1.74 

.14 

•  01 

.06  1.16 

.13 

.97 

•  33  • 

AUDUBON 

A.  40 

T 

1.09 

.06 

.37 

T    1.39 

1.16 

•  35  • 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

5.22 

• 

1.91 

1.66 

.06 

1.09 

•  SO  • 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

3.22 

•  69 

•  06 

T 

.17 

1.06 

.14 

1  .03 

.05 

BELV1DERE 

2.30 

T 

.25 

•  04 

1.92 

.57 

.09 

•03  • 

BERNAROSVILLE  2  E 

A. 37 

.  16 

.61 

.04 

.67 

1.62 

.87 

BLACKWELLS  MILLS 

2.80 

.10 

.23 

.46 

.52 

•  69 

.04 

.76 

BOONTON  2  SE 

3.03 

.03 

.17 

T 

T 

•  76 

1.37   T     T 

T 

.70 

BOUND  BROOK  1  w 

3.09 

.05 

.29 

.12 

T 

1.74 

.07 

.76 

BRANCHVILLE 

2.34 

.04 

.17 

.03 

.66 

.92   .02 

.46 

T 

BURLINGTON 

3.37 

.75 

.02 

.19 

1.90 

.92 

.02 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.29 

T 

.15 

T 

.03 

•  66 

.70   T 

T 

.71 

CANOE  BROOK 

4.21 

.03 

.15 

•  09 

.03 

1.49 

1.31 

.91 

CANTON 

3.9» 

.36 

.34 

.09 

1.70 

.09 

.04 

.22 

.63 

CAPE  MAY  3  w 

3.91 

.03 

.32 

.26 

.09 

.23 

1.01 

.07 

.11 

.82 

.41 

CEDAR  GROVE 

3.96 

.04 

.04 

.06 

1.29 

2.02 

.55 

CMARLOTTEBURG 

3.12 

.06 

.23 

•04 

.01 

.79 

1.22   T 

T 

.81 

CHATHAM 

4.12 

T 

.20 

.02 

.02 

1.14 

1.79 

.95 

CHATSWORTH 

3.60 

.60 

.09 

•  19 

1.90 

.83 

CLAYTON 

4.09 

T 

.69 

.04 

.09 

.07 

.99   .97 

T 

1.27 

•  05  • 

CL I NTON 

2.(3 

.30 

.02 

.06 

1.40 

.02 

.85 

.18 

ELI2ABETH 

3.6! 

.01 

.56 

.30 

.03 

1.92 

.01 

.48 

.15 

ELIZABETHPORT 

3.46 

.10 

.29 

.06 

.01 

.03  1.60 

.81 

•  36  • 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3. HI 

• 

•  06 

1.30 

1.70 

.75 

FLEMINGTON  1  NE 

2.93 

T 

T 

.63 

.02 

.07 

1.49 

.02        7 

T     T 

.54 

.20 

T    . 

FORTESCUE 

3.  36 

.32 

.37 

•  13 

•  96 

.27 

.20 

1.13 

FREEHOLD 

3.99 

T 

• 

.60 

.10 

2>29 

.58 

.32 

GREENWOOD  LAKE 

2.33 

.06 

.18 

.01 

•  60 

1.00   T 

T 

.50 

HAMHONTON  2  NNE 

3.21 

.13 

.33 

.09 

.65 

.69 

.03 

•  02 

.97 

HIGH  POINT  PARK 

- 

.0? 

- 

.40   T 

.29 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.06 

T 

.90 

T 

•  12 

1.35 

T     T 

.53 

.16 

INDIAN  MILLS  2  W 

4.09 

T 

1.20 

.03 

.03 

•  10 

1.69 

T 

1.00 

.04 

IRVINGTON 

3.64 

.03 

.37 

.04 

.01 

.02  2.21 

.52 

.44  . 

JERSEY  CITY 

3.76 

T 

.21 

T 

T 

2.26 

.80 

.47  • 

LAMBERTV1LLE 

2.69 

T 

.89 

T 

.13 

1.39 

.72 

.04 

LITTLE  FALLS 

3.76 

.03 

.is 

•  01 

T 

1.39 

1.55 

.63 

LONG  BRANCH             R 

4.49 

T 

1.19 

.14 

T 

.05  2.11 

.01 

.78 

.02 

.23  . 

LONG  VALLEY 

3.21 

.03 

.74 

T 

.01 

1.65 

T 

.01 

.61 

.13 

•  03  • 

MAHWAH 

2.47 

.09 

.03 

T 

.58 

1.11 

T 

.66 

MANVILLE 

2.24 

.01 

.12 

.11 

.09 

.40 

.70 

.85 

MAYS  LANDING 

4.13 

.02 

.57 

•  97 

•  17 

1.00 

.32 

.09 

■04 

.97 

MIDLAND  PARK 

3.55 

.07 

.07 

T 

T 

2.53 

.64 

.01 

.23  . 

MILLVILLE 

4.31 

1.13 

.09 

•  04 

.16  1.01 

.06 

1.14 

.68  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

4.59 

.01 

1.10 

T 

.13 

•  09 

.16  1.06 

.03 

.02   .07 

1.29 

.01 

•  66  • 

MILTON 

1.64 

.12 

.05 

.04 

.33 

.56   .04 

.03 

.47 

MOORESTOWN 

3.23 

.01 

.26 

■  41 

.09 

1.10 

.27 

.01 

.03 

1.09 

MORRIS  PLAINS 

3.37 

.03 

.22 

•  06 

.02 

.99 

1.42   T     T 

T 

T 

.67 

NEWARK  W8  AIRPORT       R 

3.35 

T 

.23 

.02 

.01 

•02  2.35 

T 

.40 

T 

T 

.32  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.19 

T 

.55 

.10 

1.77 

T 

.77 

NEW  MILFORD 

2.44 

.06 

.06 

1.66 

•  SO 

•  16  • 

NEW  MONMOUTH 

4.16 

1.06 

.09 

2.16 

•  31 

.54 

NEWTON 

1.57 

T 

.10 

T 

•  02 

.47 

.50 

.46 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.13 

.03 

.21 

•  04 

•  04 

.72 

.54   .03 

.52 

OLOWICK 

3.19 

.03 

.30 

.23 

.09 

.96 

.84 

.79 

ORANGE 

3.95 

.26 

.32 

2.40 

.40 

.09 

.48 

PATERSON 

3.94 

.04 

.09 

•  04 

.09 

1.16 

1.92   .02 

.58 

T 

PEMBERTON  3  E 

4.23 

1.30 

.30 

.12 

1.56 

.03 

.69 

.21 

PHILLIPS8URG 

2.37 

.22 

.05 

1.35 

T 

.45 

.30 

PMILLIPS6URG  BRIDGE 

2.33 

T 

.0". 

.07 

•  99 

.55   .04 

.68 

T 

PLAINFIELD 

4.33 

.03 

.40 

•  08 

2.30 

1.04 

.46  . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.89 

T 

1.13 

.02 

.06  1.45 

.71 

.52  ■ 

RAHWAY 

3.30 

.05 

.23 

T 

T    1.90 

.77 

.35  • 

R I NGWOOD 

2.55 

.14 

1.16 

.52 

T 

.71 

SHILOH 

3.65 

.45 

.07 

.03 

.07 

1.91 

.06 

1.02 

.02 

SOMERVILLE 

2.69 

.04 

.46 

1.94 

.69 

.16 

SPLIT  ROCK  POND 

2.55 

.15 

1.72 

.68 

SUSSEX 

1.71 

.16 

.02 

.03 

.38 

.69 

.43 

TOMS  RIVER 

5.00 

T 

1.09 

.17 

.17 

2.40 

.01 

.43 

.73 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.65 

T 

.93 

.13 

.03 

.04  1.44 

T 

T 

.78 

.30  • 

TUCKERTON 

5.83 

T 

.95 

1.20   .15   T 

.35 

1.25 

.85 

.75 

.33 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.70 

.07 

.16 

T 

T 

.72 

.93   T 

T 

•  62 

WERTSVILLE 

2.60 

.30 

.16 

.17 

.06 

T    1.03 

.35        T 

.69 

WEST  WHARTON 

2.99 

.05 

.29 

.13 

.02 

.56 

1.19 

.73 

WOODCLIFF  LAKE 

2.70 

.07 

.09 

1.79 

.93 

.20  . 

WOODSTOWN 

3.30 

•  70 

T 

.10 

1.37 

.04 

1.05 

.04 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1962 


SUtion 

Day  Of  Month 

s. 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

42 

IS 

32 

12 

36 

13 

39 
12 

39 

24 

38 
32 

38 

30 

40 
29 

40 
30 

49 

30 

49 
30 

59 

41 

55 

38 

49 
35 

50 
34 

47 

30 

47 
32 

48 
28 

54 
24 

50 
38 

47 
37 

57 
35 

55 

32 

55 
29 

59 

37 

57 
35 

54 

35 

64 
32 

67 

40 

74 

49 

67 
53 

50.2 
31.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

40 
22 

33 
19 

36 

20 

39 

to 

40 
29 

37 
33 

36 
34 

37 
34 

39 
34 

42 
34 

42 
34 

53 

40 

51 
37 

46 
36 

49 
34 

47 
33 

46 
34 

48 
32 

51 
34 

47 
41 

44 
39 

47 
36 

48 
36 

52 
34 

55 
36 

49 
38 

49 
41 

55 

37 

49 
44 

52 
46 

54 

48 

45.6 
34.5 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

42 

14 

31 
11 

36 
13 

40 
17 

39 

20 

37 
32 

40 
30 

42 
27 

41 
23 

49 

32 

48 
30 

57 
37 

54 

37 

50 
35 

52 
36 

46 

28 

42 

31 

51 

30 

56 
27 

51 
40 

49 
35 

56 
36 

51 
36 

58 
35 

59 
37 

60 
33 

61 
38 

65 
33 

76 
37 

79 
52 

75 
55 

51.  5 

31.6 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

45 
30 

32 

11 

36 

10 

40 

1* 

41 
15 

39 
33 

39 
31 

40 
26 

42 

31 

50 
33 

41 
24 

59 

40 

58 

32 

50 
30 

52 
29 

50 
25 

49 
31 

51 
22 

55 
18 

56 

40 

49 
32 

56 
35 

57 
25 

58 
25 

62 

32 

58 

27 

58 

27 

65 

30 

73 
33 

78 
51 

74 
57 

52.0 
29.0 

BELV10ERE 

MAX 

MIN 

38 
20 

27 

> 

31 

7 

35 

10 

35 

24 

34 
30 

40 
28 

44 
17 

41 
18 

50 
27 

50 
24 

46 
32 

51 

30 

48 

30 

48 

32 

46 
26 

44 

33 

47 
28 

52 
23 

S3 
33 

50 
35 

59 

31 

57 
33 

55 

26 

56 
33 

61 

30 

59 
35 

65 
26 

74 
28 

76 
41 

72 

44 

49.9 
27.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

40 
22 

29 

8 

26 

8 

30 
12 

35 
16 

37 
27 

35 
31 

39 
27 

42 
21 

38 
24 

48 
25 

48 
33 

50 

34 

49 
35 

45 

36 

47 

33 

45 
32 

46 
30 

45 

26 

50 
3* 

51 
32 

42 
33 

54 
34 

54 
32 

52 
35 

35 

32 

58 
34 

56 
35 

63 
27 

71 
42 

75 

48 

46.9 

29.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

42 
24 

29 

13 

36 

12 

39 
16 

40 
26 

40 
30 

39 
32 

40 
27 

40 
25 

48 
32 

51 

33 

55 

33 

56 
37 

56 
36 

58 
36 

48 
33 

47 
28 

49 
25 

56 

25 

S4 

38 

50 
36 

55 

36 

56 
36 

56 
35 

60 
37 

61 
34 

59 
35 

66 
34 

79 
38 

81 
49 

77 
53 

52.4 
31.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

39 
22 

28 
9 

27 
9 

31 

13 

36 
17 

38 
27 

36 
23 

39 

17 

43 
18 

42 

28 

49 

30 

47 
33 

47 

30 

51 

30 

46 
32 

47 
26 

47 
31 

47 
29 

47 
21 

52 
30 

S3 

29 

43 
32 

53 

26 

56 
25 

53 
35 

57 
25 

59 
32 

55 

26 

63 
26 

75 
40 

78 
45 

47.9 
26.3 

CAPE  MAY  3  - 

MAX 
MIN 

43 
31 

34 
15 

32 

18 

33 
21 

41 
26 

44 
32 

39 

27 

41 
31 

41 
33 

41 
35 

46 
33 

56 

40 

50 
38 

49 
36 

49 
37 

46 
35 

46 
36 

51 
31 

51 
41 

52 

38 

49 
37 

50 
38 

51 
38 

55 
42 

55 

41 

54 

37 

57 
39 

58 
42 

62 

47 

58 
47 

47.8 
34.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

39 
18 

22 
5 

20 
6 

30 
7 

32 
11 

35 
23 

35 
29 

40 
21 

42 

12 

37 

14 

49 
21 

45 
29 

42 
33 

47 
33 

43 
34 

44 
30 

43 
30 

45 
27 

43 
26 

50 
28 

53 

28 

40 
29 

54 
32 

51 
29 

50 
31 

54 
31 

58 
32 

S3 
31 

63 
29 

72 
47 

74 
44 

45.3 
25.8 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

41 
27 

31 
10 

37 

10 

40 

10 

39 

19 

38 

27 

37 
26 

39 
22 

38 
21 

48 

31 

46 
26 

57 
37 

56 

34 

50 
32 

50 

33 

48 
28 

48 

33 

50 
28 

55 

19 

51 
38 

48 
31 

55 

33 

57 
27 

54 
34 

60 
35 

60 
31 

57 
38 

63 

28 

74 
30 

77 
42 

74 
48 

50.9 
28.6 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

41 
11 

25 
12 

35 
13 

39 
11 

39 
28 

36 

31 

36 
27 

37 
25 

41 
32 

40 
31 

47 
31 

49 
40 

51 

34 

51 
31 

50 
29 

45 
31 

46 
32 

47 
28 

54 
26 

49 
26 

47 
36 

54 

26 

54 

32 

54 
33 

60 
34 

60 
35 

59 

37 

63 

32 

74 
35 

77 
55 

74 
50 

49.5 
30.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

39 
24 

29 

11 

34 

10 

38 
13 

41 
29 

39 
32 

39 
32 

45 
29 

42 

25 

51 
31 

50 
30 

48 
35 

54 
33 

48 
33 

52 

34 

52 
32 

50 
32 

51 
29 

56 
25 

55 
37 

47 

34 

55 

34 

59 
35 

55 
29 

60 
36 

63 

34 

59 
37 

67 
35 

75 
35 

79 
44 

77 
50 

51.9 
30.9 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

MAX 

MIN 

38 
23 

28 
9 

28 
8 

32 

1* 

34 
16 

36 

28 

35 
31 

40 
23 

44 
22 

39 
26 

48 
25 

43 
33 

46 
34 

51 
31 

47 
34 

49 
26 

47 
32 

48 
26 

47 

24 

54 
33 

52 
30 

42 
32 

54 
30 

55 

25 

54 
34 

57 
29 

59 
33 

56 

29 

64 
34 

74 
45 

78 
49 

47.7 
28.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

40 
20 

27 

10 

33 

8 

36 
12 

40 
22 

36 

31 

39 

32 

44 
25 

38 

17 

51 

2  6 

47 
22 

46 

35 

52 
37 

50 
34 

47 
33 

46 
27 

47 
32 

49 
29 

55 
19 

55 
34 

50 
29 

57 

34 

55 
32 

54 
30 

56 
34 

59 
33 

58 
34 

65 
23 

75 
27 

79 
36 

76 
44 

50.5 
27.8 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

37 
24 

29 

10 

34 
9 

36 
10 

39 
28 

35 

31 

39 

30 

39 

27 

35 

23 

46 
30 

46 
30 

50 
34 

54 
37 

48 
32 

50 
32 

48 
29 

48 
32 

48 
29 

54 

30 

51 
39 

46 

34 

S3 

32 

56 
31 

55 
28 

58 

33 

60 
32 

56 
36 

63 
32 

74 
35 

78 
48 

75 
53 

49.7 
30.3 

HAHHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

43 
28 

33 

15 

33 
16 

35 
13 

38 

22 

38 
28 

34 
30 

37 
22 

44 
24 

42 

24 

47 
28 

52 

34 

59 
39 

55 
33 

51 
31 

51 

29 

48 
29 

47 
30 

49 
27 

56 

37 

55 

35 

46 
34 

55 
33 

56 

30 

56 
34 

60 
34 

59 

37 

57 
32 

64 
38 

74 
50 

77 
55 

50.1 
30.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

35 
11 

19 

-  3 

20 

-  4 

24 
-  3 

31 
8 

29 

18 

28 
22 

35 
20 

36 
18 

34 

24 

46 
22 

40 
26 

38 
28 

44 
26 

39 
25 

41 
24 

39 
25 

40 
20 

45 
22 

51 
28 

57 
30 

35 
25 

51 
26 

48 
22 

46 
26 

53 
25 

53 
27 

54 

30 

61 
30 

70 
45 

74 
40 

42.5 
22.0 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

38 
25 

28 
11 

33 
10 

36 
12 

40 
28 

36 
32 

39 
32 

39 
23 

37 
22 

48 
30 

43 
27 

51 
35 

52 

34 

52 

34 

49 
33 

49 

30 

48 
33 

48 
29 

54 
27 

54 
38 

47 
32 

56 
34 

58 
33 

56 
29 

58 
32 

62 

30 

58 
37 

66 
34 

76 
38 

80 
48 

75 
51 

50.5 
30.4 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 

MIN 

41 
23 

29 

10 

34 
11 

37 

6 

38 

17 

36 

31 

38 

30 

43 
24 

39 
19 

47 
31 

47 
23 

58 
36 

53 
33 

48 
32 

50 
34 

46 
26 

46 
32 

49 

30 

54 
21 

52 
38 

48 

31 

54 
34 

55 
28 

55 
27 

56 
34 

60 
30 

57 
36 

62 
27 

75 
34 

78 
52 

75 
53 

50.4 
28.8 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

36 

13 

23 

10 

32 

10 

32 
14 

36 
28 

33 
30 

38 
31 

40 
29 

42 

30 

47 

32 

45 
34 

46 
38 

50 
39 

46 
38 

47 

38 

44 
35 

45 

35 

44 
32 

54 
34 

50 
41 

45 
33 

46 
33 

51 
39 

54 
35 

57 
36 

35 

40 

52 
36 

63 

40 

70 
47 

76 
51 

65 
54 

47.3 
33.4 

LAMBERTV1LLE 

MAX 

MIN 

39 
23 

29 

10 

35 

10 

38 
12 

40 
23 

37 

32 

40 
31 

43 
25 

40 
20 

50 
30 

47 
27 

50 
36 

52 

31 

50 
33 

46 
34 

47 
27 

47 
34 

49 
32 

53 
22 

54 
39 

50 
33 

56 
33 

57 
29 

55 

29 

58 
35 

60 
29 

59 
33 

65 
28 

74 
31 

77 
43 

74 
47 

50.8 
29.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

40 
23 

31 
10 

32 
8 

35 
14 

36 

20 

38 

30 

38 
32 

43 
26 

46 
23 

45 
27 

52 
26 

51 
34 

46 
35 

53 
33 

49 
35 

50 
32 

48 

33 

50 

30 

49 
30 

55 

35 

54 
32 

44 
33 

57 
31 

58 

30 

58 

30 

56 

37 

60 

34 

57 

35 

67 
33 

76 
43 

79 
50 

50.2 
29.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

40 
16 

26 

13 

33 
12 

35 
15 

38 
28 

35 

32 

38 
33 

39 
29 

39 
26 

45 
32 

40 
31 

46 
36 

53 

37 

48 
34 

50 

35 

46 

30 

48 
34 

48 
30 

52 
29 

47 
40 

43 
38 

53 
36 

56 

35 

55 

32 

59 
36 

56 

34 

55 

39 

63 
36 

68 
41 

75 
52 

65 
50 

48.3 
32.3 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

39 
21 

26 

7 

31 

7 

34 

13 

37 
26 

35 

31 

38 

30 

42 
20 

41 
22 

48 
29 

45 
23 

47 
33 

51 
32 

47 
29 

47 

30 

46 
26 

48 
31 

47 
29 

51 
20 

52 
28 

48 
28 

56 
31 

55 
31 

54 
27 

57 
35 

59 

33 

57 
31 

65 

27 

73 
26 

76 
36 

74 
41 

49.2 
26.9 

HILLVILLE 

MAX 

MIN 

45 
30 

34 
12 

31 
13 

35 
16 

39 

20 

41 

38 

39 
25 

43 
30 

43 

33 

47 
30 

53 
31 

59 

36 

55 
37 

49 
33 

50 
33 

48 
33 

48 
32 

49 
26 

55 
38 

53 

38 

47 

55 
33 

55 
32 

56 
36 

59 

36 

59 
34 

58 
35 

62 
38 

73 
49 

76 
52 

50.1 
31.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

41 
18 

31 

13 

35 

13 

40 
10 

40 
20 

38 
32 

37 
30 

40 
26 

42 
31 

*7 

29 

50 
27 

58 
36 

53 

36 

46 
34 

49 

31 

46 
31 

48 
32 

49 
28 

54 
21 

53 
38 

47 
38 

55 
31 

55 
31 

57 
29 

58 

34 

57 
32 

58 

32 

62 
31 

72 
35 

77 
52 

73 
56 

50.6 
30.2 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

40 
15 

30 
12 

34 

12 

37 

14 

40 
25 

35 
31 

39 
30 

41 
22 

40 
22 

48 
28 

47 
27 

56 

37 

53 
36 

49 
36 

50 
37 

46 
32 

48 
34 

50 
28 

55 
26 

53 
37 

48 

34 

55 
35 

57 
31 

57 
33 

59 
30 

59 
32 

59 
36 

63 
32 

75 
40 

78 
52 

74 
57 

50.8 
30.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

38 
21 

28 

8 

29 

7 

30 
11 

35 
21 

35 
28 

34 
31 

39 
26 

42 
20 

39 

24 

48 
23 

47 
33 

45 
34 

52 
34 

47 

33 

46 
32 

48 
31 

48 
29 

47 
23 

52 
31 

53 
29 

42 
32 

54 
30 

56 
30 

54 
36 

57 
36 

60 
34 

56 

31 

65 
31 

74 
40 

78 
46 

47.7 
28.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
15 

29 

13 

34 
11 

36 
15 

38 

27 

36 
32 

41 
33 

44 
30 

42 
29 

50 
32 

48 
32 

48 
35 

53 

38 

48 
36 

50 
37 

49 
34 

49 
34 

49 
32 

54 
30 

51 
40 

46 

35 

55 

35 

57 
39 

56 
33 

59 
36 

60 
39 

56 
39 

65 
39 

76 
42 

60 
50 

76 
55 

50.8 
33.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

40 
22 

28 

9 

33 
8 

36 

12 

40 
26 

36 
30 

40 
32 

40 
25 

38 

23 

47 
28 

47 
28 

48 
34 

52 

34 

48 
33 

49 
33 

47 
28 

49 
32 

47 
27 

53 
26 

51 
39 

49 
32 

54 
33 

56 
31 

55 
29 

58 
33 

59 

31 

55 
35 

63 
33 

74 
37 

77 
45 

75 
S3 

49.8 
29.7 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

39 

24 

28 
12 

33 
11 

35 
15 

37 
28 

37 
31 

39 
31 

40 
30 

38 
24 

47 
31 

47 
26 

47 
35 

54 
36 

48 
34 

50 
33 

49 
30 

48 

33 

48 
30 

54 
30 

54 
39 

48 
32 

52 
34 

57 
33 

55 

30 

58 
35 

57 
32 

57 
38 

64 
36 

77 
39 

80 

52 

77 
52 

50.1 
31.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

40 
20 

24 

7 

25 
6 

28 
11 

35 
14 

34 
23 

33 

30 

38 

14 

40 
13 

38 
20 

46 
20 

47 
22 

45 
30 

47 
32 

45 
35 

45 
25 

44 
32 

45 
28 

45 
23 

S3 

31 

51 
30 

42 
35 

55 

34 

53 

26 

52 
32 

35 
33 

57 
28 

56 
25 

63 
28 

75 
42 

77 
43 

46.2 
25.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

40 
25 

30 
12 

25 

10 

35 
14 

30 
18 

38 

30 

37 

33 

43 
29 

45 
25 

48 
29 

48 
30 

50 
34 

46 
37 

54 
36 

48 
37 

51 
33 

50 
38 

50 
39 

47 
33 

53 

36 

54 
36 

44 
33 

54 

37 

48 

33 

56 

38 

58 
37 

60 
37 

56 
36 

65 
39 

75 
47 

79 
S3 

48.9 
32.5 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 
MIN 

40 
24 

30 

10 

36 
9 

39 

10 

39 
20 

37 
32 

37 
29 

42 
21 

38 
18 

49 

30 

46 
25 

56 

35 

55 

33 

51 
34 

50 
34 

47 
27 

48 
32 

51 
27 

55 
20 

50 
37 

49 
30 

57 
31 

57 
28 

57 
24 

59 
34 

61 
28 

59 
34 

63 
26 

76 
33 

79 
50 

76 
54 

51.3 
28.4 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

41 
22 

27 
10 

34 
9 

35 
12 

38 

23 

37 
30 

40 
25 

45 
22 

46 
23 

50 
30 

50 
28 

49 
34 

51 
31 

50 
33 

48 
34 

47 
29 

47 
35 

49 

29 

54 
31 

51 
35 

53 
36 

59 

3? 

59 
33 

58 
28 

59 
36 

60 

30 

60 
34 

6e 

30 

76 
30 

78 
45 

77 
46 

51.5 
29.2 

PLA INFIELD 

MAX 
MIN 

33 
25 

31 
11 

35 

10 

38 

14 

40 
28 

35 
33 

41 
30 

45 
27 

41 
23 

52 
29 

47 
27 

46 
35 

54 

32 

49 
32 

51 

32 

50 

30 

51 
'  32 

50 
28 

54 
24 

53 
35 

45 
33 

57 
33 

60 
32 

58 

30 

61 
36 

63 
32 

60 
36 

66 

33 

75 
33 

80 
41 

77 
49 

51.5 
29.8 

SH1LOH 

MAX 
MIN 

42 
28 

30 
11 

35 
13 

39 
14 

39 

21 

37 
32 

37 
27 

41 
25 

41 
26 

47 
32 

52 
29 

57 
38 

55 
38 

48 
34 

50 
30 

48 
31 

49 
31 

SO 
30 

54 
26 

53 
39 

53 
37 

53 
35 

55 

33 

55 

31 

59 
34 

58 

33 

59 

33 

62 
34 

73 
38 

76 

49 

73 
55 

S1.0 
31.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH    1962 


Day 

Of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SOMERVILLE 

MAX 

38 

28 

32 

35 

40 

36 

40 

44 

40 

50 

46 

46 

52 

48 

48 

48 

48 

48 

53 

54 

48 

56 

57 

54 

58 

60 

57 

64 

74 

78 

75 

50.2 

MIN 

22 

10 

9 

10 

28 

31 

32 

24 

21 

30 

25 

35 

33 

31 

32 

29 

33 

28 

20 

35 

30 

33 

32 

30 

35 

31 

35 

28 

29 

40 

46 

26.6 

SUSSEX 

MAX 

39 

27 

28 

30 

34 

35 

34 

41 

45 

38 

48 

50 

43 

46 

43 

44 

42 

45 

44 

54 

51 

39 

57 

53 

50 

52 

58 

55 

63 

75 

77 

46.5 

MIN 

20 

7 

6 

6 

11 

22 

30 

18 

12 

14 

20 

25 

32 

32 

34 

30 

31 

28 

22 

27 

29 

30 

30 

28 

30 

31 

31 

28 

29 

29 

47 

24.8 

TOMS  RIVER 

MAX 

32 

31 

34 

37 

40 

34 

37 

40 

40 

46 

44 

53 

55 

56 

49 

55 

48 

46 

54 

52 

50 

54 

56 

57 

60 

58 

59 

63 

74 

79 

76 

50.7 

MIN 

28 

14 

10 

9 

23 

32 

29 

26 

23 

32 

25 

37 

36 

34 

33 

27 

32 

32 

25 

40 

33 

34 

28 

27 

35 

29 

40 

28 

32 

48 

53 

30.1 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

41 

27 

34 

37 

39 

35 

39 

39 

38 

48 

43 

54 

51 

48 

47 

46 

46 

48 

54 

51 

47 

55 

57 

54 

59 

59 

57 

63 

74 

78 

74 

49.7 

MIN 

14 

12 

11 

15 

30 

32 

33 

30 

29 

30 

32 

36 

38 

36 

36 

32 

34 

32 

33 

40 

37 

36 

37 

34 

36 

38 

38 

36 

42 

50 

56 

33.1 

TUCKERTON 

MAX 

42 

40 

36 

40 

40 

39 

40 

38 

40 

46 

46 

57 

56 

50 

50 

50 

48 

50 

56 

49 

47 

53 

54 

57 

60 

59 

53 

60 

60 

67 

65 

49.9 

MIN 

28 

11 

9 

10 

18 

30 

31 

28 

25 

33 

25 

38 

37 

34 

31 

29 

32 

30 

21 

40 

33 

35 

30 

26 

36 

33 

38 

30 

47 

51 

30.2 

WOODSTOWN 

MAX 

43 

30 

35 

40 

38 

37 

38 

40 

42 

48 

49 

57 

53 

48 

50 

46 

46 

50 

54 

54 

52 

57 

57 

57 

61 

59 

60 

65 

75 

78 

75 

51.5 

MIN 

27 

12 

12 

14 

19 

32 

29 

24 

24 

32 

27 

38 

36 

34 

33 

31 

32 

30 

24 

39 

37 

34 

32 

31 

35 

32 

33 

29 

33 

49 

52 

30.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
And 
Depth 

Day  of  month 

s 
oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

33 
30 

32 
29 

31 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

29 
28 

29 
28 

36 
28 

35 
28 

36 
31 

40 
33 

36 
32 

41 
36 

42 
35 

42 
36 

42 
35 

44 
35 

44 

39 

41 
38 

46 
38 

48 
37 

45 
37 

46 
37 

50 
38 

42 

41 

51 
40 

52 

41 

55 
45 

57 
50 

39.9 
34.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
30 

32 
29 

31 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

35 
28 

34 
28 

36 
31 

39 

33 

36 
32 

41 

36 

42 

35 

41 
36 

42 
35 

43 
35 

44 
39 

40 
38 

45 
38 

46 
37 

45 
37 

45 
37 

48 
38 

48 
41 

50 
40 

51 
41 

54 
45 

56 

50 

39.3 
34.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

33 
32 

33 

30 

33 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

32 
29 

32 
30 

34 
31 

37 
33 

36 
33 

41 

37 

40 
37 

40 

37 

40 
36 

41 
37 

42 

39 

40 

39 

42 
39 

44 
39 

43 
39 

43 
39 

45 
39 

45 
42 

47 
42 

48 
42 

50 
45 

52 

48 

38.1 
35.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
33 

35 
31 

34 
30 

30 
30 

30 
29 

30 
30 

30 
29 

29 
29 

30 
29 

31 

30 

31 

30 

33 
31 

35 
33 

35 
33 

42 
38 

39 
38 

39 
38 

39 

37 

40 
37 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

42 
39 

41 
39 

42 

40 

43 
40 

44 
42 

44 
42 

45 
42 

48 
45 

51 

48 

37.6 
35.7 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

36 

34 

36 
33 

36 
32 

32 
31 

31 
31 

32 

31 

31 
31 

31 
30 

31 

31 

31 
30 

31 
31 

33 
31 

33 
33 

34 
33 

42 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
37 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

40 
40 

41 

40 

42 
42 

42 
42 

43 
42 

45 
44 

47 
45 

37.2 
36.2 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

37 
34 

38 
34 

38 

33 

34 
34 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

42 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

40 
40 

40 

40 

40 
40 

40 
40 

41 
40 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

43 
42 

44 

43 

37.7 
36.8 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

35 
30 

32 
28 

31 
24 

28 
21 

28 
28 

29 
28 

28 
28 

28 
28 

29 
28 

42 
28 

43 
29 

39 
32 

48 
32 

42 
30 

47 
38 

48 
34 

47 
34 

48 
34 

52 
33 

51 
39 

42 

36 

52 
34 

56 

34 

52 
34 

52 

34 

59 
35 

56 
39 

61 
36 

62 
38 

66 
45 

66 
51 

45.1 
33.0 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
30 

32 
28 

31 
25 

28 
23 

28 
28 

29 
28 

26 
28 

28 
28 

28 
28 

41 
28 

42 

29 

39 
32 

47 
32 

42 
30 

47 
38 

47 
34 

47 
34 

48 
34 

51 
33 

50 
39 

42 

36 

51 
34 

55 
34 

51 
34 

52 

34 

58 
35 

55 
39 

60 
36 

62 
38 

65 
45 

65 
51 

44.3 
33.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
31 

33 
29 

32 

28 

28 

27 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

38 
28 

39 
30 

38 
32 

44 
32 

35 
31 

44 
40 

45 
35 

45 
35 

45 
35 

49 
34 

48 
40 

41 
37 

50 
35 

52 

36 

49 
36 

49 
36 

54 
36 

52 

40 

57 
38 

58 
40 

61 
47 

62 
52 

43.1 
34.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

34 
30 

33 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

29 
28 

34 
28 

35 
31 

35 
33 

38 
33 

39 
33 

40 
40 

41 
37 

41 
37 

41 

37 

42 
36 

44 
40 

41 
40 

45 
36 

4  6 
38 

45 
39 

43 
39 

46 
39 

47 
43 

49 
42 

51 
43 

54 
47 

55 
50 

39.4 
35.5 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   S 
constantan  thermocouples. 


itation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


■3e«    reference   notes   following   Station   Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
MARCH  1962 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.6 

2 
.2 

T 

.3 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

.5 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

1.0 

5 

1.0 
6 

5 

5 

.3 
4 

3 

.5 
2 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

5 

3 

T 
T 

T 
T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

8.0 
7 

.5 
4 

2 

1 

1.5 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

.5 
6 

5 

4 

1.3 
5 

3 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
6 

T 
4 

2 

1.0 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.9 
4 

.2 
3 

2 

.2 
2 

1.0 
1 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

T 

T 
T 

1.5 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

.3 

T 

.1 

T 

.1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

4 

3 

1.0 
2 

T 
T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

1 

4.0 
4 

2 

1 

T 
T 

.1 

T 

T 

.1 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 
4 

2 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

5.0 
4 

2 

T 

2.0 
1 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1.0 

.5 

T 

.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.1 

T 

T 

.3 

.1 

T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

T 

1.0 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

1.2 
1 

T 
1 

1 

1 

.3 
1 

T 

T 
T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PEM6ERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

5 

4 

2 

1.0 
1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

1.0 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 

1 

4 

1 

1.0 
1 

.2 

1 

T 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 

T 

T 

.5 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MARCH  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MARCH  1962 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will 
be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation, 
particularly  in  mountainous  areas. 
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STATION  INDEX 


Ul 

OBSERVATION 

i 

s 

M 

Z 

o 

p 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

E 

0 

§ 

OBSERVER 

l! 

§ 

a 

3 

i 

i 

i 

5= 

ALLENDALE 

01OO 

BERGEN 

41  02 

74 

08 

J70 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  H8  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  2T 

3* 

58 

MID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

10 

MID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

CAMDEN 

75 

04 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RJVER  ST  FOREST 

OiZB 

BURLINGTON 

39  37 

'* 

26 

20 

9A 

M 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  STa  FOREST 

0690 

CAPE  MAY 

39  15 

7* 

52 

30 

SP 

BP 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR 

0721 

40  10 

02 

BA 

BELMAR  WATER  WORKS 

8ELVIDERE 

0729 

WARREN 

40  50 

75 

05 

275 

BP 

SP 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVILLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*1 

SOMERSET 

10 

40  29 

7* 

35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  2  SE 

090? 

MORRIS 

8 

40  34 

74 

24 

2  BO 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  I  W 

B921 

SOMERSET 

10 

40  33 

AMERICAN  CYANAMID  CO* 

8RANCHVILLE 

SUSSEX 

5 

41  09 

45 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  0* 

12 

PUBLIC  SVC.  E.  *  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

I  3?7 

SUSSEX 

8 

41  07 

7* 

30 

1040 

BA 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

a 

40  45 

74 

21 

1B0 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1343 

2 

39  28 

75 

25 

20 

GERTRUOE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

38  57 

58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST  MAGNES1TE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*7? 

E5SEX 

8 

40  52 

74 

13 

400 

BA 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

75 

10 

SO 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARLOTTEBURG 
CHATHAM 

1582 

1590 

PASSAIC 

MORRIS 

8 

41  03 
40  44 

74 

26 

23 

760 
185 

7A 

BA 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 
EDWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

39  49 

32 

100 

5P 

3P 

EARL  M.  KERCMNER 

CLAYTON 

GLOUCESTER 

39  39 

75 

06 

120 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74 

»5 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40  40 

74 

14 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMM. 

ELIZABEThPORT 

2652 

UNION 

8 

40  36 

12 

10 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

8 

40  50 

250 

8A 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3  0:9 

HUNTERDON 

10 

40  31 

51 

134 

5P 

SP 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75 

10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3101 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74 

17 

194 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75 

07 

135 

c 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREAT  MEADOWS  4  N 

WARREN 

40  56 

55 

540 

c 

GAMMA  CHEMICAL  CORP. 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

B 

660 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

* 

40  53 

74 

03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMMONTON  l    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74 

48 

B5 

BA 

BA 

w.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  IB 

60 

1570 

8A 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

39S1 

10 

40  IT 

31 

100 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  Z  W 

4229 

BURLINGTON 

39  48 

100 

7P 

EOWAPO  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40  43 

74 

15 

120 

Mir> 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74 

04 

135 

MID 

MIO 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBLRTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40  22 

75 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

1 

40  04 

07 

MID 

MIO 

C  H 

GEORGE  G.  WADDILL 

LAYTON  3  NW 

£.7?S 

SUSSEX 

41  15 

51 

480 

A.  M.  DEPUE 

LITTLE  FALLS 

4887 

PASSAIC 

B 

40  53 

74 

14 

150 

9A 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLV.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40  18 

74 

00 

20 

MIO 

MID 

C  MJ 

WILLIAM  0.  MARTIN,  JR. 

LONG  VALLEY 

5003 

MORR I S 

10 

46 

6P 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39  58 

«,e 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41  01 

24 

584 

INACTIVE   1/61 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

8 

41  06 

74 

10 

253 

7A| 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74 

34 

50 

BA 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40  20 

14 

120 

c 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANOING 

ATLANTIC 

3 

39  27 

10 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SvC. 

MIDLAND  PARK 

•>->m 

BERGEN 

8 

40  59 

09 

210 

MID 

RIDGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39  24 

75 

0> 

60 

e* 

MIO 

C  H 

L.  J.  GALLAHfR 

ILTON 

MOORE ST OWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W8  AIRPORT 


OLDWICK 
ORANGE 
"ERSON 

PEM8ERT0N  3  E 
HILLIPSBURG 

-HLLIPSBURG  BRIDGE 

.AINFIELD 

'INCETON  WATER  WORKS 


SHILOH 

SOMERVILLE 

T  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX 

TOMS  RIVER 

ENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

NAOUE  RAYMOND  DAI 

TCHUNG 


ERTSVIL 


CUMBERLAND 
MORR I S 
BURLINGTON 
MORR I S 
ESSEX 

IDDLESEX 
BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 


BURLINGTON 


CUMBERLA 
SOMERSET 
MORA  1 S 


BBSS 

3167 

9271 

MERCER 
OCEAN 
PASSAIC 
UNION 

06  0  a 

9832 
9910 

HUNTERDON 
MORRIS 
BERGEN 
SALEM 

40 

?l 

40 

57 

25 

41 

01 

41 

02 

40 

40 

40 

40 

5* 

39 

SB 

40 

41 

40 

42 

40 

u 

40 

20 

40 

36 

41 

0* 

40  Z7 

40  54 

41  01 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


VIATION  AGENCY 


ThuR  H.  AHLOUIST 
HACKENSACK  WATER  CO. 
T.  MARYS  SCHOOL 

EWTON  WTR.  ♦  SWR.COMM. 
EWARK  WATER  DEPT. 

AN  A.  COUGHLIN 

COUNTY  ENGINEER 
P.  J.  OEL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCCI 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 
MRS  VIVIAN  SCHERER 
PRINCETON  WATER  CO. 


OICKINSON 


TOMS  RIVER  WATER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
REV.  WALTER  T.  GANDEK 
wAT£ft  SUPPLY  COMM. 
BONNIE  BURN  SANITARIUM 


ROBERT  M.  M 

ANNERS 

N.J.  POWER 

♦  LIGHT 

CO 

HACKENSACK 

MTER  C 

CREAM  VALLE 

Y  DAIRY 

1-COASTAL;   2-DELAWARE,   3-GREAT  EGG  I 


5 -HUDSON j   6-MAURICEj 


B-PASSAIC;   9-RAHWAY;   10-RARITAN;   11' 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snow fall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue . 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow ,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Specia 1"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol  lowing: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  specia 1  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snow fa  11  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Tempera  ture"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  fol lowing  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equ  ipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace ,  an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi - 
cat  ion  "Subs tat  ion  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respect ive  stations,  obtained  as  indicated  above ,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   92°  on  the  28th  at  Paterson 
Lowest  Temperature:   16°  on  the  4th  at  Charlotteburg 

Greatest  Total  Precipitation:   5.86  inches  at  Blackwells  Mills 

Least  Total  Precipitation:   2.67  inches  at  Cape  May  3  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.05  inches  on  the  1st  at 

Woodstown 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   1.5  inches  at  Oak  Ridge  Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  16th  at 

Oak  Ridge  Reservoir 
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.37 

LAYTON 
LITTLE  FALLS 

5.02 

1.45 

.23 

.44 

.74 

.43 

.36   .04   .04 

.06 

.03 
.02 

T 
T 

LONG  BRANCH             R 

3.31 

•  96 

T 

.91 

.12 

•  04 

.41 

.69 

.11         .05 

T 

LONG  VALLEY 

4.75 

1.65 

.05 

1.17 

.17 

.57 

.02 

.06 

.36   .01   .23 

.02   T 

.04 

.01 

MAHWAH 

5.08 

1.62 

.16 

.20 

.29 

.52 

.29   .09   .08 

.10 

.04 

.01 

.66 

.45 

MANVILLE 

4.67 

1.50 

.30 

•  09 

.03 

.60 

.15 

.32   .03 

•  20 

MAYS  LANDING 

3.41 

.58 

.12 

.02 

.40 

.31 

.06 

.27 

.55   .10 

T 

, 

MIDLAND  PARK 

4.64 

1.52 

.03 

1.46 

• 

.51 

.25 

.19        .14 

.01 

.08 

i  a     11 

MILLVILLE 

3.53 

.67 

1.66 

.37 

.06 

.16 

.40 

.13   T     T 

T     T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.64 

.72 

T 

1.55 

.46 

.05 

.20 

•  53 

.12        T 

T 

T 

.01 

M I L  TON 

3.93 

1.55 

.16 

.53 

.69 

.31 

.29   .05   .04 

•  16 

•  05 

.10 

.41 

.21 

T     .46 

MOORE STOWN 

4.50 

1.05 

.35 

.20 

•  22 

T 

•  34 

.73   .09   ,05 

.02   T 

.02 
T     T 

.02 

MORRIS  PLAINS  1  u 

4.81 

1.55 

.25 

.13 

.29 

.75 

.37   .07   .06 

•  09   T 

.04 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.44 

1.27 

.01 

.76 

.07 

.39 

.08 

.13 

.13   T     .14 

T         T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.92 

1.77 

T 

•  57 

.38 

.30 

.02 

.26 

.10 

.42   T     .10 

T 

T 

T 

T 

.05   .37 
.13 
.11 
.07 

NEW  MILFORD 

3.91 

1.69 

.02 

1.00 

•  33 

■  05 

.21         .19 

NEW  MONMOUTH 

3.37 

1.11 

.60 

.22 

•  13 

.03 

.30 

.10 

.67        .08 

NEWTON 

3.01 

1.10 

.14 

.08 

.75 

.33 

.22   .05   .06 

.12 

•  03 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.48 

1.42 

.19 

.16 

.34 

.53 

.37   .06   .11 

.19 

.04 

OLOWJCK 

4.40 

1.35 

.21 

.14 

.16 

.64 

.09 

.48   .07   T 

•  14 

.12 
.23 

ORANGE 

- 

- 

1.22 

•  37 

.46 

.10 
•02 

PATERSON 

4.10 

1.70 

.18 

.05 

.83 

.43 

.35   .08   .12 

.05 

■  01 
T 

PEM8ERT0N  3  E 

3.92 

1.36 

.67 

.62 

•  27 

.25 

.20 

.43   .04   .06 

PHILLIPSBURG 

3.98 

1.45 

.04 

.65 

.27 

.26 

.10 

.47   .12   .05 

.05 

.50 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.31 

1.12 

T 

.86 

.46 

.10 

.42   T     .11 

•  10 

T     .04 

.10 
.30   .44 
T     .49 
T     .32 

.09 

PLAINFIELD 

4.67 

1.52 

.04 

1*00 

.06 

.48 

.12 

.46 

.11         .13 

.01 

PRINCETON  WATER  WORKS 

4.05 

1.33 

T 

1.07 

.OB 

.  15 

.23 

.43 

.14        .13 

T 

RAHWAY 

3.25 

1.17 

T 

.70 

.10 

.50 

.08 

.28 

.10        T 

T 

T     T 

R1NGWOOD 

3.88 

1.37 

.14 

.37  ] 

.13 

.36 

.27   .06   .05 

.04 

SHILOH 

3.46 

1.38 

.44 

.77 

.15 

.19 

.32        T 

T 

SOMERVILLE 

5.08 

1.92 

T 

1.02 

.32 

.40 

.08 

.17 

•  13 

.43   .03   .19 

. 

T     .39 

SPLIT  ROCK  POND 

3.89 

* 

.42 

.52  1 

.12 

.43   .06 

.16 

.11 
.02 

.05 

SUSSEX 

2.76 

.82 

.15 

.13 

.64 

.26 

•25   .09   .03 

.20 

•  11 

TOMS  RIVER 

4.59 

1.62 

.01 

.82 

.62 

.30 

.17 

.82   .17   T 

.04 

TRENTON  WB  CITY         R 

3,77 

1.25 

T 

.98 

.09 

.08 

.16 

.44 

.15   T     .11 

T 

•  10 

.01 

T     ,40 

TUCKERTON 

5.19 

1  .09 

.75  1 

•  05 

•  98 

.25 

.22 

.59   .05   T 

T 

.10 

4   ■ 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

4.23 

1.42 

.24 

.16  1 

•  46 

.39 

.33   .05   T 

.02 

.16   T 
.26 

.02 

WERTSVILLE 

4.92 

1.64 

.20 

•  16  1 

.16 

.33 

.52   T     T 

T 

WEST  WHARTON 

4.44 

1.43 

.22 

.13  1 

.37 

.47 

.39   .04   T 

.07 

WOODCLIFF  LAKE 

5.01 

1.78 

.05 

1.34 

.49 

.15 

.20        .20 

.05   .751 

WOODSTOWN 

4.63 

2.05 

T 

.43  1 

.03 

.02 

.25 

.20 

.45        .02 

T 

.18 

See  reterence  Dole*  following  Sis  lion    Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1962 


Station 

Day 

Of  Month 

0 
01 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 

47 

52 
34 

51 
30 

50 
25 

58 
37 

43 

56 
52 

58 

50 

65 
42 

65 

43 

51 
44 

46 
42 

45 
40 

53 
40 

49 
36 

45 
33 

51 
28 

58 
36 

56 
39 

57 
37 

67 
36 

83 

44 

75 
49 

67 

41 

62 

48 

79 
56 

86 
56 

76 
56 

77 
56 

73 
51 

61.6 
42.5 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

57 

48 

52 

40 

50 
38 

68 
36 

48 
44 

51 
47 

54 
50 

54 
50 

61 

46 

61 
45 

51 

45 

47 
44 

47 
43 

53 
43 

50 
39 

46 
36 

50 
34 

51 
42 

56 
44 

53 
43 

58 
43 

74 
48 

70 
46 

63 

44 

63 
50 

61 
53 

63 

54 

6U 
54 

56 
54 

60 
50 

55.7 
45.2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

66 

46 

56 

37 

50 
33 

55 
25 

64 
37 

63 

39 

65 

55 

59 
51 

64 
40 

66 

39 

52 
42 

49 
40 

48 
38 

53 

40 

43 

34 

47 
33 

52 
33 

60 
36 

63 
38 

58 
39 

70 
38 

85 

82 
51 

68 
42 

82 
45 

89 
51 

88 
56 

84 
57 

88 
63 

67 
50 

64.5 
42.4 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

65 
56 

58 
32 

52 
23 

55 

19 

62 
32 

62 
35 

62 
52 

60 
52 

68 
37 

67 
33 

65 

41 

46 

44 

46 
40 

55 

38 

52 
29 

48 
26 

52 

24 

62 
29 

62 

30 

65 
32 

69 
30 

84 
35 

80 
56 

70 
37 

83 

40 

89 
49 

88 
56 

64 

00 

63 
62 

76 
58 

65.7 
39.6 

BELV10ERE 

MAX 
MIN 

66 
42 

53 
33 

47 
23 

52 
21 

63 
27 

62 

27 

59 
49 

61 
45 

60 
32 

62 
33 

61 
37 

52 

40 

42 
36 

52 
36 

69 
29 

45 
32 

51 
26 

58 
29 

60 
36 

62 
33 

71 
29 

65 
41 

82 
57 

66 
38 

83 
35 

85 
46 

88 
49 

84 
52 

84 
52 

81 
50 

64.2 
37.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

73 
47 

48 
37 

49 
30 

45 
24 

52 
29 

61 
35 

60 
43 

56 

46 

60 
35 

59 
32 

59 

43 

51 

43 

48 
35 

43 
37 

50 
31 

44 
33 

43 
32 

46 
28 

54 
37 

56 

31 

59 
35 

68 
42 

81 
56 

70 
43 

63 
37 

80 
43 

81 
46 

87 
56 

83 
59 

63 
47 

60.5 
39.2 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

70 
69 

51 
36 

50 
34 

55 
28 

65 
35 

65 
39 

65 
50 

65 
54 

65 

38 

65 
42 

62 
37 

46 
39 

47 
38 

42 

35 

36 

50 
33 

56 
37 

62 
38 

61 
41 

70 
35 

85 
46 

80 
52 

68 
43 

84 
43 

89 
48 

90 
57 

82 
58 

87 
58 

80 
50 

67.3 
42.4 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

76 
44 

49 
34 

49 
22 

46 

19 

53 
28 

63 
32 

64 
48 

57 
43 

59 

31 

62 
34 

60 
36 

51 
42 

49 
36 

44 
35 

50 
25 

44 
31 

43 
27 

49 
25 

56 
31 

61 
29 

59 
28 

69 
50 

84 
62 

69 
39 

64 
33 

81 
42 

78 

44 

89 
52 

85 
60 

83 
45 

61.6 
36.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

57 
49 

55 
41 

54 
37 

50 
32 

54 
42 

54 
44 

55 

48 

60 
46 

58 
47 

62 

46 

62 

44 

48 
44 

46 
42 

54 
43 

54 
42 

47 
36 

47 
38 

58 
40 

55 
45 

55 

40 

62 

41 

68 
45 

71 
46 

65 

48 

70 
48 

81 
49 

72 
53 

71 
65 

65 
55 

65 
54 

59.2 
44.8 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

71 
39 

46 
33 

46 
25 

42 
16 

52 

26 

61 
35 

61 
39 

61 
49 

60 
33 

59 
39 

58 
39 

52 
40 

47 
33 

40 
34 

48 
31 

43 

30 

42 
28 

47 
25 

54 
34 

57 

30 

50 
38 

67 
45 

81 
56 

65 
39 

60 
34 

80 
42 

82 

50 

UtJ 

55 

83 
59 

83 
45 

59.5 

37.4 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

65 
45 

55 
34 

51 
26 

54 
20 

62 

30 

62 
35 

58 
50 

58 
53 

65 
33 

65 
34 

63 
39 

46 

41 

44 
38 

53 
36 

50 
29 

46 
32 

51 
27 

61 
29 

61 
29 

56 
31 

69 
35 

83 
39 

82 

47 

66 
26 

83 
28 

88 
48 

89 

50 

84 
53 

65 
59 

76 

51 

64.5 
37.6 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

68 
49 

52 

34 

49 
34 

53 
28 

62 

35 

61 
34 

64 
54 

64 
50 

62 
39 

61 
40 

52 
42 

47 
41 

47 
39 

52 

40 

48 
33 

45 
29 

50 
33 

60 
34 

62 
39 

56 

40 

69 

40 

82 
44 

76 
58 

66 
37 

81 
42 

88 
52 

86 
54 

81 
58 

83 
53 

73 
57 

63.4 
42.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

69 

45 

52 

35 

49 
29 

55 
26 

64 
30 

66 

5  6 

57 
51 

59 
50 

62 
36 

63 

37 

60 
42 

50 
41 

42 
38 

53 
37 

48 
31 

46 
33 

53 
29 

60 
31 

63 
38 

62 

36 

72 
36 

85 
44 

81 
58 

69 
46 

64 
50 

77 
47 

90 
46 

87 
57 

62 
57 

73 

47 

64.5 
40.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

75 
43 

47 

34 

52 
26 

46 
22 

54 
32 

63 
36 

63 

49 

56 
42 

59 
34 

60 
36 

61 
42 

51 
43 

49 
35 

43 
36 

51 
29 

43 

30 

44 
26 

50 
26 

57 
36 

61 
32 

59 
32 

70 
42 

86 
61 

72 
36 

65 
36 

84 
45 

79 
49 

90 
55 

66 
61 

84 
41 

62.0 
38.4 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

69 

44 

50 
33 

46 
19 

55 
18 

65 
25 

64 

3  2 

60 
47 

60 
47 

62 
31 

62 
32 

61 
35 

50 
41 

45 
34 

52 

37 

47 
27 

45 
31 

52 
29 

60 
27 

60 
31 

62 
32 

70 

30 

84 

77 
57 

67 
36 

64 
31 

85 

45 

69 
43 

85 
46 

85 
52 

63 
48 

64.5 
36.1 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

64 
50 

51 
34 

4B 
27 

52 
25 

63 
31 

64 
38 

57 
51 

58 
52 

64 
37 

63 
39 

56 

40 

49 
39 

43 
37 

53 
37 

47 
32 

45 
31 

51 
27 

59 
33 

61 
37 

60 
36 

66 
35 

82 

40 

74 
57 

66 
37 

62 

42 

79 
45 

90 
54 

84 

55 

83 
60 

75 
46 

63.0 
40.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
57 

65 
35 

52 
30 

50 
26 

54 
35 

63 
38 

61 
50 

60 
54 

57 
41 

67 
42 

65 
45 

50 
43 

45 
39 

46 
39 

55 
35 

46 
32 

45 
26 

32 

62 
36 

61 
36 

53 
40 

70 
45 

83 
60 

72 
39 

66 

42 

82 
53 

90 
58 

90 
57 

89 
59 

87 
56 

64.1 
42.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

63 

31 

44 
26 

53 
19 

42 
18 

52 
31 

56 

35 

60 
42 

56 
40 

58 

30 

54 
32 

58 
30 

52 

34 

42 
26 

49 
29 

51 

23 

52 
24 

44 
20 

46 
25 

56 
34 

52 
30 

56 
31 

67 
41 

83 
53 

71 
32 

68 

42 

82 

48 

90 
58 

83 
57 

82 
40 

59.4 
34.0 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

65 

47 

51 
35 

48 
29 

53 
24 

63 

33 

64 

38 

57 
52 

58 
52 

65 

37 

62 
39 

60 
39 

49 
40 

43 
37 

52 
38 

33 

46 
32 

51 
28 

60 
31 

63 
36 

61 
36 

72 
35 

84 
46 

76 

55 

66 
37 

82 

40 

86 
46 

68 
55 

65 
57 

85 

60 

72 
48 

63.6 

40.5 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 
MIN 

65 
47 

50 

33 

47 
24 

53 
18 

64 

34 

61 

33 

59 
52 

58 
52 

65 
35 

65 
36 

55 
39 

45 
40 

45 
37 

52 
37 

45 
32 

45 
32 

49 
24 

59 
29 

61 
31 

56 
32 

67 
34 

62 
39 

74 
56 

66 

37 

82 

37 

89 
49 

69 
55 

04 

58 

86 
62 

72 
53 

63.1 
39.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

58 
43 

53 
38 

45 
34 

52 
32 

54 
39 

35 
43 

55 
49 

58 
49 

54 
48 

60 
45 

52 

44 

47 
37 

41 
35 

50 
37 

41 
36 

43 
33 

46 
31 

52 
36 

57 
43 

56 

37 

67 

42 

61 
54 

68 

48 

63 
45 

81 
47 

64 
46 

66 
54 

82 

61 

72 
58 

57 
45 

58.4 
43.0 

LAMBERTV1LLE 

MAX 
MIN 

68 
46 

51 
35 

48 
23 

54 
22 

62 
31 

60 
36 

60 
49 

60 
49 

62 

34 

63 
34 

62 
39 

50 
40 

46 
37 

52 
32 

49 
30 

45 
32 

50 
27 

59 

30 

60 
33 

60 
34 

70 
33 

84 
40 

79 
58 

84 
36 

63 
47 

87 

50 

84 
55 

86 

60 

83 
49 

64.2 
38.7 

LAYTON 

MAX 
MIN 

56 
36 

57 
36 

61 
28 

70 
27 

85 
32 

83 
51 

63 
36 

83 
30 

86 
39 

91 
47 

86 
49 

86 
54 

82 
46 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

76 
42 

50 
37 

53 
29 

48 
24 

56 
32 

65 
38 

65 
48 

54 
44 

60 
38 

61 
36 

62 

40 

53 
44 

50 
36 

44 
37 

52 
30 

46 
32 

46 

30 

51 
30 

56 
36 

59 
33 

60 
34 

73 
42 

87 
66 

73 
43 

66 
38 

64 
46 

81 
47 

90 

58 

67 
62 

85 
46 

63.2 
39.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

62 
45 

52 
36 

47 
33 

48 
28 

57 
34 

57 
39 

56 
48 

59 
48 

60 
39 

62 

41 

52 

41 

47 
39 

43 
38 

52 

39 

46 
33 

45 
33 

48 
29 

51 
32 

57 

37 

55 
39 

66 

40 

82 
46 

74 
49 

66 

40 

82 

47 

63 
46 

90 
56 

63 
57 

75 
54 

54 
45 

59.7 

41.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
40 

50 
36 

45 
23 

53 
17 

62 
25 

59 
30 

57 
46 

59 

44 

59 

30 

61 
30 

56 
36 

49 
36 

40 
35 

51 
36 

46 

26 

43 
31 

49 
25 

57 
26 

57 
33 

59 
28 

69 
30 

85 
35 

81 
54 

65 
36 

83 

31 

64 
44 

88 
44 

64 
47 

63 
53 

81 
47 

62.6 
35.3 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

70 
55 

64 

37 

54 
33 

50 
28 

54 
39 

61 
42 

61 
45 

64 
54 

58 
42 

65 
41 

66 

45 

51 
44 

47 
40 

48 
40 

54 
32 

47 
34 

45 
30 

50 
36 

60 
38 

62 
39 

55 
40 

67 
46 

82 
61 

76 

40 

67 
45 

61 
54 

89 
56 

87 
58 

81 
61 

83 
60 

63.3 
43.6 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
44 

52 

31 

49 
29 

53 
24 

59 
37 

60 
42 

63 
53 

58 
48 

65 

41 

65 
37 

52 

44 

47 
42 

46 

40 

53 
39 

46 
32 

47 
32 

49 
28 

59 
36 

61 
35 

56 
37 

66 

40 

82 

44 

76 
50 

67 

39 

61 
44 

88 
56 

86 
62 

81 

61 

82 
60 

75 
51 

63.0 
41.9 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

64 

43 

50 
32 

48 
27 

53 
23 

63 
37 

63 
36 

63 
53 

57 
43 

63 
38 

64 
39 

49 
40 

47 
39 

44 
37 

52 
36 

43 
33 

47 
31 

50 
30 

59 
33 

62 
38 

59 

37 

69 
37 

82 
47 

70 
46 

67 
42 

81 
44 

88 
49 

67 
57 

82 
59 

65 
62 

62 
49 

62.4 
40.6 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 

MIN 

75 
42 

46 
34 

50 
28 

47 
20 

54 
30 

63 
35 

63 
46 

57 
48 

60 
33 

60 
32 

61 
42 

50 
42 

46 
35 

46 
36 

51 
29 

45 
32 

44 
30 

50 
26 

57 
34 

58 
29 

56 
36 

71 

41 

64 
59 

70 
39 

65 

34 

83 
45 

84 
48 

69 

56 

85 
61 

63 
45 

62.0 
38.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
4*. 

53 
3B 

48 
34 

54 
32 

63 

37 

61 
42 

56 
46 

61 
51 

58 
43 

63 
43 

53 
44 

50 
38 

43 
38 

53 
39 

45 
35 

45 
35 

51 
33 

59 
36 

61 
42 

59 
39 

71 
42 

86 

49 

72 
50 

66 
43 

85 

47 

70 
47 

90 
52 

69 
61 

80 
56 

56 
47 

62.1 
42.8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
45 

50 
34 

50 
29 

52 
25 

62 

31 

62 
36 

56 

50 

60 
51 

63 

35 

62 
39 

62 
39 

50 
39 

43 
35 

52 
37 

49 
31 

44 
31 

50 
27 

58 

30 

59 
35 

59 
35 

69 
36 

63 

45 

62 
59 

68 
36 

82 

40 

62 
46 

87 
46 

65 
55 

84 
60 

79 
46 

63.9 
39.6 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

70 
46 

51 
35 

50 

31 

53 
25 

65 

33 

65 
37 

58 
51 

59 
53 

64 
35 

63 
42 

62 

41 

48 
40 

42 
37 

52 
38 

50 
32 

45 
32 

50 
26 

59 

3U 

60 
34 

56 
33 

69 
38 

64 
49 

63 
54 

66 

43 

84 
48 

64 
45 

91 
51 

88 
59 

82 
62 

72 
47 

64.2 

41.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

70 
38 

45 
34 

47 
22 

43 
17 

55 
25 

63 

31 

62 
45 

58 

40 

60 
30 

58 
32 

60 
36 

57 
40 

48 
34 

41 
34 

48 
29 

45 
32 

42 
26 

46 
27 

57 
36 

54 
27 

57 
28 

70 
36 

64 
56 

65 
33 

63 

37 

63 

44 

87 
49 

91 
53 

86 
60 

66 
49 

61.1 
36.1 

PATERSON 

MAX 

MIN 

76 
43 

49 
37 

53 
32 

48 
29 

55 
29 

63 
42 

64 
50 

57 
50 

61 

41 

54 
41 

63 

44 

52 

45 

50 
36 

51 
37 

52 
37 

45 
35 

46 
30 

50 
34 

59 
40 

61 
36 

61 
41 

71 
50 

87 
58 

71 
42 

65 
44 

84 
46 

77 
51 

92 
59 

88 
64 

85 
45 

63.0 
42.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

66 

45 

52 
35 

49 
39 

53 

28 

63 

31 

64 
37 

59 
51 

59 
53 

65 

34 

64 
40 

62 

42 

47 
40 

45 
38 

53 
35 

48 
28 

47 
31 

50 
26 

60 
28 

63 
32 

60 
33 

66 
32 

82 
37 

80 
62 

65 
37 

80 
41 

68 

51 

86 
55 

87 

53 

85 
56 

69 
50 

64.0 
40.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

71 
44 

51 
35 

51 
27 

54 
22 

65 
30 

64 

36 

60 
50 

62 

47 

62 
35 

62 
34 

63 
39 

51 
43 

49 
37 

51 
37 

51 
31 

47 
32 

52 
28 

54 
34 

60 
35 

62 
35 

71 
36 

84 
42 

85 
60 

69 
38 

85 
32 

88 

46 

90 
50 

86 
57 

66 
58 

66 
50 

65.8 
39.3 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

62 

47 

53 
35 

49 
26 

54 

23 

64 

31 

63 
36 

57 
50 

59 
50 

64 
35 

63 
34 

59 

39 

50 

41 

42 
37 

52 
38 

45 

37 

47 

30 

52 
26 

59 
29 

62 
35 

63 
35 

73 
34 

65 
42 

72 
56 

66 

37 

84 
38 

60 
47 

90 
47 

87 
56 

86 
60 

71 
47 

63.8 

39.3 

See   reference   note* 


Hoeing  Station   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1962 


Station 

Day  Ol  Month 

19 

1  | 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SHILOH 

MAX 
MIN 

6.5 
50 

52 
36 

50 
33 

53 
29 

60 
36 

59 
41 

64 
59 

62 
53 

65 

42 

63 

44 

48 

42 

45 
38 

53 
39 

50 
34 

47 
32 

50 
29 

59 

37 

61 
37 

56 
37 

66 

40 

81 
43 

75 
55 

66 
38 

BO 
45 

89 
48 

85 
53 

80 
57 

81 
62 

74 
60 

63.4 
43.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

69 

44 

50 
34 

46 

23 

53 
20 

63 
28 

61 
33 

57 
50 

59 

63 
33 

62 
32 

59 

38 

50 
39 

43 
37 

51 
38 

46 

29 

45 
33 

50 
23 

59 
28 

60 
34 

61 
33 

70 
30 

83 
38 

70 
54 

65 
37 

82 
33 

84 
48 

88 
45 

85 
53 

85 
56 

75 
48 

63.1 
36.9 

SUSSEX 

MAX 

MIN 

69 
37 

44 
35 

47 
25 

44 
19 

55 
19 

66 
25 

63 
34 

58 
42 

61 
33 

58 
36 

60 
37 

63 

39 

50 
34 

40 
34 

49 
34 

48 
27 

43 
28 

48 
26 

56 
32 

56 
27 

58 

31 

69 
36 

83 
50 

67 

38 

to 
38 

80 
43 

85 

49 

90 
56 

87 
56 

87 
49 

61.5 
35.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

65 
53 

55 
36 

50 
25 

50 
20 

64 
30 

67 
34 

57 

51 

56 

53 

65 

33 

64 

32 

61 

40 

45 
41 

45 
40 

55 
40 

52 
29 

43 
31 

50 
26 

60 
28 

60 
27 

56 
31 

68 
31 

84 
37 

82 
59 

67 
36 

82 
35 

80 
46 

91 
46 

84 

55 

86 
56 

78 
49 

64.1 
38.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

63 
45 

50 
36 

46 
33 

53 
31 

62 
39 

62 
42 

60 
55 

59 

50 

63 
42 

63 

45 

54 
39 

49 
39 

44 
37 

50 
40 

43 
35 

45 
33 

50 
32 

59 

39 

60 
42 

59 

41 

69 
42 

84 

4<y 

72 

48 

66 

40 

83 
47 

86 

49 

87 
59 

84 

39 

85 
63 

66 

48 

62.5 
43.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

60 
52 

60 
35 

50 
26 

50 
20 

57 
37 

57 
42 

54 
49 

57 
51 

65 
35 

65 
39 

63 
40 

47 
43 

45 
40 

54 
38 

51 
35 

47 
31 

52 
27 

57 
28 

60 

30 

55 
34 

68 
36 

63 
42 

80 
56 

68 
37 

83 
36 

80 
52 

80 
55 

73 

55 

70 
57 

66 

54 

61.9 
40.4 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

68 
49 

52 
36 

52 
29 

54 
23 

64 
37 

61 
35 

65 
59 

69 
53 

64 
38 

66 

40 

64 
41 

47 
43 

47 
38 

53 
36 

51 
33 

47 
33 

51 
31 

60 
36 

63 
36 

59 

35 

68 
32 

ttZ 

40 

77 
58 

67 
39 

81 

42 

89 
49 

87 
52 

84 

59 

84 
59 

74 
54 

65.0 
41.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

B 
0* 
0 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

■?3 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

56 
49 

50 
45 

48 
41 

51 
39 

53 

42 

51 
45 

53 
50 

54 
50 

53 

47 

53 
46 

49 

47 

47 
45 

45 
44 

47 
43 

45 
42 

46 
41 

49 
40 

51 
41 

53 
44 

54 

45 

58 
45 

59 

49 

58 

51 

58 
48 

59 
48 

65 
52 

65 
53 

67 
56 

70 
59 

61 

59 

54.1 
46.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
49 

50 
45 

47 
41 

40 
39 

52 

42 

51 
45 

53 
49 

53 
50 

52 

47 

52 
46 

48 

47 

47 
45 

45 
44 

47 
43 

45 
42 

46 
41 

48 
40 

50 
41 

52 
43 

53 
44 

57 
45 

58 
49 

57 

51 

57 
48 

58 
48 

64 
51 

64 
52 

66 

56 

69 
59 

61 
59 

53.6 
46.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
50 

50 
47 

47 
43 

48 
41 

49 
43 

49 
45 

51 
48 

51 
50 

50 
48 

50 
48 

49 

47 

47 
46 

46 
45 

46 
44 

45 
44 

44 
43 

45 
42 

48 
42 

49 

14 

50 

45 

52 

46 

53 
49 

54 
50 

53 
49 

54 

4a 

56 

51 

58 
52 

60 

55 

62 

57 

60 
59 

50.9 
47.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

51 
51 

51 

47 

47 
45 

46 
43 

47 
44 

48 
46 

50 

48 

50 
50 

50 
49 

49 
48 

49 

47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

45 
44 

44 
43 

44 
43 

46 
43 

48 
45 

48 
46 

50 
46 

51 

48 

52 
51 

52 

50 

52 
50 

54 
50 

55 

52 

58 
54 

59 
56 

58 
56 

49.6 
47.7 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

48 

47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

48 

47 

-18 
48 

48 
48 

48 

47 

48 

47 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

45 
45 

45 
44 

44 
44 

45 
44 

46 

15 

47 
46 

47 
46 

48 
47 

50 

49 

49 
49 

49 

49 

50 
49 

51 
50 

53 
51 

53 
53 

55 
54 

47.9 
47.2 

32  INCHES 

MAX 

MIN 

45 
44 

45 
45 

45 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

45 
45 

45 

45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

48 
48 

48 
48 

50 

48 

50 
49 

51 
50 

46.7 
46.4 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

58 
45 

55 
40 

54 
35 

59 
35 

61 
38 

59 

42 

57 
50 

57 
48 

59 
42 

58 
42 

48 
45 

46 
43 

45 
40 

51 

38 

47 
37 

49 
35 

54 
35 

60 
36 

60 

41 

60 
40 

67 
40 

69 
46 

64 

46 

66 
41 

74 

14 

78 
50 

83 
51 

86 

57 

88 
61 

63 
56 

61.2 
43.3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
45 

55 
40 

53 
36 

57 
35 

60 
38 

58 
42 

57 
50 

57 
48 

59 
42 

58 
42 

47 
45 

46 
43 

45 
40 

51 
39 

47 
37 

49 
35 

54 
35 

59 
36 

60 
41 

59 
40 

66 
40 

68 
46 

64 
46 

65 
41 

73 
44 

77 
50 

82 
51 

85 
57 

86 
61 

63 
56 

60.6 
43.6 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

56 
48 

48 
43 

51 
38 

55 
37 

59 
40 

56 
43 

55 
50 

56 
50 

55 
44 

57 
43 

47 
45 

46 
44 

45 

4  2 

49 
41 

47 
33 

47 
37 

50 
36 

56 
38 

57 

42 

57 
42 

62 
42 

65 

47 

62 

4y 

62 
44 

69 

46 

72 
52 

76 

53 

80 

58 

80 
61 

65 
57 

58.1 
45.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
51 

50 
46 

47 
42 

46 
41 

47 

43 

52 
46 

53 
50 

53 
51 

53 
48 

53 
47 

47 
47 

47 
46 

45 

11 

46 
42 

44 
42 

44 
40 

46 
39 

50 

41 

51 

45 

52 

45 

55 
45 

58 
48 

57 

52 

56 

47 

60 
49 

62 

53 

66 
55 

69 
59 

70 
62 

66 
58 

53.4 

47.5 

Plot  #1 
Plot  #2 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover: 
cons tan tan  thermocouples. 


Kentucky  Bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouple 
Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


S«e   reference   Dotes   following   Station   Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW    JERSEY 
APRIL   1962 


Day  of  month 


ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

BELVIDERE 

CHARLOTTEBURG 

CLAYTON 

FLEMINGTON   1   NE 

HIGHTSTOWN   1   N 

INDIAN  MILLS   2   W 

LAMBERTVILLE 

LONG  BRANCH 

LONG    VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MORRIS   PLAINS 

NEWARK    WB   AIRPORT 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 


PEMBERTON   3    E 
PLAINFIELD 
SOMERVILLE 
TRENTON    WB   CITY 
WANAQUE   RAYMOND   DAM 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
APRIL  1962 


Phoenixville    1    E,    Pa. 


NEW  JERSEY 


75TH    MERIDIAN    TIME    ZOKB. 


STATION     LEGEND 

O       •       »  Precipitation    only 

©  Precipitation,  storage 

,-,♦-.>■  Precipitation    and    Temperature 

A.      ±       ■)-  Precipitation,    Temperature    and   £voporot<0 

Type  of  gage:        O 
•    Recording ,  »     0o«   /j<p« 

Oouble  circle   combinations   indica'- 
detailed  meteorological   i 


ville.    N.    C. 12    til 


s.jss.-s  STp^snar^s  K=ssas  as.-Su.^^^"JsuiLs^~^s2y^:"saA 


in   mountainous    areas. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
APRIL  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


STATION  INDEX 


w 

OBSERVATION 

d 

s 

H 

Z. 

O 
| 

TIME  AND 

z 

fi 

p 

TABLES 

STATION 

1 

COUNTY 

< 

OBSERVER 

3 

0 

gj 

ej 

i 

5 

•J 

£ 

I 

Ss 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

41  02 

7* 

OB 

2  70 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

35 

MIO 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

832S 

39  2* 

74 

26 

10 

"It 

MIO 

J 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

03«.6 

CAMDEN 

39  54 

75 

0* 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0928 

BURLINGTON 

39  37 

7* 

26 

20 

9A 

H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

8ELLEPLAIN  STA  FOREST 

06  90 

CAPE  MAY 

39  15 

74 

52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR 

072] 

MONMOUTH 

40  10 

02 

19 

BA 

6ELMAR  WATER  WORKS 

BELVIDERE 

0  7?-, 

WARREN 

40  50 

75 

05 

275 

5P 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVILLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

40  43 

32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

0847 

50MERSET 

10 

40  29 

74 

35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOON TON  2  SE 

0  90  7 

MORR I S 

a 

40  54 

74 

24 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  1  W 

09^7 

SOMERSET 

10 

40  33 

74 

33 

20 

AMERICAN  CYANAM1D  CO. 

BRANCHVILLE 

0-5  7  (J 

SUS5FX 

5 

41  09 

74 

*s 

580 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74 

53 

12 

'.-P 

PUBLIC  SVC.  E.  *  6.    CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1  827 

SUSSEX 

a 

41  07 

74 

30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

40  45 

74 

21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1  343 

SALEM 

2 

39  28 

75 

25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1391 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

58 

10 

SP 

SP 

c 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

8 

40  52 

74 

13 

400 

BA 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

75 

10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

e 

41  03 

7* 

26 

7  60 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORR 1 S 

8 

40  44 

74 

23 

185 

BA 

EDWARD  P.  MOL1TOR 

CHATSHORTH 

[598 

BURLINGTON 

1 

39  49 

100 

*>P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLAYTON 

1  Tr,fl 

GLOUCESTER 

39  39 

75 

06 

120 

6P 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40  38 

'* 

55 

300 

6P 

L.  W.  KLOCKNER 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40  UO 

74 

14 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMM. 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

40  38 

ir 

10 

MID 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

ESSEX 

8 

40  50 

te 

250 

BP 

BA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEHINGTON  1  NE 

J029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

'■l 

134 

5P 

5P 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  li. 

75 

10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLO 

3161 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74 

17 

194 

6P 

6P 

C  M 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75 

135 

c 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

1516 

PASSAIC 

e 

41  09 

74 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3972 

BERGEN 

40  51 

03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74 

48 

85 

8A 

BA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  18 

74 

40 

1570 

8A 

8A 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  H 

3951 

MERCER 

10 

40  17 

74 

31 

100 

C  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

39  48 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

1260 

ESSEX 

1 

40  43 

15 

120 

MID 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74 

0<. 

135 

MID 

MIC 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBEOTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74 

57 

75 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

<.7O0 

OCEAN 

1 

40  04 

74 

07 

20 

MID 

MID 

C  H 

GEORGE  G.  WADDILL 

LITTLE  FALLS 

4887 

PASSAIC 

a 

40  53 

14 

150 

9A 

C  H 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

^1' 

MONMOUTH 

l 

40  18 

74 

on 

20 

MID 

MID 

C  HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

too? 

MORRIS 

10 

40  47 

74 

47 

540 

6P 

6P 

M 

ARTHUR  BARKMAN 

LUMBERTON 

5059 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74 

48 

25 

C 

JAMES  LAWTON 

HACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

a 

41  01 

24 

584 

INACTIVE   1/61 

510A 

BERGEN 

8 

41  06 

10 

293 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

40  33 

50 

BA 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74 

14 

120 

C 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74 

44 

10 

9A 

H 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

B 

40  59 

09 

210 

MIO 

R1DGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

S376 

CUMBERLAND 

39  24 

75 

03 

60 

MID 

C  H 

L.  J.  GALLAHER 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

39  22 

75 

04 

70 

•'  I  D 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5397 

MORR I S 

8 

41  01 

74 

32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

4_fr 

u 

OBSERVATION 

0 

Z 

u 
O 

U 

P 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

ti 

COUNTY 

< 

c 

0 

z 
0 
9 

OBSERVER 

IE 
IS 

O 

3 

i 

i 

a. 

1 

MOORESTOWN 

5726 

BURLINGTON 

2 

39  SB 

7*  58 

55 

MID 

BA 

H 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS  1  W 

B76* 

MORRIS 

B 

40  30 

7*  30 

400 

BA 

JOSEPH  H.  GARRIS,  111 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

7*  10 

11 

MID 

Mir- 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

7*  26 

86 

5P 

5P 

GH 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

NEW  MILFORD 

61*6 

BERGEN 

4 

40  37 

74  02 

12 

MID 

C 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEW  MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

1 

40  25 

7*  06 

30 

4P 

4P 

ST.  MARYS  SCHOOL 

NEWTON 

SUSSEX 

2 

41  03 

563 

M 

BA 

C  H 

NEWTON  WTR.  *  SWR.COMH. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

8 

41  02 

870 

BA 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLDW1CK 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  *5 

260 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40  47 

74  l<i 

140 

MID 

c 

COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6773 

PASSAIC 

e 

40  34 

74  09 

100 

BA 

8A 

H 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

PEMBERTON  3  E 

'>H«3 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  38 

80 

5P 

5P 

5P 

PHILIP  E.  MARUCC1 

PMILLIPSBURG 

',97<« 

WARREN 

40  41 

75  12 

1B2 

3P 

3P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

WARREN 

2 

40  42 

75  12 

196 

9A 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

BP 

8P 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  20 

74  40 

60 

MID 

PRINCETON  WATER  CO. 

RAHWAY 

UNION 

9 

40  36 

74  15 

20 

MID 

C  H 

RAHWAY  VLT.  $WG.  AUTH. 

RINGWOOD 

7S87 

PASSAIC 

8 

41  08 

305 

104 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

SHlLOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  18 

SP 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  3* 

7*  37 

75 

6P 

6P 

H 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

8 

40  58 

74  28 

BOO 

10A 

JERSEY  CITY  D.  P.  W. 

SPRINGFIELD 

B423 

UNION 

1 

*0  43 

74  IB 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

SUSSEX 

86M 

SUSSEX 

5 

41  13 

74  37 

440 

7A 

BR1CE  B.  STANTON 

TOMS  RIVER 

BS]  £ 

OCEAN 

1 

39  57 

74  13 

10 

6P 

TOMS  RIVER  WATER  CO. 

TRENTON  WB  CITY 

«8fl3 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

BB99 

OCEAN 

1 

39  36 

74  20 

10 

6P 

6P 

REV.  WALTER  T.  GANOEK 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

PASSAIC 

a 

41  03 

74  18 

320 

BA 

C  H 

WATER  SUPPLY  COMM. 

WATCHUNG 

UNION 

a 

40  40 

74  2S 

C 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WERTSVILLE 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

TA 

ROBERT  M.  MANNERS 

WEST  WHARTON 

9608 

MORRIS 

B 

40  54 

74  36 

6B0 

7* 

N.J.  POWER  +  LIGHT  CO. 

WOODCLIFF  LAKE 

9632 

BERGEN 

* 

41  01 

74  03 

103 

MID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

WOO0ST0WN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

75  19 

50 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  OAIRY 

NEW  STATIONS 

LAYTON 

4736 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

390 

5P 

5P 

CHARLES  KOONS 

PUBLICATION  ENDED 

GREAT  MEADOWS  4  N 

3*16 

WARREN 

2 

40  56 

74  55 

540 

EFFECTIVE   3/62 

LAYTON  3  NW 

1.73^ 

SUSSEX 

2 

41  15 

*B0 

EFFECTIVE   2/62 

1-COASTALi       2-DELAWARE,        3-CREAT    EGG    HARBOR;       4-KACKENSACK,       5-HUDSON. 


LICA,       B-PASSAId       9-RAHWAY,       10-RARITAN,        11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index ,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables ,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  mi les.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfal 1  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table ;  "Daily  Precipitation"  Table ;  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  "Dai ly  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
KATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
»oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   101°  on  the  20th  at  Little  Falls 
Lowest  Temperature:   25°  on  the  10th  at  Layton  3  NW 

Greatest  Total  Precipitation:   2.65  inches  at  Burlington 

Least  Total  Precipitation:   0.64  inch  at  Branchville 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.48  inches  on  the  24th  at 

Hammonton  2  NNE 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  meteorological  event  of 
the  month  was  a  small  tornado  which  passed 
over  the  Delaware  River  from  Eastern 
Pennsylvania  into  Mercer  County,  New  Jersey, 
in  the  afternoon  of  May  24th,  at  Washington 
Crossing  State  Park.   The  tornado  moved 
eastward  to  the  south  of  Pennington  Borough, 
then  along  the  north  edge  of  Lawrenceville 
and  just  to  the  north  of  Port  Mercer.   Con- 
siderable property  damage  occurred.   A  new 
elementary  school  in  Hopewell  Township,  not 
yet  in  use,  was  unroofed.   Many  roofs  and 


television  antennas  were  damaged,  and 
hundreds  of  trees  were  blown  down  or 
twisted  off.   Power  and  communication 
lines  were  disrupted.   One  truck  was 
overturned  on  the  highway,  with  in- 
juries to  the  driver. 

Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office, 

c/o  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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-  1.95 

-  2.25 

.40 
.60 
.38 
.76 
.65 

24 
3 

24 
3 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
4 
6 
4 

0 
1 
0 
2 
2 

0 

0 
0 
0 
0 

ESSEX    FELLS    SERV    8LOG 
FLEMINGTON    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

73.2 
77.6 
73. OM 
69.9 
77.4 

47.9 
47.2 
45. 5M 
53.3 
49.5 

60.5 

62.4 

59.3" 

61.6 

63.5 

.6 

.4 
1.° 

98 
98 
94 
95 
97 

20 
19 
2" 
1° 
1° 

34 
30 
31 
41 
30 

10 

10 

o 

9 

10 

200 
158 
206 
161 
135 

3 

5 
2 
1 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.20 
1.38 
.86 
1.47 
2.46 

-  2.63 

-  2.28 

-  1.62 

.40 
.48 
.26 
.54 
1.32 

24+ 

24 

24 

24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

o 

0 
° 
0 

3 
5 
4 
4 
3 

0 
0 

0 

l 

2 

c 

0 
0 
0 

1 

LAYTON    3    NW 

LITTLE    FALLS 

LONG    VALLEY 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NEWARK    WB    AIRPORT                       R 

77.0 
75.6 
75.2 
73.2 
74.2 

45.0 
49.6 
46.7 
48.1 
54.3 

61.0 
62.6 
61.0 
60.7 
64.3 

1.4 
2.3 

96 

101 
96 
98 
98 

19 
20 
19 
20 
19 

25 
36 
30 
34 
44 

10 
10 
10 
13 
Q+ 

179 
151 
180 
195 
120 

4 
3 
3 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

.70 

.98 

1.96 

1  .60 

1.46 

-  3.35 

-  2.21 

-  2.19 

.26 
.•"3 
.54 

.62 

.79 

24 
3 
3 
3 

24 

.0 
.0 

:S 

.0 

0    1 

0 

0 

0   1 

2 
3 

5 
4 

2 

0 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

73.5 
73.9 
78.5 
74.8 

75.6 

46.2 
52.5 
50.0 
50.2 
49.1 

59.9 
63.2 
64.3 
62.5 
62.4 

.9 

1.3 
2.° 

1.3 
1.3 

96 
97 
98 
98 
99 

20 

20 

20+ 

1° 

19 

27 
42 
31 

37 
34 

10 

13+ 

1! 

12 

11 

206 
142 
125 
155 

151 

3 
3 
5 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  .00 
1  .49 
1.54 

2.09 
2.19 

-  2.95 

-  2.91 

-  2.61 

-  2.05 

-  1.62 

.38 
.45 
.53 
.74 
.93 

3 
24  + 

3 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 

0 

3 
6 
5 

4 

0 
0 
1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

SUSSEX 

72. 6M 

46.  6M 

59. 6M 

-       .3 

94 

20+ 

33 

10 

205 

3 

0 

0 

0 

1.03 

-    2.  T> 

.39 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

61.6 

1.1 

1.49 

-    2.58 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

73.7 
76.7 
78.4 
77.5 
77.2 

52.6 
52.3 
49.4 
53.1 
49.3 

63.2 
64.5 
63.9 
65.3 
63.3 

1.9 
1.1 

96 
96 

97 
97 
97 

19 

19 

20+ 

19 

19 

38 
38 
27 
40 
32 

12 
12 
10 
12 
12+ 

134 

113 

119 

87 

141 

1 

4 
3 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

p 

0 
2 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

1.77 
2.18 
1  .94 
2.65 
1.60 

-  1.74 

-  1.99 

-  1.11 

.91 
1.00 
1.16 

1.14 

2 
24 
24 
24 
24 

.0 

:S 

.0 
.0 

0 
0 

s 

0 

!  * 

5 

i     * 
5 

i     3 

1 
2 
1 
4 
1 

0 

1 
1 

0 

1 

CLAYTON 
FREEHOLD 
HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    W 

76.7 
74.6 
76.0 
75.2 

76.1 

52.2 
49.7 
51.0 
49.6 
48.4 

64.5 

62.2 
63.5 
62.4 
62.3 

.6 

.8 

1.0 

.3 

95 
95 
96 
96 
96 

19 
19 
20 
19 
19 

38 
34 
38 
34 
29 

12+ 

10 
10 

10 
10 

121 
155 
141 
154 

163 

3 

3 
3 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.88 
1.41 
1.74 
1.47 
1.78 

-  2.62 

-  2.18 

-  2.25 

-  2.10 

1.45 
.67 

1.43 
.69 

1.39 

24 
24 
24 
24 
24 

.0 

:S 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
2 
4 
3 

1 
2 
1 

1 
1 

1 

0 

1 
c 

1 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORE S TOWN 

NEW    8RUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

75. 4M 

75.6 

74.7 

75.0 

75.4 

52.  6M 
51.9 
50.5 
49.8 

50.1 

64.  OM 

63.9 

62.6 

62.4 

62.8 

.9 
.8 

95 
95 
95 
96 
94 

20 
19 
19 
19 
19 

38 
32 
34 
38 

38 

13+ 

10 

10 

12 

13+ 

123 
126 
158 
147 
146 

3 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

o 

0 

0 
0 

0 

1.65 
1.74 
1.60 
2.06 

1.79 

-  2.47 

-  1.69 

.86 
.80 
1.01 
.78 
.70 

\: 

24 

24 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

5 
5 
4 
4 
5 

1 
1 
1 
2 
1 

0 

0 

1 

0 

0 

PEMBERTON    3    E 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY                            R 

TUCKERTON 

76.0 
77.7 
75.3 
74.0 
74.3 

48.9 
52.4 
49.4 
53.5 

50.8 

62.5 
65.1 
62.4 
63.8 
62.6 

,2 
2.1 

1.5 

95 
94 
96 
96 

95 

19 
19 
19 
19 
19 

29 
38 
28 
43 
33 

10 
12 
10 
12  + 
12+ 

150 
100 
154 
134 

157 

4 
4 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
1  .75 
1.51 
1.64 
l.«9 

-  1.92 

-  2.2! 

-  l.oR 

1.32 

1.28 

.55 

.74 

1  .40 

24 
24 
24 

2 
24 

.0 

:S 

.0 

.0 

0 
0 
0 
3 
3 

3 
3 
4 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 

0 
0 

1 

WOODSTOWN 

79. 1M 

51. 7M 

65. 4M 

96 

19  + 

33 

10 

102 

4 

0 

0 

0 

2.05 

.91 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

63.5 

1.4 

1.79 

-    l.oa 

.0 

COASTAL 

ATLAN-IC    CITY                                 R 

CAPE    MAY    3    W 

LONG    BRANCH                                      R 

63.9 
72.0 
70.4 

53.6 
55.0 
51.5 

58.8 
63.5 
61.0 

1.2 

79 
88 
90 

19 
21 

31  + 

44 
42 
42 

12+ 
12 

12  + 

202 

101 
183 

0 
0 
2 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.49 
1.82 
1.C6 

-  1.67 

-  2.43 

.73 
.31 
.44 

2 
24 
24 

.0 

.0 

0 
0 

3 
6 
3 

1 
1 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

61.1 

1.1 

1.46 

-    1.8C 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 

m   p.  h. 

Relab 

ve    humidity   averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 
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O  E- 
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a, 
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o  en 

r~ 

ID 

« 
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O 

r 

3 
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1 

o 

01 
O) 

1 

o 
in 

cr> 
en 

7 

o 

q 

9 

Si 
oi  e 

"3 
o 
E- 

s  8  I 

£  >  c 
<-2  2 

ATLANTIC   CITY  WB   AIRPORT 

s 

11 

10.1 

25++ 

NW 

4 

75 

73 

44 

63 

6 

4 

3 

1 

0 

0 

14 

49 

6.0 

LONG  BRANCH 

s 

12 

12.7 

37 

NW 

6 

- 

70 

50& 

66 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

• 

67 

4.6 

NEWARK   WB   AIRPORT 

SW 

12 

9.0 

32++ 

WNW 

24 

73 

68 

46 

57 

10 

3 

1 

1 

0 

0 

15 

_ 

5.5 

TRENTON   WB   CITY 

s 

- 

8.3 

29 

NW 

6 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

1 

2 

0 

0 

11 

65 

5.7 

*  12:00  Noon 

. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"<S 

Day  of  Month 

Station 

1 

1  J 

2 

3 

4    J    5    1    6 

7 

8 

'J 

io  |  n  \\2 

13   |    14   |   15 

16  |    17   |    18 

19      2C 

1  21 

22  |  23  |  24 

25   |  26   | 

27 

28   |  29    |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.77   .02 

.91 

T 

T 

.06 

T 

.01 

.28   .35 

T 

.02 

T     T     .10 

ATLANTIC  CITY           R 

1.49 

.73 

.06 

.25   .36 

.06 

.01 

AUDUBON 

2.18 

.30 

.28 

.10 

7 

T 

.50  1.00 

T 

T 

BASS  RIVER  5T  FOREST 

1  .77 

.10 

•  37 

.04 

1.18 

.02 

•  06 

BELIEPLAJN  STA  FOREST 

1  .9* 

•  05 

.28 

T 

.07 

.12 

1.16 

.09 

.11 

.06 

3ELVIDERE 

1.08 

T 

.10 

.15 

T 

.13 

.05 

.10 

.40 

.14 

T          .01 

8ERNARDSVILLE  2  E 

1.87 

.25 

.12 

.42 

.12 

.01 

.01   .01 

.43 

.48 

.02  . 

8LACKWELLS  MILLS 

1.52 

.03 

.05 

.56 

.03 

.16 

.08 

.46 

.13 

.02 

BOON TON  2  SE 

1  .44 

.25 

.02 

•  60 

.02 

.09 

.02 

.02 

T 

.32 

.10 

SOU NO  BROOK  1  W 

2.19 

.16 

.05 

.65 

.12 

T 

.58 

.63 

8RANCMVILLF 

.64 

.04 

.03 

.24 

T 

.15 

.02 

T 

.11 

.05 

BURLINGTON 

2.65 

.50 

.60 

.OS 

.15 

.08 

.70 

.50        .07 

CANISTEAR  PESERVOIR 

.93 

.03 

.03 

.45 

.13 

T 

.07 

.20 

.02 

CANOE  BROOK 

1.38 

.20 

.04 

.2" 

.09 

.01 

.01 

.04 

T 

.38 

.33 

CANTON 

1.68 

.04 

.11 

.13 

.11 

1.10 

.15 

.04 

CAPE  MAY  3  W 

1.82 

.05 

.13 

.20   .01 

.11 

.20 

.81 

.02 

.22 

.03 

.04  . 

CEDAR  GROVE 

1.06 

.10 

■  40 

.03 

.38 

.15 

CHARLOTTEBURG 

2.20 

.66 

.05 

.76 

T 

T 

.19 

.01 

.01 

.12 

.27 

.13 

CHATHAM 

1.55 

.34 

.06 

.25 

.10 

.01 

T 

T 

.43 

.36 

CHATSWORTH 

1.60 

.03 

.25 

.03 

.12 

1.14 

T 

.03 

CLAYTON 

l.BB 

.05 

.12 

T 

►09 

.15   T 

1.45 

.02 

CLINTON 

2.02 

.16 

.36 

.32 

.17 

.01 

.40 

.60 

ELIZABETH 

1.81 

.18 

.06 

,5( 

.03 

.01 

.30 

.65 

ELIZABETHPOPT 

2.00 

.05 

.36 

.37 

.07 

.01 

.02   .01 

.08 

1.03 

T    . 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

1.20 

.07 

.03 

.40 

.09 

.02 

.40 

.19 

FLEMINGTON  1  NE 

1.38 

.05 

.15 

.36 

T 

T 

.15 

T 

T 

.48 

.15 

T     T     .04 

FORTESCUE 

1  .28 

.18 

.15 

.06 

.03 

.69 

.17 

FREEHOLD 

1.1.1 

.05 

.05 

.50 

.14 

•  67 

T 

T 

GREENWOOD  LAKE 

1.72 

.28 

.04 

.82 

.15 

.05 

.03 

.05        .20 

.10 

T 

HAMMONTON  2  NNE 

1.74 

.IB 

.06 

1.48 

HIGH  POINT  PARK 

.86 

.03 

.04 

.11 

T 

.12 

.02 

.04 

T 

.26 

.24 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.47 

T 

.18 

.41 

T 

.13 

.02 

T 

T 

.02 

.02 

.69 

T          T 

INDIAN  MILLS  2  W 

1  .78 

.07 

.16 

T 

.04 

.12 

T 

1.39 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

1.37 

.02 

.49 

.02 

.01 

.01 

.61 

.01 

.20  . 

JERSEY  CITY 

1.47 

.03 

.25 

.37 

.08 

T 

.54 

T 

.20  . 

LAMBERTVILLE 

2.46 

T 

.11 

.84 

T 

.09 

.03 

1.32 

.07 

LAYTON 

.70 

.02 

.08 

.Of 

T 

.12 

.02 

.03   T 

.03 

.03 

.26 

.04 

LITTLE  FALLS 

.96 

.13 

.01 

.38 

.01 

.09 

.01 

T 

.27 

.08 

T 

LONG  BRANCH              R 

1.06 

.07 

.31 

.07 

.17 

T 

T 

.44 

T 

T 

LONG  VALLEY 

1.96 

.02 

.43 

.54 

.12 

T 

.02   .01 

.01 

.02 

.37 

.40 

.02 

MAHHAH 

1.55 

.26 

.03 

.45 

.17 

.02 

.02   T 

.51 

.06 

.01  . 

MANVILLE 

1.70 

.16 

.07 

.61 

.IS 

T     .01 

.30 

.40 

MAYS  LANDING 

1.31 

.07 

.03 

.13 

.01 

.87 

.07 

.13  . 

MIDLAND  PARK 

1.12 

.42 

.06 

.12 

.02 

.39 

.11  . 

MILLVILLE 

1.65 

.01 

.13 

T 

T 

.16 

.01 

.27   .86 

.21 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.74 

7 

.13 

.08 

T 

T 

T 

.12 

.08 

.41   .80 

T     T 

.12 

T     T 

MILTON 

1.56 

.17 

.05 

.75 

.21 

.02 

.02 

.32 

.02 

MOORESTOWN 

1.60 

7 

.05 

.19 

T 

.07 

.17 

1 

1.01 

T 

T 

.11  . 

MORRIS  PLAINS  I  W 

1.60 

.29 

.04 

.6? 

T 

.09 

T 

.01 

T     T 

.42 

.14 

T     T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

1.46 

7 

.49 

.05 

T 

.08 

T     T 

T 

T 

T 

T     .78 

T          T 

.06  . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

2.06 

.05 

.05 

.67 

.01 

.16 

T 

.78 

.02 

.05 

.27  . 

NEW  MILFORD 

1.58 

.08 

.20 

.34 

.10 

.04 

.06 

.30 

.46  . 

NEW  MONMOUTH 

1.79 

.16 

.07 

.70 

T 

.16 

.02 

.01 

T 

.26 

.33 

.08 

NEWTON 

1.00 

T 

7 

.36 

T 

.19 

.01 

.02 

T 

.31 

.09 

T 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

1.61 

.20 

.07 

.76 

.0* 

.22 

T 

.03 

.24 

.05 

OLDWJCK 

2.34 

.42 

.11 

.60 

.15 

T 

.47 

.59 

T 

T    • 

ORANGE 

1.46 

.10 

.02 

.42 

.60 

.32 

PATERSON 

1.49 

.12 

.01 

.45 

T 

.10 

.10 

.02 

.45 

.22 

.02  . 

PEM8ERTON  3  E 

1.84 

.03 

.05 

.26 

•  05 

.02 

.11 

1.32 

PH1LLIPS8URG 

1.54 

.53 

.13 

.04 

.04 

.13 

.45 

.22 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1.86 

.56 

7 

.12 

•  35 

.02 

.14 

.40 

.25 

PLAINFIELD 

2.09 

.25 

• 

.52 

T 

.14 

.01 

T 

.43 

.74   T 

T          T 

T    . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.77 

.03 

.69 

7 

•  10 

T 

T     .95 

T          T 

RAHWAY 

1.73 

T 

.30 

.40 

.08 

T 

.03 

.92 

T    • 

R  I  NGWOOD 

1.38 

.39 

•  03 

.57 

T 

.14 

.03 

T 

.20 

.02 

SHILOH 

1.75 

.03 

.0(3 

.13 

.05 

.06 

1.28 

.12 

SOMERVILLE 

2.19 

.07 

.06 

.43 

.15 

T 

.55 

.93 

SPLIT  ROCK  POND 

1.49 

.13 

.04 

.64 

.lb 

.05 

.43 

.04 

SUSSEX 

1.03 

.02 

.02 

.39 

.12 

.05 

.04 

-15 

.20 

.04 

TOMS  RIVER 

1.51 

.07 

.08 

.20 

T 

.05 

.11 

.55 

.44 

.01 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.64 

7 

.74 

T 

.10 

.06 

T 

.02   .70 

T 

.01        .01 

TUCKERTON 

1.59 

T 

.11 

T 

T 

T 

1.40 

T 

.06 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.48 

.33 

T 

.50 

.12 

.02 

T 

.48 

.03 

WERTSVILLE 

1.88 

.08 

.05 

.79 

.01 

.17 

T 

T 

.64 

.10 

.04 

WEST  WHARTON 

1.41 

.12 

.04 

.79 

.03 

•  12 

T 

.01 

T 

.29 

.05 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.19 

.19 

.26 

.10 

.04 

.40 

.20  . 

WOODSTOWN 

2.05 

.04 

.91 

.01 

.10 

.69 

T 

T 

.10 

' 

So*  leleience  notcn  following  Station    tndei 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MAY  1952 


D.v 

01  Month 

a 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

MAX 

M1N 

52 
47 

50 
47 

73 

47 

78 

52 

80 
44 

85 
47 

71 
53 

55 
47 

62 

44 

69 

40 

56 
43 

67 
38 

64 
48 

75 
50 

76 

56 

69 

52 

73 
53 

83 
52 

96 

56 

89 
66 

88 
66 

71 
54 

77 
53 

63 
62 

82 
64 

84 
65 

72 
52 

7u 
50 

71 

5  4 

79 
63 

64 
64 

73.7 
52.6 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

SO 

48 

49 
48 

57 
48 

71 
53 

71 

49 

73 
52 

66 

55 

55 

50 

54 
48 

61 
44 

55 

47 

57 
44 

56 
52 

60 
52 

65 
55 

60 
54 

63 
53 

6  6 
54 

79 
56 

75 
60 

78 
60 

61 
55 

63 
56 

68 

59 

73 
60 

75 
62 

62 
56 

62 

54 

62 

57 

65 

60 

68 
61 

63.9 
53.6 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

52 
<>6 

50 
45 

73 
46 

78 
47 

82 

44 

85 
47 

71 
56 

57 
46 

65 
45 

70 
39 

62 

43 

73 
38 

70 
49 

78 
48 

66 
57 

71 
53 

78 
51 

95 
51 

96 

58 

95 
60 

87 
65 

83 
56 

79 
55 

8u 
62 

8U 
60 

84 
64 

78 
59 

67 
51 

78 

55 

83 

60 

90 
64 

76.7 
52.3 

belleplain  sta  forest 

MAX 
MIN 

70 

52 

47 

73 

45 

81 

46 

82 
37 

8  V 
42 

84 
52 

71 
42 

66 

43 

70 
27 

69 
52 

69 
30 

65 

45 

77 
48 

81 

53 

75 
56 

73 

46 

87 

46 

97 
56 

97 
60 

90 
62 

86 
56 

80 
45 

66 

60 

85 
57 

86 
57 

83 
54 

69 

40 

70 
51 

82 
62 

85 
65 

78.4 
49.4 

BELV10ERE 

MAX 
MIN 

55 
48 

52 

45 

69 
45 

76 
40 

80 
38 

79 

-3 

72 
47 

65 
42 

6h 
41 

70 
31 

68 
37 

72 
39 

70 
42 

70 
48 

B6 

55 

79 
52 

79 
52 

94 

51 

97 
60 

92 
57 

89 
63 

80 
49 

79 
50 

81 
61 

79 
56 

83 
57 

77 
56 

73 
49 

74 
51 

78 
59 

65 
60 

76.4 
49.2 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

50 

44 

48 
43 

46 

43 

68 

44 

73 
50 

77 

45 

79 
49 

65 
39 

47 
42 

62 

44 

66 
38 

62 
40 

70 
36 

65 
45 

71 
50 

77 
54 

6  7 
49 

78 
49 

91 
53 

95 
60 

90 
62 

83 
51 

78 
49 

79 
55 

79 
54 

81 
51 

60 
51 

75 
45 

66 
48 

72 
54 

79 
60 

71.6 
48.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

5* 
47 

48 

45 

72 

«6 

79 
49 

82 
44 

85 
48 

72 

57 

70 
45 

67 

44 

69 
42 

69 

44 

72 
40 

74 
49 

78 
50 

84 

60 

79 
56 

77 
53 

9-. 
5  6 

97 
55 

94 
60 

82 
62 

77 
57 

80 
54 

82 
61 

78 
60 

82 
65 

82 
59 

77 
54 

74 
55 

83 
63 

89 
66 

77.5 
53.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

50 
44 

49 
43 

47 
43 

70 
39 

75 
42 

76 

40 

83 
49 

65 
39 

4  6 
42 

63 
27 

67 
32 

63 
34 

72 
37 

65 
45 

75 

51 

75 
54 

67 
48 

80 
51 

93 
52 

97 
56 

91 
60 

84 
48 

79 
48 

81 
60 

83 
54 

79 
55 

82 

55 

76 
45 

66 
53 

71 
56 

83 
60 

72.7 
47.2 

CAPE  MAY  3  K 

MAX 
MIN 

63 
50 

54 
49 

67 
46 

74 
56 

77 
56 

83 

•■5 

78 
59 

68 

53 

62 

47 

63 
46 

63 
51 

63 

42 

63 

50 

67 

51 

76 
56 

70 
56 

66 
53 

75 
55 

80 
55 

86 
58 

88 
65 

79 
59 

70 
56 

74 

61 

77 
64 

79 
64 

78 
56 

70 
52 

69 

59 

74 
62 

76 
64 

72.0 
55.0 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

50 

43 

47 
42 

45 

41 

66 

44 

70 
42 

75 

50 

79 
49 

62 
40 

44 

36 

61 
35 

64 
36 

62 
41 

68 
34 

62 
44 

70 
48 

76 
52 

65 
45 

81 
52 

91 
53 

94 
61 

89 
62 

80 
48 

78 
46 

78 
51 

80 
58 

76 

50 

78 
52 

74 
42 

62 
49 

73 
51 

79 
59 

70.3 
47.0 

CHATSKORTH 

MAX 

MIN 

52 

45 

48 
45 

73 

45 

77 
46 

81 
39 

66 
41 

73 
52 

70 
40 

65 

44 

69 
32 

68 
34 

68 
32 

64 

44 

77 
45 

79 
54 

77 
54 

77 

51 

93 
48 

97 
56 

96 
64 

90 
63 

83 

54 

81 
47 

84 
59 

84 
60 

85 
59 

82 

55 

72 

44 

73 
51 

82 
61 

87 
63 

77.2 
49.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

57 
42 

50 
40 

70 
44 

78 
47 

81 
45 

60 
51 

74 

54 

69 
45 

63 
45 

68 
38 

66 
39 

75 
38 

68 
42 

74 
48 

66 

50 

78 
57 

75 
51 

93 

35 

95 
60 

93 
68 

87 
61 

80 
57 

80 
54 

83 
61 

82 
60 

84 
62 

79 
57 

66 
52 

76 
57 

81 
65 

87 
68 

76.7 
52.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

51 
46 

50 
44 

69 

45 

76 

44 

81 
46 

82 
47 

74 

49 

66 

43 

65 

44 

71 

40 

66 

41 

73 
42 

65 

41 

74 
49 

74 

56 

67 
55 

76 
52 

9o 
53 

97 
57 

90 
65 

88 
62 

79 
55 

82 
52 

84 
61 

79 

57 

84 

60 

77 
68 

71 
52 

72 
58 

62 
59 

68 
65 

75.6 
51.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

49 

43 

49 
43 

46 
43 

70 
43 

75 
41 

80 
43 

82 
46 

67 
41 

46 
41 

59 
34 

69 
35 

64 
38 

70 
35 

65 

41 

74 

5? 

76 

54 

69 

46 

81 
54 

93 
53 

98 
60 

92 
60 

87 
51 

80 
50 

83 
61 

83 
55 

81 
56 

82 
54 

76 
46 

66 

4  6 

73 
55 

63 
60 

73.2 
47.8 

FLEN1NGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

51 
43 

48 
44 

72 
43 

75 
38 

80 
36 

83 

3'3 

68 

45 

65 
35 

65 

40 

69 

30 

69 
32 

73 
31 

69 

39 

78 
46 

79 
56 

76 
54 

78 
52 

96 

51 

98 

54 

94 

60 

93 
64 

81 
46 

83 
44 

85 
6U 

79 
60 

84 
56 

81 
55 

80 
45 

77 
50 

85 
55 

91 
59 

77.6 
47.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

47 
44 

45 
42 

71 

44 

75 

44 

79 

42 

83 
43 

70 
50 

65 

42 

63 
42 

68 
34 

66 
42 

69 
39 

62 
41 

75 
49 

75 

56 

67 
52 

76 

50 

90 
51 

95 
54 

94 
63 

86 
61 

75 
52 

82 
51 

85 
52 

79 

60 

83 
61 

77 
57 

68 

48 

71 
54 

84 

58 

69 
63 

74.6 
49.7 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
46 

51 
45 

50 
45 

74 
46 

77 
45 

61 
46 

87 
55 

70 
42 

58 
45 

64 
38 

69 
42 

55 
39 

74 
44 

69 
47 

79 
55 

86 

55 

72 

50 

77 
52 

94 
58 

96 
62 

95 
65 

87 

53 

81 
50 

84 
56 

85 
60 

81 
64 

86 
58 

77 

47 

66 

50 

77 
57 

85 
65 

76.0 
51.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

54 
40 

47 
36 

51 
40 

68 
42 

71 

40 

74 
47 

78 
40 

79 

31 

64 
33 

66 
40 

62 

42 

65 
37 

69 
38 

75 

44 

78 
48 

72 
45 

82 

50 

91 
60 

94 
57 

89 
58 

78 
45 

78 

49 

78 

54 

79 

51 

75 
53 

76 

50 

74 

44 

68 
45 

70 
51 

64 
55 

73.0 
45.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

50 
45 

47 
43 

71 
45 

75 
44 

80 
41 

83 
43 

70 
52 

65 
39 

63 
42 

68 
34 

64 
38 

70 
35 

64 

40 

75 
46 

79 
56 

67 
53 

76 
51 

92 

51 

96 
56 

92 
60 

86 
63 

79 
51 

83 
51 

83 

61 

78 
61 

83 
59 

75 
56 

72 
46 

73 
52 

63 
60 

88 
65 

75.2 
49.6 

INDIAN  MILLS  2  « 

MAX 

MIN 

53 

45 

49 
44 

72 
45 

76 

41 

80 
36 

85 

36 

72 
52 

60 
36 

64 

44 

67 
29 

58 

35 

72 
31 

69 

45 

77 
47 

65 
53 

72 
55 

76 
51 

95 

51 

96 
56 

93 
59 

87 

63 

80 
51 

61 

45 

84 

60 

79 

59 

84 
59 

77 
55 

69 

42 

76 

4  6 

84 
62 

86 
64 

76.1 
46.4 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

48 
44 

46 

43 

66 
43 

74 
55 

76 
54 

71 

52 

66 

49 

49 
43 

63 
41 

66 
46 

61 
48 

66 

46 

57 
49 

69 
48 

69 
55 

61 
54 

67 
53 

82 
51 

95 
57 

83 
62 

85 
62 

68 

58 

74 
57 

79 
61 

80 
61 

81 
64 

72 
56 

64 
58 

65 
56 

74 
58 

87 
67 

69.9 
53.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

52 

46 

49 

44 

72 

43 

76 

40 

81 
39 

83 
42 

72 

46 

67 
36 

64 
43 

69 
30 

69 

38 

72 
37 

68 

45 

76 
45 

82 

58 

77 
55 

80 
52 

95 

54 

97 
57 

94 
60 

91 
67 

80 
50 

83 

50 

82 

60 

79 
58 

83 

58 

81 
56 

77 
47 

77 
52 

82 

60 

89 
63 

77.4 
49.5 

LAYTON  3  NK 

MAX 
MIN 

54 
47 

51 

44 

68 

44 

73 
37 

78 
33 

78 
41 

78 
40 

62 
35 

63 

39 

68 
25 

68 
33 

71 
35 

68 
33 

73 
44 

88 

50 

80 
51 

85 
51 

93 

56 

96 
56 

93 
53 

90 
60 

82 
44 

81 
41 

82 

60 

78 

51 

80 

49 

79 
46 

78 
43 

78 
46 

81 
53 

89 
56 

77.0 
45.0 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

61 

44 

50 
43 

47 

43 

70 

44 

76 
41 

82 
45 

84 
50 

78 
43 

52 
41 

66 

36 

70 
38 

67 
39 

72 
38 

66 

47 

76 

53 

79 
53 

72 
52 

84 

54 

96 
55 

101 
59 

94 
62 

86 

53 

80 
52 

80 
62 

84 
58 

83 
58 

83 
56 

79 
47 

68 
54 

75 
55 

63 
62 

75.6 
49.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

49 
45 

46 
43 

56 
46 

75 
46 

75 
45 

80 
46 

70 
51 

51 
43 

63 
44 

69 

43 

63 
42 

65 
42 

57 
46 

71 

49 

66 
54 

59 
51 

68 
52 

77 
52 

90 
59 

85 
61 

86 
61 

68 
54 

77 
51 

80 
61 

80 
61 

85 
64 

71 
54 

65 
49 

66 
57 

78 
61 

90 
65 

70.4 
51.5 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

51 

44 

46 
42 

69 
43 

74 
38 

78 
35 

SI 

42 

72 

46 

62 

40 

62 

4  0 

67 

30 

66 

33 

71 
34 

68 

36 

71 
46 

81 
52 

71 
55 

80 
50 

94 
52 

96 
55 

94 
57 

86 
64 

80 
49 

80 
44 

80 
62 

79 
53 

83 
53 

76 
53 

71 

43 

73 
49 

80 
53 

87 
56 

75.2 
46.7 

MILLV1LLE 

MAX 
MIN 

73 
48 

55 

47 

51 

46 

73 

47 

79 
45 

85 
48 

71 

48 

cl 

46 

64 

38 

69 

46 

57 

41 

72 
38 

67 
49 

77 

56 

87 

57 

70 
52 

74 

53 

90 
58 

95 

64 

93 
66 

87 
57 

76 
54 

76 
61 

85 
64 

82 

64 

86 
56 

76 

51 

71 
56 

75 
58 

82 

65 

75.4 
52.6 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
47 

51 

47 

74 
45 

78 
45 

80 
43 

65 

46 

71 
53 

61 

47 

65 
45 

67 
32 

57 
40 

70 
36 

66 

50 

77 
49 

87 
56 

71 
52 

73 
52 

89 
54 

95 
58 

94 
65 

87 
65 

76 
53 

79 
51 

86 
61 

81 
62 

83 
65 

75 
54 

70 
49 

74 

5  6 

82 
64 

84 
65 

75.6 
51.9 

MOORESTOKN 

MAX 
MIN 

49 
45 

46 

45 

70 
45 

76 
45 

80 

41 

83 
43 

70 
52 

52 
42 

64 
44 

68 

34 

54 
39 

72 
35 

67 
48 

74 
47 

84 
57 

69 

54 

75 
52 

94 
54 

95 
56 

93 
63 

86 
63 

79 
54 

82 

53 

83 
61 

79 

61 

83 
64 

77 
45 

66 
46 

75 

52 

81 
62 

87 
65 

74.7 
50.5 

MORRIS  PLAINS  1  « 

MAX 
MIN 

49 
43 

48 
42 

46 
42 

70 
40 

75 
39 

79 
42 

82 

44 

67 

41 

46 
41 

64 
41 

70 
36 

64 
40 

71 

34 

64 
45 

73 

50 

76 
54 

66 

50 

81 
52 

95 
54 

98 
63 

91 

61 

86 

51 

82 

47 

82 
6U 

81 
59 

82 
54 

82 
55 

79 

65 

53 

72 
53 

80 
62 

73.2 
46.1 

NEKARK  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 

45 

48 

44 

72 

46 

78 
51 

81 
52 

82 

53 

68 

52 

52 

44 

64 
44 

69 
47 

63 
48 

69 
47 

61 

47 

75 
50 

73 
57 

65 
55 

78 
55 

68 
57 

98 

57 

88 
63 

86 

64 

74 
59 

80 
56 

85 
62 

83 
61 

85 
65 

76 
59 

67 
56 

69 

56 

83 
61 

91 
67 

74.2 
54.3 

NEK  BRUNSKICK.  EXP  STA 

MAX 
MIN 

50 
43 

47 
42 

'70 
44 

75 
44 

78 
44 

82 

45 

71 
61 

65 

41 

63 
42 

68 
39 

67 
39 

67 
38 

64 
39 

75 

45 

75 
53 

70 
50 

76 
49 

90 
51 

96 

55 

95 
63 

84 
60 

76 
53 

82 
50 

82 

5V 

78 
58 

82 
59 

80 
56 

75 
48 

70 
54 

82 
56 

88 
64 

75.0 
49.8 

NEK  MOMMOUTH 

MAX 

MIN 

50 
44 

47 
43 

71 

4'. 

74 

44 

76 
42 

B2 

42 

81 
52 

68 

42 

62 

43 

72 

40 

68 
38 

68 

41 

64 
38 

77 
45 

76 

53 

71 
52 

73 
50 

85 

5o 

94 

55 

92 

61 

86 
59 

85 
52 

80 
58 

84 
61 

79 
60 

82 
60 

78 
59 

73 
46 

66 
56 

84 
57 

89 
65 

75.4 
50.1 

NEKTON 

MAX 
MIN 

56 

46 

50 
42 

47 
43 

68 
43 

74 
41 

7  6- 
43 

80 

45 

65 
39 

49 

38 

62 
27 

67 
34 

67 
32 

68 
35 

69 
38 

73 
52 

84 
54 

67 
52 

65 
54 

95 
57 

96 
55 

94 

54 

82 
46 

82 
45 

83 
60 

83 
53 

79 
51 

79 
51 

76 
42 

65 

46 

76 

52 

80 
61 

73.5 
46.2 

PATERSON 

MAX 

MIN 

51 
45 

50 
43 

46 

43 

71 
47 

76 
50 

79 

50 

78 
51 

68 

45 

50 
42 

60 
45 

70 
45 

65 

44 

70 
42 

67 
49 

75 
53 

77 
54 

70 
54 

78 
55 

93 
57 

97 
65 

93 
65 

87 
56 

81 
55 

83 
62 

65 
59 

82 
62 

85 
57 

75 
52 

68 
56 

75 
60 

83 
65 

73.9 
52.5 

PENBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

51 

45 

48 
45 

71 
45 

75 
43 

79 
38 

85 

40 

74 
50 

68 
45 

64 
43 

68 
29 

66 

34 

70 
34 

65 

45 

75 
46 

61 
54 

69 
54 

75 
50 

92 

50 

95 
55 

91 
56 

90 
63 

77 

51 

82 

47 

84 
60 

82 
59 

84 

58 

76 
56 

73 

73 
52 

60 

66 
64 

76.0 
48.9 

CMILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

55 
46 

50 
45 

70 

M 

74 
42 

81 
38 

82 
43 

80 

50 

68 

42 

62 
42 

69 
33 

70 
31 

73 
38 

73 
46 

72 
48 

65 
5  7 

82 
56 

82 
53 

97 
56 

98 
61 

98 

60 

94 

64 

83 

51 

81 
50 

84 

61 

84 
55 

83 
58 

82 

55 

75 
50 

77 
51 

76 
60 

9U 
61 

78.5 

50.0 

"LAINFIELD 

MAX 
MIN 

49 
46 

47 

44 

71 

64 

75 
45 

81 

42 

74 
4  5 

69 

47 

50 
42 

6t 
43 

70 
38 

65 
38 

72 
37 

64 
39 

75 
48 

75 
55 

65 
53 

79 

51 

93 

53 

98 
57 

93 
62 

81 
62 

80 

53 

84 
51 

83 
62 

80 
57 

84 
59 

78 

57 

68 

49 

71 
56 

6  J 
57 

89 
64 

74.6 
50.2 

Bm    r«fcr*i>ce    g 


tea   following   Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
MAY    1962 


Station 

Day 

31  Month 

■ 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SH1L0H 

MAX 
MIN 

69 
47 

54 
45 

71 
44 

78 
46 

85 
47 

85 
47 

73 
56 

68 
43 

64 
44 

67 
39 

66 
51 

71 
38 

66 

47 

76 

48 

87 
55 

79 
56 

72 
48 

90 
54 

94 
58 

92 

65 

90 
64 

83 
56 

83 
53 

85 
59 

84 
61 

84 
64 

82 
55 

70 
51 

76 
55 

81 

85 
66 

77.7 
52.4 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

50 
46 

47 

70 
45 

74 
42 

79 
37 

83 
43 

71 
51 

64 
40 

65 

44 

68 

37 

66 
34 

71 
35 

65 
37 

74 
47 

76 
56 

72 
54 

7b 
52 

94 
52 

99 
55 

91 
61 

86 
63 

SO 
51 

82 
48 

83 
61 

78 
55 

83 
57 

78 
55 

72 
46 

73 
55 

82 
57 

89 
61 

75.6 
49.1 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

52 
46 

51 
44 

48 

68 

45 

71 
40 

81 
46 

73 
40 

76 
43 

47 

39 

61 
33 

66 
36 

60 
36 

70 
39 

85 
40 

65 
51 

83 

51 

94 
58 

94 
57 

92 
60 

76 
46 

79 

47 

81 

50 

82 
53 

75 
52 

78 
50 

74 
45 

65 
50 

77 
51 

80 
58 

72.6 
46.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

48 
45 

48 
45 

65 
46 

74 
44 

79 
38 

84 
37 

78 
55 

67 
39 

64 
45 

68 
28 

67 
35 

74 

41 

63 
42 

77 
46 

77 
54 

71 
54 

72 
54 

86 
52 

96 

56 

90 
60 

87 
56 

87 
54 

78 

46 

78 
60 

77 

60 

84 
59 

84 
56 

70 
42 

69 
55 

53 

61 

88 
64 

75.3 
49.4 

TRENTON  W8  CITY 

MAX 
MIN 

49 
45 

47 

44 

71 
46 

75 
52 

60 
49 

83 

49 

67 

51 

51 
43 

64 

44 

68 

43 

55 
48 

70 
43 

65 
47 

76 
48 

80 
58 

67 
53 

76 
52 

93 
57 

96 
59 

93 
68 

85 
62 

78 
55 

80, 
55 

83 
62 

78 

64 

83 
66 

76 
56 

64 
53 

72 
55 

hi 
62 

88 
67 

74.0 
53.5 

TUCK.ERTON 

MAX 
MIN 

57 
46 

49 

45 

57 
42 

78 
45 

81 
38 

83 

42 

74 
55 

70 
40 

60 
45 

70 
33 

62 
36 

65 
33 

60 
46 

70 
51 

73 
59 

66 
56 

73 

51 

80 

50 

95 

58 

86 
67 

90 
64 

87 
56 

75 
50 

78 
57 

80 
67 

89 

60 

83 
58 

70 
41 

77 
57 

80 
62 

84 
64 

74.3 
50.8 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

55 
47 

72 

45 

79 
43 

82 
42 

85 

44 

77 
51 

67 
43 

67 
41 

69 

33 

61 

49 

73 
36 

66 
48 

77 
48 

89 
55 

78 
55 

75 
48 

96 
53 

96 

59 

95 

64 

92 
66 

82 

57 

80 
47 

85 
60 

85 
61 

85 
66 

84 
57 

76 

49 

76 
56 

81 
62 

88 
65 

79.1 
51.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

13  h  6> 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

: 

24 

15 

30 

42 

40 

43 

67 

27 

45 

.25 
40 

.11 
24 

.17 
41 

.14 
37 

.15 
28 

.20 
33 

.10 
20 

.13 
20 

.07 
18 

.34 
25 

.30 

37 

.24 

47 

.24 
29 

.23 
54 

.15 
35 

.21 
31 

.21 

27 

.22 

18 

.07 
15 

.20 
31 

.10 
18 

B  993 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

.20 
55 

.14 
40 

.35 

45 

.28 

49 

.14 

36 

.12 
34 

.10 
34 

.23 
16 

.16 
30 

.16 
74 

.18 
47 

.21 

28 

.14 
31 

.13 
27 

.16 
19 

.36 
41 

.22 
12 

.20 

40 

.22 
27 

.21 
28 

.37 
55 

.31 
63 

.21 
35 

.27 
19 

.10 
17 

.24 
39 

.19 
39 

.18 
33 

B6.40 
B1122 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

9 
CD 

And 

Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

!7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2b 

29 

30 

31 

> 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

1  INCH 

MAX 

55 

53 

63 

63 

66 

64 

65 

56 

65 

64 

57 

66 

66 

62 

69 

64 

68 

72 

7  3 

75 

73 

72 

7  2 

73 

72 

72 

75 

66 

74 

72 

76 

67.2 

MIN 

53 

51 

51 

54 

53 

54 

56 

54 

52 

51 

52 

51 

52 

55 

57 

58 

58 

59 

62 

64 

64 

63 

61 

64 

65 

65 

64 

63 

61 

65 

67l  58.1 

2  INCHES 

MAX 

55 

53 

62 

63 

65 

63 

65 

56 

64 

64 

56 

6  5 

65 

62 

68 

63 

67 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

72 

72 

74 

66 

73 

72 

75 

66.6 

MIN 

53 

51 

51 

53 

53 

54 

56 

54 

52 

51 

52 

5  0 

52 

55 

57 

58 

58 

58 

62 

64 

64 

63 

61 

64 

65 

64 

64 

63 

61 

65 

66 

57.9 

4  INCHES 

MAX 

55 

53 

57 

59 

60 

60 

60 

56 

64 

59 

55 

58 

58 

60 

61 

60 

62 

67 

69 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

65 

70 

70 

72 

63.5 

MIN 

53 

51 

51 

54 

53 

54 

56 

54 

52 

52 

53 

52 

53 

55 

57 

58 

57 

59 

62 

64 

64 

63 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

62 

65 

66 

58.2 

8  INCHES 

MAX 

55 

53 

55 

56 

57 

58 

58 

56 

56 

57 

55 

56 

56 

58 

59 

58 

60 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

67 

66 

67 

69 

01.0 

MIN 

53 

52 

52 

54 

54 

55 

56 

54 

53 

53 

54 

53 

54 

54 

57 

58 

57 

58 

61 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

65 

58.2 

16  INCHES 

MAX 

54 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

64 

57.9 

MIN 

53 

52 

52 

53 

53 

54 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

56 

57 

58 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63  56.9 

32  INCHES 

MAX 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

60 

60 

59 

60  55.1 

MIN 

52 

52 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

55 

55 

56 

57 

57 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

54.4 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

53 

52 

73 

70 

77 

76 

75 

53 

71 

76 

61 

78 

76 

80 

82 

72 

84 

93 

97 

97 

94 

91 

95 

86 

81 

86 

92 

71 

87 

87 

98 

79.5 

MIN 

49 

48 

49 

50 

48 

51 

53 

50 

48 

43 

48 

45 

48 

54 

58 

58 

57 

59 

64 

67 

68 

63 

61 

66 

63 

64 

61 

61 

59 

66 

61 

56.3 

2  INCHES 

MAX 

53 

51 

72 

70 

76 

75 

75 

54 

70 

75 

61 

77 

75 

79 

81 

71 

83 

91 

95 

95 

93 

90 

94 

85 

81 

85 

90 

71 

86 

86 

96 

78.6 

MIN 

50 

48 

49 

50 

48 

51 

53 

50 

48 

43 

48 

46 

48 

54 

58 

58 

57 

60 

64 

68 

68 

63 

6  2 

66 

63 

64 

62 

61 

59 

66 

67 

56.5 

4  INCHES 

MAX 

54 

51 

68 

67 

72 

71 

71 

56 

67 

70 

60 

72 

71 

74 

77 

69 

78 

85 

90 

90 

88 

85 

88 

82 

79 

81 

86 

69 

82 

82 

91 

75.0 

MIN 

50 

49 

49 

51 

50 

53 

54 

50 

49 

45 

49 

47 

50 

55 

59 

59 

58 

60 

65 

69 

69 

65 

63 

67 

64 

64 

63 

63 

61 

66 

6  b 

57.6 

8  INCHES 

MAX 

56 

52 

61 

61 

64 

64 

64 

58 

60 

62 

58 

63 

64 

66 

69 

65 

69 

75 

78 

79 

78 

77 

78 

75 

73 

75 

77 

72 

74 

75 

81 

68.5 

MIN 

52 

51 

51 

54 

53 

55 

57 

52 

51 

50 

53 

51 

54 

56 

60 

61 

59 

62 

67 

70 

70 

68 

67 

69 

67 

66 

65 

65 

63 

67 

69 

59.8 

Plot  #1  -  Slope  of  GrouDd:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
cons  tan tan  thermocouples. 


Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
MAY  1962 


O  Port    Jervis,    N.    Y- 


vllle,    N.Y. 


NEW  JERSEY 


V- 


STATUTE  MILES 


Greenwood^Lake 
/  o  ^Suffern  Hater  Works,    N.    Y. 

Charlotteburg  Wanaque    Raymond    Dam        ^ 
ldgeResQ'     _Q_  9    y  0Woodcllff 

/       0  l/b.-.  (  Allendale      * 


75TH   MERIDIAN    TIME    ZONE 


Pleasantvllle,    tt .    Y. 


Tranquility    2   W 


/       O       ^ ^_     ',      Allendale   »      -»^  1>- 

/  Kacopln  Intake   ^  Q  Midland  Park     J       ^ 

.  O             \    *'  ^\  New  Mllford     f   Scarsdale,  N 

I  Split  Rock  Pond       .  /        »        / 

....  -v._.,„        Little  Falls   Paterson  f 

O-    r-^.J  \      Ol  Hackensack    J 

Boonton  2  SE    N^       >s     •   I    i 

S         o        ; 

la  Ins  1  »     /    Cedar  Grove  ( 

Essex  Fells  Service  Bldg.      _.— ■  -* Ny'central  Park  WB,  N.Y. 


WB  AP  La  Guardia,  N.Y. 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
MAY  1962 


5                              60° 

IMtuor...    P.">£/'>' 

^^y^.           -O- 

^T           Layton    3    N»\               Sua 

/...J, 

Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particular! 


in  mountainous  areas 


arly 


STATION  INDEX 


+4 

OBSERVATION 

* 

H 

U 

z 
0 

5 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

X         onTiwrv 

< 

o 
z 

0 

OBSERVER 

□ 

1 

Q 

5 

1 

i 

U 
1 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

a 

41 

0  2 

74    08 

270 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    Wfl    AP 

0  3  1  1 

ATLANTIC 

1 

39 

74    35 

58 

MID 

HID 

C    HJ 

u.s.  weather  bureau 

ATLANTIC    CITT 

»323 

ATLANTIC 

1 

39 

23 

74    26 

10 

HID 

HID 

STATE   MARINA 

auouson 

O.J4  6 

CAMDEN 

2 

39 

75    04 

50 

UP 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

052fl 

BURLINGTON 

1 

39 

37 

74    26 

20 

9A 

H 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLA1N    STA    FOREST 

0  6  90 

CAPE    MAY 

■1 

39 

IS 

74   52 

30 

SP 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELNAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40 

10 

74   02 

19 

SA 

BELMAR    WATER    WORKS 

6ELVI0ERE 

0  729 

MARREN 

2 

^0 

30 

75    OS 

275 

5P 

9P 

CLEMENT    HAUPT 

8ERNAR05VILLE    2    E 

0797 

SOMERSET 

40 

43 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

8LACKWELLS    MILLS 

OS*.  7 

SOMERSET 

10 

40 

29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON   2   SE 

9901 

MORRIS 

8 

40 

M 

74    2* 

280 

bfl 

BA 

JERSEY   CITY   WATER   WORKS 

MUHO    BROOK    1    w 

0927 

SOMERSET 

10 

13 

74    33 

20 

8A 

AMERICAN    CYANAMID   CO. 

BdANCHVlLLE 

09TB 

SUSSEX 

5 

41 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40 

04 

74    53 

12 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41 

0  7 

74    30 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

L»9 

ESSEX 

g 

40 

45 

74    21 

180 

9A 

9A 

H 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

13*3 

SALEM 

2 

39 

28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

^APE    -AT    J    W 

LSS1 

CAPE    MAY 

1 

38 

74    58 

10 

5P 

9P 

c 

N.WEST    MAGNES1TE    CO. 

CEQAR    GROVE 

1472 

ESSEX 

6 

40 

52 

400 

8A 

J.     A.     PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

* 

39 

31 

75    10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

;haRlOTT£BURG 

1582 

PASSAIC 

8 

41 

03 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

.hatha* 

isso 

MORR 1 S 

B 

40 

74    23 

185 

EDWARD    P.    MOL1TOP. 

CHATSWORTM 

1590 

BURLINGTON 

39 

74    32 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

Clayton 

GLOUCESTER 

39 

75    06 

120 

6P 

fap 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

1C 

40 

S3 

74    55 

300 

6P 

L.    W.    KLOCKNER 

ELI2A8ETM 

26*»    UNION 

1 

-C 

40 

74     14 

33 

5P 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ELUABETmPORT 

26S2 

UNION 

9 

,0 

38 

74     12 

10 

HID 

c 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2?60 

ESSEX 

8 

40 

50 

74     18 

250 

8* 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FlENINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

-0 

74    51 

134 

5P 

5P 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

JJ.02 

CUMBERLAND 

2 

39 

1* 

7S    10 

3 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEMOLO 

11S1 

MONMOUTH 

10 

.0 

15 

74    17 

194 

6P 

6P 

C     H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASS80RC 

9291 

GLOUCESTER 

2 

39 

42 

7S    07 

135 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD   LAKE 

9518 

PASSAIC 

8 

41 

09 

74     20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

53 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

MAMMON TON    I    NNE 

9662 

ATLANTIC 

7 

39 

39 

74    48 

85 

8* 

Sfl 

W.    HUBBARO    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3955 

SUSSEX 

2 

41 

18 

74    40 

1570 

aa 

8A 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

9951 

MERCER 

10 

40 

74     31 

100 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INOIAN    MILLS    2    ■ 

1 1 J  9 

BURLINGTON 

39 

43 

100 

EDWARD    ENTWISTLE 

IRVINGTON 

,20C 

ESSEX 

1 

74    15 

120 

c 

JOINT    HEET1NG   GARAGE 

JERSEY    CITY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1962 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  19th  at  Burlington 

Lowest  Temperature:   40°  on  the  4+  at  High  Point  Park  and  on  the  3rd 

at  Layton 

Greatest  Total  Precipitation:   9.49  inches  at  Audubon 

Least  Total  Precipitation:   2.07  inches  at  Irvington 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.40  inches  on  the  23rd  at  Audubon 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


During  the  night  of  the  19th  and  20th  a 
hailstorm  and  high  winds  occurred  in  the 
vicinity  of  Flemington,  Hunterdon  County. 
Hail  stones  were  reported  as  1  inch  in 
diameter,  causing  some  property  damage. 
Utility  lines  were  damaged  by  high  winds. 

On  the  evening  of  the  24th,  heavy  rain  and 
hail  fell  along  the  southeast  shore  of  the 
Delaware  River,  in  the  western  portions  of 
Salem,  Gloucester,  Camden  and  Burlington 
Counties.   From  3  to  5  inches  of  rain  was 


measured,  with  unofficial  reports  of  as 
much  as  8  inches  of  rain  on  a  few  farms. 
Some  hail  was  reported  in  the  vicinity  of 
Woodstown,  Salem  County,  with  crop  damage 
heavy  in  a  small  area.   Flooding  of  streets 
and  highways  was  common. 


Donald  V.  Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office, 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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13 

.0 

0 

6 

3 

3 

MILLVILLE 

81.4 

62. 8M 

72. 1M 

93 

19 

55 

29 

8 

3 

0 

0 

0 

3.72 

1.30 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

80.4 

61.5 

71.0 

92 

19+ 

52 

29 

8 

2 

0 

0 

0 

3.93 

1.14 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOORESTOWN 

81.2 

59.8 

70.5 

.3 

92 

18 

50 

4 

13 

2 

0 

0 

0 

7.38 

3.82 

.0 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

92.2 

59.0 

70.6 

.5 

91 

18 

49 

4 

9 

3 

0 

0 

0 

3.92 

.29 

2.00 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

NEW    MONMOUTH 

91.9 

60.0 

71.0 

92 

19+ 

48 

4 

12 

4 

0 

0 

0 

5.75 

2.01 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

PEMBERTON    3    E 

93.1 

67.7 

70.4 

-       .6 

92 

18 

45 

4 

9 

4 

0 

0 

0 

5.60 

1.90 

2.81 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

SHILOH 

92.8 

61.5 

72.2 

.5 

92 

19 

53 

3 

4 

3 

0 

0 

0 

3.89 

.48 

1.30 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

TOMS    RIVER 

81.9 

58.8 

70.4 

94 

19+ 

43 

4 

16 

5 

0 

0 

0 

3.99 

1.16 

13 

.0 

0 

7 

3 

1 

TRENTON    WB    CITY                            R 

91.4 

62.4 

71.9 

•  9 

92 

19+ 

64 

4 

10 

2 

0 

0 

0 

4.82 

1.22 

1.90 

12 

.0 

0 

7 

4 

1 

TUCKERTON 

79.4 

59.9 

69.7 

90 

18+ 

46 

4 

22 

3 

0 

0 

0 

3.69 

1.55 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

WOODS TOWN 

93.9 

60.  2M 

72. 1M 

93 

19 

50 

7 

3 

3 

0 

0 

0 

5.22 

2.13 

13 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

71.2 

.5 

4.84 

1.22 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                 R 

69.1 

60.8 

65.0 

-    4.0 

81 

18 

56 

14+ 

39 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1.24 

1.21 

24 

4 

4 

3 

CAPE    MAY    3    W 

79. 4M 

6  3.7M 

71.  6M 

90 

18 

58 

15+ 

3 

1 

0 

0 

0 

4.24 

1.98 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

LON>5    BRANCH                                          R 

79.1 

61.1 

70.1 

1.0 

94 

19 

51 

4 

15 

4 

0 

0 

0 

4.70 

1.29 

1.65 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

68.9 

-       .5 

4.41 

1.34 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relab 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

U      TO      W 

5    O    a 

a,    a  « 

c 

3 

So™ 

?    >•  o 

<-2  3 

Station 

0> 

a 

1 

> 
■ 

o   •   > 

0.3  a 

i 

1 

I    « 
SI 

g       1 
o    o   a 
S        J 

_1 

2  £ 
Q£ 

o  H 

o  <n 

o  H 

O  CO 

..  bl 

o. 
O  H 

o  co 

a 

O  H 

O  CO 

■  •  w 

0 
u 

K 
H 

o 
_l_ 
q 

■* 
1 
o 

Cft 
cr» 
1 

o 
tn 

O) 

T 

o 
o 

e 

8.1 

CM    3 

0 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

s 

15 

8.7 

25++ 

WSW 

19 

85 

84 

56 

69 

2 

3 

2 

3 

1 

0 

11 

58 

6.4 

LOKG   BRANCH 

s 

12 

11.1 

37 

NW 

19 

- 

85 

72& 

58 

1 

3 

4 

1 

2 

0 

11 

67 

4.8 

NEWARK   WB   AIRPORT 

sw 

17 

8.5 

35++ 

N 

26 

78 

74 

52 

64 

5 

2 

4 

3 

1 

0 

15 

6.6 

TRENTON    WB   CITY 

s 

- 

7.8 

25 

SW 

10 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

3 

3 

1 

0 

12 

65 

5.9 

k  12:00  Noon 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   61    - 


DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1    |    2    |    3 

4   |   5   |   6 

7     1     8  |  9 

10   [  11    |   12 

13       14   |   15 

16   |    17   |    18 

19      20  | 

21 

22   i 

23 

24 

25 

26 

27 

28   |   29    |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

4.20 

.04 

.19 

T    1.11 

•86   T     .28 

.04   .75 

.08 

.65 

ATLANTIC  CITY            R 

4.20 

.01 

.08 

•04  1.01 

.76 

.02  1.11 

.04 

1.21 

AUDUBON 

9.49 

.22 

1.79 

1.62         .10 

T     .34 

.26 

3.40 

1  .  To 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.18 

.14 

.45 

1.44   .03 

■  99 

.13 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

3.78 

.13 

.10 

.20 

1.40         .02 

.74 

.64 

.45 

.10 

BELVIOERE 

3.78 

.72 

.28   .54 

.49 

.51   .01   .64 

T 

.25 

.09 

.04 

.01 

BERNARDSVILLE  2  E 

2.72 

.67   .02 

.02   .63 

.50 

.18   .40 

.07 

.06 

.11 

.04 

BLACKWELLS  MILLS 

3.87 

.38 

.97 

.48   .28 

•  26 

.70 

.30 

•  06 

BOONTON  2  SE 

2.88 

.16 

.02  1.07 

.28 

.21   .30 

.46 

•  03 

T 

T 

.06 

T 

•  29 

BOUND  BROOK  1  W 

2.56 

.55 

.09 

.50   .16 

.45 

.15 

.10 

.56 

T 

BRANCHVILLE 

2.72 

.43 

T     .41 

.85 

•32   .05 

.46 

T 

.  20 

BURLINGTON 

4.63 

.10   .03 

.85 

1.15         .30 

.05 

•  08 

.12 

1.95 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.42 

.11 

.06   .41 

1.75 

.24   .17 

T 

•  04 

.61 

.03 

CANOE  BROOK 

3.04 

.37   .01 

.01   .70 

.50 

.34   .20 

.12 

.29 

.06 

T 

.06 

.20 

.15 

.01 

CAPE  MAY  3  W 

4.24 

.32 

.01 

.10 

1.98   .01   .07 

.58 

.94 

.23 

CEOAR  GROVE 

4.85 

.32 

.02  2.27 

.49 

.30   .24 

.16 

.20 

■  85 

CHARLOTTEBURG 

3.07 

.65 

.02   .42 

.30 

.20   .23 

•  23 

.02 

.01 

■  87 

.01 

.11 

CHATS WORTH 

5.23 

.02 

2.01 

1.95   .02 

.30 

.25 

.27 

■  41 

CLAYTON 

2.61 

.12   T 

.06   .75 

.45 

T     .11 

T 

.87 

.21 

•CM 

ELIZABETH 

4.11 

.14   .50 

.63 

.56   .15   .10 

.01 

.45 

.10 

.01 

.01 

1.00 

.01 

.44 

ELIZABETHPORT 

3.56 

.53 

T     .69 

.51         .10 

.38   .16 

.26 

.37 

.56 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.92 

.19 

2.20 

.48 

.25   .22 

.10 

.05 

.02 

.06 

.03 

.30 

FLEMINGTON  1  NE 

4.75 

.03   .01 

.26   .43 

.63 

.74   .04   .03 

2.19 

.02 

T 

.21 

T 

.16 

T 

FOftTESCUE 

2.75 

.18 

.32 

.50 

1.00 

.05 

.60 

.10 

FREEHOLD 

4.99 

.03   .03 

.87 

1.31   .04 

.04 

•" 

T 

1.70 

T 

.65 

GREENWOOD  LAKE 

2.77 

.25 

.02   .48 

.50 

.33   .18 

.07 

.05 

.83 

.01 

■  05 

HAMMONTON  2  NNE 

4.01 

T 

1.01 

1.54   .01 

.05 

.86 

.01 

.18 

.20 

.15 

HIGH  POINT  PARK 

.27   .46 

.51 

•29   -11   .01 

.17 

.02 

.23 

.49 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.26 

.11 

T    1.35 

1.10   .01   .02 

.31 

.07 

T 

.97 

.17 

.15 

INDIAN  MILLS  2  w 

6.43 

.02   .04 

1.91 

1.98         T 

.30 

■45 

T 

1.37 

.36 

IRVINGTON 

2.07 

.46 

.46 

.59         T 

.03   .10 

.07 

.16 

.20 

JERSEY  CITY 

4.41 

.55   .06 

.51 

.53   T     .64 

.03   .19 

T 

.12 

.92 

.86 

LAMBERTVILLE 

2.36 

T 

.11   .03 

.37 

1.34   .01   T 

.04 

.29 

.05 

T 

.04 

.07 

.01 

LAYTON 

3.06 

.02   .01 

.50   .12 

.57 

.38 

T 

1.35 

.02 

.09 

LITTLE  FALLS 

4.00 

.21 

.03  1.47 

.46 

.37   .12 

.22 

•  06 

•  47 

.02 

.57 

LONG  BRANCH              R 

4.70 

.04 

1.65 

1.02   -01   .33 

.20 

•  01 

T 

.33 

.42 

.69 

LONG  VALLEY 

.28  2.21 

.36 

.39   .14   .02 

.02 

.05 

.13 

.02 

MAMWAH 

4.02 

.38 

.01   .64 

.25 

.41   .24 

1.04 

•  01 

.71 

.24 

.09 

MANVILLE 

3.18 

T     .47 

.65 

.52   .22 

.49 

.15 

.10 

.58 

MAYS  LANDING 

3.33 

•  11 

.07 

.04 

1.61   .02 

.12 

•  04 

.52 

MIDLAND  PARK 

4.22 

1.60   .03 

.27 

.50   .02   .51 

.07 

1.14 

.04 

.04 

MILLVILLE 

3.72 

.14 

.04 

.02   .43 

.75         .41 

.03   .52 

■  06 

.02 

1.30 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.93 

.29 

.05 

.18   .38 

.78   T     .47 

.06   .49 

.06 

T 

1 .  14 

.03 

MILTON 

2.94 

.47 

.06   .39 

■  32 

.30   .16 

.80   .03 

.15 

•  26 

MOORE S TOWN 

7.38 

.09 

.70 

1.89   .01 

.03 

.16 

• 

4.29 

.21 

MORRIS  PLAINS  1  W 

4*34 

.16 

.01  3.17 

.32 

.32   .14 

.05 

•  05 

.01 

T 

■  04 

•  07 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.89 

T 

.60   .01 

T     .54 

.48   T     .01 

.15   .13 

T 

T 

.14 

.93 

1.00 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.92 

.08   .22 

.41 

•68   .02   .02 

.26 

.10 

2.00 

.13 

T 

NEW  MILFORD 

5.47 

1.04   .14 

•  30 

.46         .05 

.06 

2.28 

l.Ot. 

.08 

NEW  MONMOUTH 

5.75 

.08   .05 

.79 

1.42   .10   .38 

.37 

.02 

.15 

.01 

.01 

2.01 

.01 

.35 

NEWTON 

3.97 

.45 

.07   .32 

2.05 

.27   .12 

.42 

•  02 

•  25 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.07 

.41 

.04   .43 

.40 

.29   .22 

1  .42 

.02 

.63 

.05 

.16 

OLDWICK 

2.31 

.24   .01 

.04   .50 

.64 

.52   .21 

.05 

.10 

ORANGE 

4.88 

.35 

.12  1.00 

.48 

.45   .16 

.10 

.22 

.18 

1.02 

PATERSON 

3.34 

.29 

.01  1.16 

.42 

.03   T     T 

.05 

.07 

T 

T 

.66 

•  04 

.59 

PEMBERTON  3  E 

5.60 

.08 

.85 

1.51 

.06 

.08 

2.81 

.02 

.19 

PHILLIPSBURG 

3.83 

.40 

•29   .39 

2*12 

.45   T 

.18 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.46 

.55   .10 

.06   .56 

.71 

.54   .04   .02 

.26 

•  60 

PLAINFIELD 

3.19 

T 

.28  .22 

.65 

.77         T 

.46 

.04 

T 

.77 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

4.49 

.12 

2.60 

.69   T     T 

T     .20 

.36 

.15 

.37 

RAHWAY 

3.72 

.27   T 

.91 

.44        1.12 

T     .10 

T 

.20 

■68 

R I NGWOOO 

3.23 

.18 

.20   .24 

.55 

.40   .04 

.70 

•  84 

.02 

.06 

SHILOH 

3.89 

.02 

.01 

.46 

.93   T     .18 

1.30 

.49 

.50 

SOMERVILLE 

3.96 

.35 

.25   .13 

.78 

.49   T 

1.32 

•  06 

■56 

.02 

SPLIT  ROCK  POND 

3.24 

.32 

.88 

.20 

.35   .13 

.51 

.07 

.20 

.56 

SUSSEX 

3.11 

.40 

.12   .38 

.62 

.27   .13 

.02 

1.11 

.06 

TOMS  RIVER 

3.99 

.02   .04 

.88 

1.16   .02 

.25 

•  13 

.26 

.45 

.76 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.82 

T 

.07 

•46  1.90 

.65   .01   .05 

T     .18 

.65 

.52 

.33 

TUCKERTON 

3.69 

T     .21 

.75 

1.55   T 

.32 

.64 

.15 

.07 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.30 

.20 

T     .45 

.20 

.26   .18 

.96 

T 

.98 

T 

.05 

WERTSVILLE 

3.70 

.02 

.73 

.99 

.76   .10 

T 

.33 

.21 

T 

T 

T 

.10 

»46 

T 

WEST  WHARTON 

2.17 

.33 

T     .99 

.25 

.16   .20 

.09 

.04 

.09 

T 

T 

, 

WOODCLIFF  LAKE 

4.59 

1.57   .03 

.25 

.42         .26 

.05 

1.79 

.21 

. 

WOODSTOWN 

5.22 

.01   .03 



1.25 

2.13         .06 

.46 

.13 

.02 

1.13 

1 

e  nolfts  following  SUtlon    Imiei 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
M1N 

BS 

84 

67 

74 
56 

71 
54 

72 

62 

79 
60 

74 
54 

84 
55 

85 
58 

83 
58 

87 
66 

76 
62 

62 
58 

65 
57 

74 
57 

88 

57 

90 
63 

93 
68 

94 
69 

75 
66 

78 
65 

75 
61 

82 

66 

80 
68 

84 

67 

82 
62 

81 
63 

77 

56 

81 
53 

81 
59 

80.0 
61.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

77 
61 

72 
63 

65 
57 

64 
56 

63 
61 

67 
58 

63 

57 

75 
57 

74 
60 

67 
60 

69 
62 

66 

59 

60 
57 

60 
56 

66 
58 

75 
60 

80 
63 

81 
66 

72 
66 

69 
63 

67 
63 

67 
63 

68 
64 

68 
63 

72 
63 

71 
62 

69 
63 

67 

62 

69 
58 

70 
63 

69.1 

60.8 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

91 
66 

86 
67 

80 
57 

81 
54 

71 
63 

83 
66 

82 
56 

87 
55 

89 
57 

89 
58 

88 

67 

76 
61 

62 

58 

68 
57 

74 
55 

89 

57 

89 
60 

93 
67 

92 

68 

75 
68 

80 
63 

82 
65 

87 
60 

85 
66 

87 
67 

88 

63 

82 
63 

83 
56 

82 
55 

86 
59 

82.9 

61.1 

BELLEPLA1N  STA  FOREST 

MAX 

MIN 

B8 
62 

90 
63 

85 
55 

79 
50 

74 
60 

80 
65 

75 
46 

84 
49 

86 
49 

85 
58 

88 
62 

85 
68 

74 
60 

65 
56 

73 
57 

88 
53 

90 
54 

93 
63 

92 
65 

89 
66 

80 
64 

77 
58 

86 

63 

84 
65 

85 
66 

83 
59 

80 
60 

78 
52 

80 

45 

81 
52 

82.6 
58.2 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

87 
60 

83 
60 

76 
49 

76 

48 

75 
62 

80 
61 

79 
49 

83 
52 

83 
49 

84 
53 

85 

61 

80 
66 

70 
56 

74 
56 

73 
59 

86 

55 

88 
55 

90 
65 

88 
63 

85 
65 

78 
58 

76 
63 

80 
65 

80 
66 

84 
65 

85 
59 

81 
56 

81 
54 

81 
54 

84 
55 

81.2 

58.0 

BOONTON  2  SE 

MAX 
MIN 

84 
58 

85 
60 

77 
46 

80 

46 

78 
57 

68 
61 

SO 
51 

79 
57 

82 
48 

83 
52 

83 
62 

84 

67 

72 
56 

58 
54 

73 
53 

76 
54 

85 
57 

85 
66 

90 
63 

87 
66 

75 
61 

78 
61 

74 
62 

79 
64 

78 
62 

84 
59 

84 
57 

80 
53 

81 
53 

80 
53 

79.4 
57.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

93 

64 

85 
68 

89 
58 

81 
56 

78 
63 

83 

60 

84 

58 

87 

57 

85 
64 

90 
62 

90 
68 

88 
68 

76 
58 

68 
63 

73 
56 

88 
61 

92 
63 

95 
69 

97 
69 

92 
73 

80 
64 

79 
64 

85 
65 

85 
67 

88 
66 

86 
65 

86 
65 

84 

59 

85 

56 

86 
62 

85.3 
63.0 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

B9 

58 

90 
62 

80 
54 

79 
48 

78 
56 

68 

61 

81 
46 

79 
54 

83 
48 

83 

49 

87 
66 

88 
66 

72 
56 

58 
54 

71 
52 

78 
54 

87 
52 

89 
63 

92 
63 

91 
64 

75 
61 

79 
61 

75 
63 

82 
64 

79 
61 

85 
57 

87 
54 

82 
54 

80 

50 

82 
60 

81.0 

57.0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

85 

65 

85 
66 

83 
62 

73 
58 

72 
63 

77 
65 

76 
61 

80 
64 

81 
65 

86 
67 

77 
67 

73 
61 

65 
58 

73 
58 

83 

63 

87 
67 

90 
68 

88 
68 

82 
68 

76 
65 

75 
63 

75 
65 

76 
66 

83 
62 

82 

59 

79 
63 

80 
59 

79 
63 

81 
67 

79.4 
63.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 
59 

73 
50 

78 
44 

76 
49 

66 
59 

79 
46 

78 
50 

81 
43 

82 

50 

84 
62 

85 
65 

70 
54 

57 
53 

73 
55 

75 
55 

85 
63 

85 
63 

88 
63 

87 
62 

71 
57 

78 
59 

74 
60 

77 
63 

77 

61 

82 
55 

84 
58 

80 

53 

81 
51 

82 

52 

78.6 
55.7 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

91 
63 

85 
63 

84 
52 

77 
45 

72 

59 

81 
65 

78 
47 

86 

47 

86 
51 

85 
47 

87 
60 

86 

67 

73 
57 

63 

56 

75 
50 

89 
54 

89 
57 

93 
62 

93 
67 

92 

68 

78 
63 

77 
61 

86 
63 

83 
65 

84 
67 

86 
59 

81 
58 

78 
53 

80 
48 

82 
56 

82.7 

57.7 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

85 

67 

83 
62 

82 
64 

84 
54 

72 
63 

82 
63 

80 

59 

87 
56 

86 
57 

87 
62 

88 
67 

85 
64 

72 
56 

71 
57 

77 
58 

87 
57 

90 
59 

93 
68 

90 
70 

87 
69 

84 
70 

82 

64 

87 
61 

91 

70 

85 

66 

85 
64 

80 
65 

BO 
56 

81 
57 

84 
60 

83.6 
62.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

8e 

63 

83 
64 

80 
51 

8  0 
53 

74 
62 

80 

57 

78 

54 

85 
57 

63 
58 

86 

57 

88 
67 

83 
64 

65 
56 

68 
55 

78 
54 

se 

57 

90 
60 

92 
67 

93 

67 

88 
66 

79 
61 

72 
62 

80 
66 

77 
66 

83 
66 

85 

64 

86 
60 

80 

58 

85 
57 

85 
58 

82.1 
60.2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

90 
60 

90 
60 

79 
45 

8  0 
48 

80 
60 

66 
60 

82 

50 

80 
54 

84 

50 

B2 
54 

86 
66 

86 
68 

70 
55 

57 
54 

71 
54 

73 
55 

86 
54 

88 
64 

92 
65 

91 
67 

76 
60 

80 
62 

74 
63 

78 
64 

79 
62 

85 
60 

86 
56 

81 
61 

82 
5* 

83 
55 

80.6 
58.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

91 
56 

85 
59 

84 
45 

83 
43 

78 
62 

84 
64 

85 

50 

88 

51 

89 
45 

88 
49 

90 
67 

80 
67 

72 
56 

78 
55 

80 
53 

89 

53 

91 
53 

94 
64 

95 
61 

90 
61 

83 

61 

83 
63 

85 
64 

82 

63 

90 

6  3 

91 
58 

86 
57 

85 

43 

85 
50 

87 
52 

85.7 
56.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

90 
63 

86 
63 

79 
52 

78 

51 

74 
61 

82 
64 

80 
52 

86 
54 

84 

57 

89 
55 

87 
57 

85 
64 

65 

56 

65 
55 

77 
52 

89 
57 

90 
63 

93 
68 

92 
65 

89 
68 

77 
62 

76 
62 

85 
63 

82 
65 

85 
62 

85 
63 

80 
61 

77 
55 

82 
55 

83 
56 

82.4 
59.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

89 
65 

93 
65 

87 
65 

82 
53 

80 
61 

73 
64 

82 
53 

81 
54 

87 
55 

90 

57 

90 
64 

90 
68 

74 
57 

60 
56 

64 
53 

76 
58 

88 
62 

90 
66 

94 
68 

95 
69 

73 
64 

78 
63 

80 
64 

86 
66 

85 

68 

86 

63 

85 
61 

81 
55 

82 
52 

83 
55 

82.8 
60.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

90 

54 

87 
51 

71 
40 

72 
40 

78 
54 

68 
54 

76 

44 

76 
50 

80 
57 

81 
56 

83 
58 

86 
57 

63 

49 

56 
45 

78 
50 

74 
47 

85 
57 

88 
62 

89 
67 

88 
58 

76 
52 

77 
58 

72 
59 

75 
62 

89 
58 

81 
50 

75 

54 

80 
57 

82 
60 

78.5 
53.8 

H1GHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

88 
62 

83 
61 

80 
51 

78 
47 

70 
62 

81 
65 

82 

54 

84 
53 

88 
54 

88 
55 

87 
65 

84 
63 

63 
56 

69 
55 

75 
52 

87 
56 

87 
59 

91 
66 

.91 
67 

83 
68 

81 
62 

79 
62 

85 
63 

84 
65 

85 
67 

87 
62 

80 
60 

80 
53 

83 
53 

84 
54 

82.2 
59.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

90 
63 

85 
60 

80 
56 

77 
44 

71 
61 

83 
65 

81 

47 

86 
47 

88 

47 

87 
49 

87 
63 

79 
67 

67 
57 

63 
56 

73 
50 

88 

53 

89 
55 

93 
63 

92 

63 

83 
66 

80 
62 

78 
62 

86 

64 

83 
65 

85 
63 

86 
58 

81 
58 

82 
52 

83 
48 

85 

51 

82.4 
57.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

87 

67 

80 
61 

78 
54 

72 
59 

66 

60 

78 
60 

76 
57 

84 
60 

75 
61 

85 
65 

84 
67 

76 
60 

60 
54 

68 
53 

78 
57 

89 
63 

69 
73 

91 
71 

90 

72 

76 
66 

77 
64 

69 
62 

74 
65 

75 
65 

82 
66 

82 
65 

78 
62 

73 

61 

77 
62 

81 

61 

78.3 
62.4 

LAMBERTV1LLE 

MAX 
MIN 

8  8 
59 

85 
61 

82 

48 

83 
48 

76 
63 

82 
65 

82 
48 

86 
53 

89 
50 

87 
55 

87 
69 

86 
68 

71 
52 

72 
56 

76 
57 

89 
55 

89 

55 

93 
64 

91 
66 

88 
66 

80 
62 

81 
63 

85 
65 

82 
66 

86 

64 

87 
61 

84 
57 

84 
53 

85 
53 

88 
55 

84.1 
58.6 

LAYTON 

MAX 
MIN 

90 

57 

84 
53 

83 
40 

81 
43 

78 
60 

81 
59 

ao 

44 

83 
45 

87 
42 

86 
49 

88 
63 

87 
61 

67 
56 

73 
55 

79 
54 

87 
55 

90 

51 

93 
61 

90 

60 

86 

60 

79 
53 

77 
61 

79 
65 

76 
62 

83 

59 

82 
55 

81 
50 

84 
50 

85 
50 

87 
53 

82.9 
54.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

91 
61 

91 
63 

80 
49 

84 
50 

82 
62 

70 
61 

82 

51 

83 
57 

86 
51 

85 

55 

88 

68 

89 
67 

72 
56 

62 

53 

75 
54 

77 
56 

90 
57 

91 
65 

94 
65 

92 
67 

79 
62 

84 
62 

7.7 
63 

81 
65 

80 
62 

84 

62 

86 
58 

86 

5-. 

83 
56 

86 
56 

83.0 
59.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

92 
65 

84 
65 

75 
57 

72 

51 

69 
62 

75 
60 

75 
56 

84 
56 

75 
61 

89 
61 

88 

65 

74 
59 

59 
55 

67 

55 

76 
53 

88 
58 

90 
65 

90 

70 

94 

70 

73 
65 

77 
64 

73 
63 

80 
65 

81 
66 

84 
68 

83 
64 

78 
63 

73 
59 

77 
54 

78 
58 

79.1 
61.1 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
59 

79 
45 

78 
55 

75 
60 

78 
61 

82 

45 

82 
48 

84 
45 

85 
47 

85 
62 

80 
66 

68 
55 

72 

54 

75 
55 

88 
53 

88 
50 

91 
61 

89 
65 

86 
64 

79 
59 

76 
63 

78 
65 

79 
62 

85 
61 

87 
55 

81 
56 

82 

50 

83 
48 

86 
52 

81.5 
55.9 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
66 

90 
67 

75 

77 
59 

74 
62 

73 
65 

82 
56 

80 
56 

86 
56 

86 
59 

85 
68 

87 
70 

75 
59 

62 

57 

65 
59 

75 
60 

87 
61 

89 

67 

93 
69 

92 

71 

74 
64 

7  9 
63 

79 
66 

85 
69 

84 

69 

87 
65 

85 
65 

88 

58 

81 
55 

81 
61 

81.4 
62.8 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BE 
67 

86 
68 

73 
58 

72 

58 

73 
63 

80 
59 

77 
54 

84 
54 

85 
54 

86 

61 

84 
69 

74 
62 

62 
58 

65 
58 

75 
60 

86 
59 

89 
62 

92 
68 

92 

69 

74 
65 

79 
64 

7  6 

62 

86 
66 

81 

70 

85 

66 

84 
64 

81 
61 

80 
55 

79 
52 

83 

59 

80.4 
61.5 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

89 
63 

84 
64 

79 
55 

78 
50 

71 
62 

81 
65 

81 
56 

86 
55 

87 
55 

86 
60 

86 
68 

75 
59 

60 
56 

67 
56 

73 
53 

87 

58 

88 
61 

92 
67 

90 
67 

75 
66 

79 
62 

7  9 

63 

86 

64 

81 
66 

85 
64 

86 

62 

80 
57 

80 
54 

81 
52 

84 
55 

81.2 
59.8 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

88 
56 

88 
61 

80 
47 

B2 

45 

79 
61 

67 
61 

83 
54 

81 
54 

86 
47 

85 

53 

86 
64 

86 
66 

74 
55 

58 

54 

74 
54 

78 
57 

90 
55 

88 
62 

91 
62 

89 
66 

75 
60 

80 
61 

76 
61 

80 
64 

78 
64 

87 
SB 

85 
59 

81 
56 

83 
51 

83 

51 

81.4 
57.4 

NEWARK  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 

66 

82 
63 

81 
56 

78 
69 

69 
63 

83 
64 

80 
6  1 

86 
61 

81 
61 

90 
63 

89 
69 

78 
60 

60 

57 

71 
56 

78 
57 

90 

60 

92 
66 

94 
72 

94 
71 

76 
69 

79 
64 

73 
63 

79 
66 

77 
68 

66 
67 

85 
66 

81 
64 

77 

63 

84 
60 

83 
63 

81.6 
63.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
61 

85 
63 

80 
50 

79 
49 

76 
60 

80 
62 

80 
53 

84 
54 

83 
56 

87 
58 

86 
65 

85 
65 

67 
55 

70 
53 

76 
51 

88 
57 

89 
59 

91 
65 

90 
66 

90 
66 

78 
62 

75 
61 

82 

63 

82 
64 

83 
66 

85 
61 

83 
60 

80 
56 

62 
54 

B2 
56 

82.2 
59.0 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

89 

62 

89 
64 

80 
51 

77 

48 

76 
62 

79 
64 

80 
52 

85 
56 

85 
53 

88 
61 

90 
65 

88 
65 

66 
56 

66 
55 

78 
49 

87 

57 

89 
64 

92 

71 

92 
68 

90 
69 

76 
64 

72 
63 

80 
64 

81 
64 

83 

66 

85 
62 

82 
61 

73 
55 

81 
53 

78 
55 

81.9 
60.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

90 
60 

89 

56 

77 
45 

82 
42 

81 
59 

68 
61 

81 

44 

81 
48 

83 
43 

86 

45 

88 

49 

91 
64 

62 
55 

59 
54 

75 
55 

74 
52 

86 
54 

89 

53 

93 
61 

91 
64 

77 
57 

82 
62 

78 
63 

82 
66 

78 
61 

86 

55 

86 
51 

82 
51 

85 
50 

86 
52 

81.6 
54.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

90 

68 

90 
65 

83 
56 

79 
54 

77 
64 

70 
61 

81 

56 

80 
60 

86 
56 

8  6 
6i 

89 
67 

90 
68 

71 
56 

56 
54 

72 
56 

76 
59 

90 
63 

92 

70 

95 

71 

93 

70 

80 
65 

80 
6  4 

80 
64 

77 
67 

79 

6  6 

85 
65 

89 
60 

86 
62 

83 

59 

85 
59 

82.4 
62.3 

PEHBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

89 

61 

86 

60 

81 
55 

80 
45 

73 
60 

83 
65 

8  2 
52 

86 
49 

88 
55 

87 
51 

90 
61 

88 
68 

74 
56 

64 

57 

75 
49 

91 
48 

88 
55 

92 

64 

91 
63 

79 
66 

80 
62 

79 
62 

86 
64 

85 
65 

8  6 
65 

87 
59 

80 
59 

79 
52 

82 
49 

82 
53 

83.1 
57.7 

PHILLIPS8URG 

MAX 
MIN 

89 
59 

88 
61 

82 
48 

80 
50 

81 
62 

81 
63 

32 

50 

85 
52 

68 

54 

87 
50 

87 
68 

87 
67 

77 
57 

75 
56 

77 
58 

89 
55 

89 
55 

92 
62 

93 

64 

89 

66 

83 
62 

81 
63 

83 
66 

84 
65 

86 

64 

88 
55 

86 
57 

84 
54 

84 
54 

87 
55 

84.8 
58.4 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

9  0 
61 

82 
62 

81 
49 

81 
50 

68 
62 

83 
64 

B2 

53 

86 
56 

85 
57 

88 
55 

88 
67 

74 
68 

68 
57 

71 
55 

81 
54 

90 
56 

90 
58 

93 
66 

92 
65 

73 
66 

80 
62 

76 

63 

82 
66 

78 
67 

86 
6-6 

88 
62 

84 
62 

81 
56 

83 
55 

85 
55 

82.3 
59.8 

See   r«f«r«ac«    notes   following   Station   lades. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1962 


Station 

Day 

Of  Month 

Ol 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

i 

SHILOH 

MAX 
M1N 

88 
65 

85 
66 

87 
53 

74 
56 

71 
63 

81 
64 

81 
55 

85 
55 

85 
56 

87 
63 

85 
63 

85 
68 

74 
57 

65 
56 

75 
57 

86 

61 

88 
65 

91 
68 

92 
69 

90 
65 

80 
63 

80 
63 

85 

66 

84 
65 

86 
68 

84 
64 

84 
63 

81 
56 

80 
54 

85 
58 

82.8 

61.5 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

88 
58 

84 
60 

80 
49 

80 
48 

75 
58 

83 
62 

81 
51 

87 
52 

88 
51 

88 
52 

88 
66 

84 
65 

65 
56 

72 
55 

79 
54 

89 

54 

89 
56 

92 
63 

91 
64 

85 
65 

81 
62 

79 
63 

82 
65 

81 
65 

86 
65 

88 

60 

84 
60 

82 
52 

84 
53 

87 
53 

83.4 
57.9 

SUSSEX 

MAX 

MIN 

87 
60 

87 
59 

75 
47 

78 
45 

78 
48 

68 
60 

77 
48 

78 
50 

80 
47 

86 
50 

86 

55 

89 
64 

72 
55 

60 
50 

71 
55 

74 
55 

80 
54 

88 
50 

90 
63 

88 
64 

75 
56 

77 
59 

78 
62 

79 
65 

82 
58 

80 
54 

78 
54 

80 
56 

82 
55 

82 
56 

79.5 
55.1 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 
64 

80 
55 

75 
43 

73 
64 

76 
65 

75 
50 

83 
50 

82 

80 

87 
51 

88 

65 

84 
66 

71 

56 

66 
56 

74 
51 

89 

54 

89 
61 

94 
64 

94 

70 

90 
68 

78 
64 

85 

64 

84 
64 

84 
68 

84 
68 

82 

58 

80 
58 

75 
54 

77 
53 

78 
49 

81.9 
58.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

89 
66 

83 
63 

80 
55 

78 
54 

69 
62 

81 
66 

81 
58 

86 
58 

88 

58 

85 
65 

85 
68 

75 
60 

60 
56 

68 
56 

74 
57 

88 
62 

89 
67 

92 

71 

92 
70 

75 
67 

80 
62 

79 
63 

84 
66 

81 
68 

86 
67 

87 
66 

80 
62 

80 
59 

82 
61 

85 
60 

81.4 
62.4 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

90 

67 

82 
66 

78 
60 

70 
46 

70 
63 

76 
65 

72 

51 

85 
54 

85 
53 

83 
59 

86 
66 

80 
66 

73 
59 

63 
55 

73 
54 

83 
56 

90 
61 

90 
68 

ee 

68 

84 
68 

74 
64 

76 
63 

80 
60 

78 
67 

81 
67 

83 
61 

80 
60 

74 
53 

77 
49 

79 

47 

79.4 
59.9 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

90 
64 

86 
63 

84 
58 

80 
55 

75 
63 

83 
62 

82 

50 

87 
53 

87 
54 

86 
54 

87 
66 

87 
66 

75 
57 

67 
57 

75 
55 

88 
57 

89 
60 

92 

93 
64 

85 
67 

81 
62 

81 
64 

87 
66 

84 
66 

87 
67 

87 
63 

82 
63 

82 

57 

82 
53 

86 
59 

83.9 
60.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

H  < 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.24 

.20 

.25 

.22 

.20 

.00 

.23 

.22 

.24 

.22 

.26 

.20 

, 

„ 

.13 

.04 

.22 

.25 

.23 

.22 

.04 

.17 

.10 

.07 

.01 

.17 

.15 

.24 

.20 

.14 

4.86 

WIND 

22 

28 

32 

29 

32 

17 

33 

22 

20 

64 

12 

34 

46 

33 

13 

6 

19 

20 

13 

26 

6 

28 

23 

16 

9 

16 

11 
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Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type: 
constant an  thermocouples. 


Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


S*e    reference    notee.    following    Station    Index. 
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Temperature  and  Precipitati 
High  Point  Park 


itological  Data  Table: 
High  Point  Park 


Daily  Precipitation  Table: 
High  Point  Park 


Extremes  Table: 


CORRECTIONS 
MONTH:   MARCH  1962 


Least  total  precipitation: 
High  Point  Park. 


1 . 55  inches  at 


Correct  as  follows:   Total  precipitation 
should  be  1.55;  number  of  days  with  .10,  3; 
.50,  1;  1.00,  0;  greatest  day  of  precipita- 
tion should  be  .79  on  12th.   Northern  Di- 
vision average  precipitation  should  be  3.10; 
departure  from  norma  1 ,  1 . 00 . 


Amount  on  the  12th  should  be 
total  should  be  1.55. 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
-    65    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 
JUNE  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


NEW  JERSEY 
JUNE  1962 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.   Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".   Caution  advised  in  using  these  maps  for  interpolation,  particularly 
in  mountainous  areas. 
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1-COASTALi       2-DELAwAREp       3-GREAT    EGG    HARBOR,       4-HACKENSACKT       5-HUDSON.       6-MAURICE, 


B-PASSAICt 


11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  oi  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMKARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state .   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations ,  obtained  as  indicated  above,  15  cents . 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. 8/7/62 850 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   97°  on  the  9+   at  4  Stations. 

Lowest  Temperature:   43°  on  the  2d  at  Layton. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.01  inches  at  Chats- 
worth  . 

Least  Total  Precipitation;   0.82  inch  at  Orange. 

Greatest  One-day  Precipitation:   2.48  inches  on  the 

24th  at  Bernardsville 
2  S. 
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.06 

.15 

.10 

.02    2.15 

.05 

.07 

MAYS    LANDING 

2.85 

.05 

.04 

.25 

.02 

1.25 

.24 

T 

.44 

.56 

MIDLAND    PARK 

2.24 

.26 

.05 

.03 

•  20 

.37 

.13 

1.09       .01 

.08 

.02 

MILLVILLE 

2.681 

T 

.09 

T 

T 

.22 

.70 

.26 

•  21 

.70 

.14 

•  36 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.13 

T 

T 

•  11 

T 

T 

.53 

.42 

.61 

•  33 

.08 

.80 

.1° 

•  16 

MILTON 

2.31 

.16 

•  16 

.19 

.45 

.63       .56 

•  14 

MOORESTOWN 

3.18 

T 

•  06 

.06 

.84 

•94      .12 

T 

1.06 

•  10 

MORRIS    PLAINS    1    W 

2.15 

T 

T 

T            .04 

T 

.55 

T 

.03    1.45 

.04 

.03 

•  01 

NEWARK     WB    AIRPORT                    R 

2.34 

T 

.02 

.70 

.16 

.17 

1.27 

.02 

T 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

2.65 

T 

T 

•03      >04 

.07 

.01 

.45 

.97    1.06 

.02 

NEW   MILFORD 

1.07 

.02 

.20 

.85 

NEW   MONMOUTH 

3.80 

T               .04 

•  33 

.18 

.18 

2.00    1.04 

.02 

.01 

NEWTON 

2.29 

•  24 

•  10 

.20 

.24 

.45       .90 

T           T 

•  16 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

2.70 

.12 

T             .11 

.27 

.97 

.34       .63 

.07 

•  19 

OLOWICK 

2.99 

•  03 

.36 

.59 

.07    1.91 

T 

.03 

T 

ORANGE 

.82 

.22 

.60 

PEMBERTON    3    E 

4.81 

•05      .02 

T 

.11 

•  55 

.68 

.03 

.07 

2.36       .22 

.12 

.11 

.49 

PHILLIPSBURG 

2.29 

.05      .20 

.28 

.08 

.34 

T          1.34 

T 

PMILLIPS8URG    BRIDGE 

1.78 

.04 

.20 

.17 

1.35 

.02 

PLAINFIELD 

3.37 

.07       T 

T 

.15 

T 

1.23 

1.11        .76 

.04 

.01 

T 

PRINCETON   WATER    WORKS 

3.53 

.03 

.38 

3.12 

T 

PAMWAY 

2.56 

.03 

•  06 

.85 

.10 

1.50 

.02 

RINGWO00 

2*08 

.53 

T            .01 

T 

.15 

.39 

.06       .90 

.04 

T 

SMILOH 

3.60 

T 

.05 

.20 

T 

1.19 

1.13 

.06       .22 

•  OS 

.02 

.56 

•  10 

SOMERVILLE 

3.50 

•05      .02 

•  05 

T 

.47 

1*66       .81 

.42 

SPLIT    ROCK    POND 

2.90 

.06 

.07 

.17 

1.13       .93 

.10 

.30 

■  14 

SUSSEX 

3.91 

1.20 

■  05 

.34 

.72 

.05    1.44 

.11 

TOMS  RIVER 

3.54 

.04 

.20 

.10 

.70 

.23 

1.37       .35 

.30 

.25 

TRENTON   WB   CITY                     R 

1.87 

.65 

.10 

T 

.37 

T 

.65 

T 

•  01 

.03 

.06 

T 

TUCKERTON 

4.50 

.19 

.17 

.05 

•  04 

T 

.45 

■  04 

.11 

1.65 

•21       .20 

•  43 

.07 

.50 

.39 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

1.38 

.15 

T 

.12 

.13 

.07       .82 

.05 

T 

.04 

WERTSVILLE 

2.85 

.02 

.16 

.53 

.06    1.35 

.73 

WEST    WHARTON 

2.24 

.02 

.06 

.53 

.05 

.53       .94 

.09 

•  02 

■OODCLIFF    LAKE 

2.44 

.57 

•  32 

.50 

.25 

.80 

WOODSTOWN 

2.48 

.07      .01 

T 

T 

T 

.61 

.57 

.28       .13 

.09 

T 

.68 

.04 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of    1961    -   1962 


NEW    JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.0 

7.1 

4.6 

3.° 

T 

16.6 

ATLANTIC  CITY 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AUDUBON 

2.0 

6.5 

T 

12.0 

8.0 

28.3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

- 

6.0 

- 

- 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

- 

8.0 

4.2 

T 

- 

BELMAR 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

BELVIDERE 

1.6 

9.6 

.7 

11.8 

2.5 

T 

26.4 

BERNARDSVILLE  2  E 

1.0 

- 

- 

15.0 

2.0 

- 

- 

BLACKWELLS  MILLS 

1.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BOONTON  2  SE 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

BOUND  BROOK  1  w 

- 

_ 

- 

_ 

. 

- 

- 

BRANCHVILLE 

3.1 

12.5 

1.2 

16.0 

4.0 

36.6 

BURLINGTON 

- 

- 

- 

- 

4.0 

T 

_ 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.0 

15.0 

1.0 

17.0 

2.0 

1.0 

40.0 

CANOE  BROOK 

2.5 

16.0 

.7 

12.5 

4.0 

35.7 

CANTON 

T 

_ 

.4 

2.9 

1.0 

T 

. 

CAPE  MAY  3  W 

- 

- 

- 

T 

T 

- 

CEDAR  GROVE 

- 

s.o 

.5 

15.0 

- 

- 

CHARLOTTEBURG 

4.3 

12.5 

.8 

18.0 

2.8 

- 

- 

CHATHAM 

- 

- 

" 

- 

- 

- 

CHATSWORTH 

_ 

- 

- 

- 

- 

CLAYTON 

1.5 

1.3 

.5 

8.2 

4.5 

T 

16.0 

CLINTON 

.5 

9.0 

T 

10.8 

2.0 

22.3 

ELIZABETH 

1.0 

11.7 

2.0 

11.3 

3.3 

29.3 

ELIZABETHPORT 

3.6 

- 

T 

- 

- 

- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

.7 

- 

- 

- 

- 

- 

FLEMINGTON  1  NE 

2.0 

15.5 

1.5 

18.7 

10.0 

T 

47.7 

FORTESCUE 

- 

5.0 

- 

- 

FREEHOLD 

T 

7. A 

T 

8.9 

6.8 

23.5 

GREENWOOD  LAKE 

».S 

16.5 

1.4 

- 

1.3 

T 

- 

HAMMONTON  2  NNE 

- 

- 

- 

- 

- 

HIGH  POINT  PARK 

3.0 

14.0 

1.8 

- 

3.0 

- 

- 

HIGHTSTOWN  1  N 

T 

9.0 

.1 

11.0 

7.3 

T 

27.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

6.2 

.9 

6.7 

5.3 

T 

21.1 

IRVINGTON 

T 

- 

" 

~ 

" 

" 

JERSEY  CITY 

_ 

_ 

T 

- 

T 

- 

LAMBERTVILLE 

2.0 

11.0 

- 

6.5 

5.5 

T 

- 

LAYTON  3  NW 

3.9 

12.2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LAYTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LITTLE  FALLS 

4.0 

9.1 

.7 

15.7 

.5 

30.0 

LONG  BRANCH 

T 

6.0 

2.4 

10.7 

5.5 

T 

26.6 

LONG  VALLEY 

3.0 

17.0 

- 

12.8 

4.2 

.3 

- 

MAHWAH 

3.0 

- 

1.1 

- 

1.0 

- 

- 

MANVILLE 

2.7 

12.0 

T 

- 

3.0 

- 

MAYS  LANDING 

1.2 

6.2 

6.2 

3.0 

16.6 

MIDLAND  PARK 

6.3 

- 

- 

21.0 

- 

T 

- 

MILLVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

T 

1.0 

4.9 

6.0 

4.0 

T 

17.9 

MILTON 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOORESTOWN 

2.0 

6.5 

1.6 

" 

6.0 

- 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5.3 

15.8 

.5 

16.5 

3.2 

T 

41.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

•1 

13.2 

1.0 

13.1 

1.5 

T 

29.6 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

T 

9.5 

.5 

11.3 

5.0 

T 

26.3 

NEW  MILFORD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NEW  MONMOUTH 

8.3 

.5 

- 

3.5 

- 

NEWTON 

4.5 

_ 

T 

13.1 

1.5 

T 

- 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6.2 

13.5 

1.8 

14.3 

4.0 

1.3 

41.3 

OLDWICK 

1.1 

- 

.5 

- 

- 

- 

- 

ORANGE 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

PATERSON 

2.4 

10.4 

.1 

12.6 

T 

T 

25.5 

PEMBERTON  3  E 

7.0 

T 

7.7 

7.0 

T 

21.7 

PHILLIPSBURG 

1.0 

8.0 

T 

12.0 

21.0 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

.5 

- 

- 

12.5 

- 

T 

- 

PLAINFIELD 

2.0 

14.3 

.7 

11.5 

4.5 

T 

35. 2 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.0 

- 

" 

- 

" 

" 

" 

RAHWAY 

T 

11.1 

.4 

12.9 

2.5 

26.9 

RINGWOOO 

4.1 

10.5 

- 

13.9 

.3 

- 

SHILOH 

- 

- 

- 

- 

- 

SOMERVILLE 

- 

10.0 

1.2 

11.7 

2.5 

T 

- 

SPLIT  ROCK  POND 

- 

- 

- 

- 

_ 

" 

* 

SUSSEX 

5.0 

_ 

- 

16.0 

- 

- 

TOMS  RIVER 

. 

2.7 

6.5 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

.1 

7.9 

.5 

11.2 

4.9 

T 

25.3 

TUCKERTON 

- 

6.0 

4.8 

1.0 

T 

- 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.0 

9.5 

.7 

16.9 

.5 

" 

" 

WERTSVILLE 

.5 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  WHARTON 

- 

_ 

.4 

16.0 

2.0 

- 

WOODCLIFF  LAKE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOWN 

3.0 

~ 

2.0 

10.0 

5.0 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
JULY    1962 


Day  Oi  Month 


16      17      18      19 


atlant  ic  city  nb  ap 
atlantic  city 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIOERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  NAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLENINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMHONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON 

LITTLE   FALLS 

LONG    BRANCH 

LONG    VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

HOORESTOWN 

MORRIS    PLAINS     1    W 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NEK    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEK    MONMOUTH 

NEWTON 

PEMBERTON    3    E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SH I  LOH 

SOMERVILLE 


78   81 
63   58 


70   71 
64   60 


85   81 
61   60 


83   78 
63   58 


84   82 
50   52 


86   82 
51   52 


89   85 
64   65 


87   85 
47   49 


86   78 
68   67 


85   81 
48   50 


82   77 

60   60 


71   71   72 
58   61   63 


81   83 
60   56 


80   80 
51   55 


80   76 
52   55 


87   85 
62   59 


89 
59 

84 
54 

87 

66 

80 
55 

84 
59 

86 
61 

87 
50 

85 
53 

88 
52 

86 
52 

83 
59 

80 
57 

87 
61 

84 
61 

83 
52 

83 
56 

83 

56 

78 
56 

84 
56 

82 

55 

84 
61 

74 
64 

8  6 
53 

85 
54 

84 
43 

83 
46 

89 
52 

86 

54 

82 
65 

75 
59 

85 
47 

80 
46 

88 
65 

83 
63 

82 

64 

77 

57 

83 

5a 

80 
59 

89 
52 

86 
52 

86 
64 

77 
65 

85 
59 

84 
58 

83 
65 

81 

64 

87 
44 

64 
47 

82 
60 

82 
55 

88 
51 

85 
53 

87 
57 

80 
58 

86 

63 

78 
60 

86 
53 

83 
54 

55   51   52 


78   79   77 
57   60   66 


81   80   75 
50   52   52 


80   78 
59   51 


75   80 
58   60 


83   76 
53   53 


84   85 
52   53 


76   80 
56   52 


86   81 
59   53 


80   71 
52   53 


76   81 
56   52 


71   76 
62   63 


84   82   83 


50 

55 

52 

84 

83 

8". 

52 

45 

51 

83 

84 

79 

57 

56 

57 

77   72   80 
57   59   65 


80   81 
45   52 


83   84 
61   58 


84   82 
59   56 


80   80 
57   52 


75   83 
62   64 


80   80   80 
55   58   59 


73   81 
55   56 


84   78 
48   50 


82   78   80 
48   57   52 


85 
52 

85 
56 

77 
55 

83 
56 

83 
60 

SO 
56 

80 
54 

83 
57 

91   89 
69   70 


77   82 
71   69 


94   91 
68   71 


91   90 
60   71 


94   8  7 
67   67 


90   95 
57   69 


65   65 
71   71 


93   90 
62   70 


95   92 

64   69 


90   96 
60   66 


92   92 
52   66 


90   96 
68   73 


89   83 
62   66 


94   91 
66   71 


93   90 
61   71 


91   90 
68   71 


94   91 
63   74 


97   94 
50   68 


92   97 
62   67 


92   66 
70   63 


95   90 
60   62 


90   92 
70   74 


92   89 
70   70 


92   90 
68   70 


89   95 
57   71 


96   95 
68   70 


92   89 
63   71 


92   97 
55   57 


92   91 
68   71 


97   97 
61   73 


95   92 
62   72 


96   92 
60   72 


86   84 
60   68 


78   76 
64   70 


90   88 
59   67 


91   86 
52   63 


86   85 
51   60 


63   65 
51   59 


86   82 
54   69 


84   82 
70   69 


89   86 
52   63 


90   85 
56   65 


68   90 
51   61 


86   84 
58   64 


86   91 
58   67 


89   66 
53   64 


90   87 
50   62 


86   83 
65   70 


85   81 
44   56 


69  60   86 

70  65   63 


81   87 
63   63 


90   85   85 
66   60   61 


86   86 
59   56 


82   65   78 
62   59   54 


85   86 
66   62 


83  85 
68   64 

84  77 


60   59   57 


89   89 
63   61 


68   61   64 


60   50   58 


88   87 
58   60 


89   85 
53   67 


87   86 
51   62 


90   90 
52   62 


90   85 
54   63 


90   68 
52   63 


89   85 
65   63 


58 

84  89  82 

61  61  55 

91  82  90 

60  60  54 

88  85  85 

62  62  60 

87  90  80 
67  66  62 

81  61  72 

61  59  55 

88  81  67 

62  60  56 


60   87 
56   59 


87   83   84 
69   64   61 


61   60   58 


84   84 
56   55 


88 

90 

87 

92 

83 

88 

79 

76 

52 

60 

63 

61 

58 

60 

63 

58 

66 

86 

85 

84 

72 

73 

72 

85 

68 

66 

63 

61 

64 

61 

58 

59 

89 

67 

89 

64 

67 

82 

78 

72 

46 

55 

57 

60 

56 

57 

60 

54 

85 

90 

67 

69 

80 

88 

75 

74 

60 

68 

69 

66 

63 

66 

66 

57 

89 

87 

89 

61 

86 

76 

74 

76 

60 

68 

70 

65 

61 

67 

60 

55 

86 

64 

68 

79 

87 

74 

73 

72 

514 

67 

63 

62 

61 

65 

58 

54 

89   79 
60   57 


68   64   61 


63   63   60 


63   56   59 


86   77 
57   50 


83   86 
60   60 


68   65   61 


77   77   76 
67   61   55 


73   75   75 
66   59   57 


82   75   79 
65   64   51 


83   78   76 
55   62   60 


84   77   74 
59   62   57 


85   74   8£ 

67   66   6C 


87   79   75 
54   63   54 


78   74   75 
68   66   56 


83   79   73 
51   59   57 


84   74   77 
63   63   53 


82   73   71 
64   66   56 


62   73 
65   64 


88   79   74 
60   62   56 


82   83   79 
54   63   56 


80   75   75 
66   64   55 


88   75   75 
65   64   54 


82   74   69 
56   55   56 


79   76   73 
61   64   54 


77   74   77 
60   63   49 


76   70   66 
66   64   63 


56   65   56 


83   79   75 
48   57   56 


86   79 
61   62 


76   73   67 
66   65   62 


87   74   72 
62   65   58 


84   85   74 
61   62   55 


85   80   77 
49   59   55 


87   77   75 
61   64   52 


90   83   61 
55   64   62 


83   73 
65   64 


61   63   70 


82   81   79 
66   69   72 


86   90   89 
58   55   69 


83   84   85 
58   54   67 


65   84   85 
58   56   59 


87   90   88 
66   63   70 


65   86   89 


67   69   71 


70   85   87 
54   51   59 


59   56   67 


58   67   71 


85   86   89 
59   59   68 


56   54   64 


89   93   93 
56   53   64 


86   86   89 
57   59   68 


78   87   93 
59   60   66 


84  89  88 
56  56  69 

85  80  86 
60  65  72 


57   56   67 


69   89   91 
57   56   66 


59   71   66 


54   49   62 


76   87   91 
60   62   66 


85   90   90 
60   62   67 


83   87   89 
55   59   69 


60   64   70 


86   87   89 
58   59   70 


84   86   84 
58   57   66 


65   85   89 
55   48   61 


84   88   87 
58   56   67 


85   90   89 


57   55   68 


86   84   80 
65   64   63 


84   81   77 
71   69   69 


67   64   61 


87   85   83 
62   63   61 


85   78   76 
62   59   59 


64   59   59 


66   65   54 


90   63   80 
59   58   58 


38   84   80 


85   83   75 
60   57   58 


86   84   62 
64   62   60 


86   83   82 


64   60   61 


90   84   79 
61   60   56 


60   60   57 


84   79   79 
65   63   59 


92   67   85 
64   67   60 


82   83   70 
59   59   56 


66   61   59 


85   83   78 
65   63   60 


68   63   61 


83   79   76 


63   60   60 

77   77   76 


85   79   75 


90   67   65 
66   67   63 


87   83   76 
66   63   61 


60   62   59 


84   77   77 
66   64   63 


67   54   59 


87   61   77 


66  63  83 

64  63  60 

90  90  79 

63  61  60 


65   67   62 


62   61   59 


75   85 
64   65 


74   82 
72   66 


56   66   48 


52   62   51 


75 

78 

51 

58 

82 

67 

62 

67 

77 

60 

51 

58 

75   78   80 


77 

83 

57 

64 

79 

87 

59 

64 

60 

85 

57 

68 

77 

61 

52 

60 

82 

83 

51 

66 

77 

83 

60 

66 

78 

76 

60 

65 

72 

75 

57 

62 

79 

82 

56 

66 

75 

83 

57 

66 

73 

83 

60 

64 

55   68   53 


50   65   44 


53   67   54 


77 

83 

58 

63 

78 

81 

46 

65 

79 

75 

61 

65 

75 

84 

60 

63 

77 

83 

56 

64 

80 

79 

50 

65 

79 

87 

63 

64 

79 

84 

58 

66 

78 

83 

58 

66 

77 

80 

46 

61 

78 

83 

59 

57 

80 

83 

52 

67 

56   67   52 


79   83 
60   68 


76   74 
63   65 


77   75   74 


84 

74 

80 

54 

54 

63 

83 

80 

74 

47 

57 

63 

79 

79 

78 

50 

56 

64 

75 

81 

79 

54 

57 

61 

65   82   79   84 
56   61   62   64 


85 

63 

56 

60 

80 

74 

67 

65 

82 

81 

54 

60 

82 

78 

57 

63 

80 

76 

61 

61 

85   84   80   80 


78   84   82   80 
50   56   60   63 


49   56   63   61 


62 

78 

78 

52 

58 

62 

79 

84 

75 

54 

61 

62 

71 

78 

74 

50   56   59   61 


51   59   63   60 


76 

77 

58 

62 

76 

77 

66 

65 

83 

79 

59 

64 

78 

84 

53 

59 

86 

84 

59 

60 

78 

77 

61 

65 

82   81   61   85 

47   53   62   63 


B4 

76 

75 

65 

64 

64 

76 

75 

78 

63 

63 

63 

77 

78 

82 

60 

61 

62 

84 

81 

60 

56 

60 

63 

65   81   79   79 
58   66   67   67 


82   82   79   62 


64   84   82   79 


59 

66 

83 

82 

52 

65 

77 

79 

59 

63 

85 

62 

49   59   64   65 


51   60   64 


57   64   63   62 


85   83   80   84 
50   56   64   65 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

u 

Al 

L.1 

1J 

mvj 

ft 

.til 

u 

UH 

£S 

NEW  JERSEY 
JULY  1962 

Station 

Day  Of  Month 

o 
01 
id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

84 
57 

84 
47 

80 
49 

82 
54 

80 
50 

77 
52 

81 
55 

87 

59 

94 
62 

86 

60 

81 
50 

83 
52 

81 
61 

81 
61 

74 
56 

80 
55 

79 

60 

74 
59 

66 

58 

82 

52 

85 
55 

86 
62 

81 

60 

77 
58 

73 
50 

78 

51 

80 
53 

72 

50 

75 
52 

81   74 
65   66 

79.9 
55.8 

TOMS  R IVER 

MAX 
MIN 

8B 
58 

88 
58 

77 
56 

79 
59 

76 
56 

77 
52 

85 

64 

93 
64 

87 
71 

86 

62 

89 
51 

88 

65 

87 
61 

89 
59 

84 

61 

83 
61 

72 
64 

76 
53 

82 

60 

85 
57 

87 

57 

84 
64 

86 
61 

86 
60 

85 
56 

80 
67 

78 
50 

86 
47 

84 
59 

76   80 
64   59 

83.3 
59.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

38 
65 

84 
62 

78 
62 

83 
58 

76 
62 

82 
58 

91 
67 

92 

70 

90 
69 

86 
64 

88 
63 

83 
70 

89 
66 

79 
62 

87 
61 

74 
64 

73 
62 

72 
59 

86 
58 

89 
64 

89 
71 

86 
69 

83 
63 

79 
62 

76 
63 

83 
62 

77 
55 

83 
58 

78 
64 

78   82 
63   66 

82.7 
63.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

86 
61 

80 
60 

79 
56 

79 
50 

79 
60 

76 
57 

85 
65 

91 
69 

89 
72 

89 
58 

85 
54 

84 
69 

90 
66 

88 
62 

84 
61 

83 
65 

74 
64 

75 
53 

87 
60 

87 
60 

87 
71 

87 
66 

83 
65 

84 
61 

77 

58 

85 
68 

81 
53 

81 
54 

78 
64 

75   80 

64   61 

82.8 
61.5 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

88 
59 

88 
64 

79 
59 

83 
51 

84 
60 

83 
56 

91 
67 

94 
68 

91 
73 

89 
61 

89 
55 

89 
66 

91 
67 

89 
60 

87 
61 

78 
66 

75 
66 

74 
55 

87 
56 

91 
61 

91 
68 

87 
63 

85 
64 

85 
59 

79 

60 

84 
68 

83 
50 

83 
52 

79 
61 

80   84 
65   63 

85.2 
61.4 

r«ft»rei>c«    ootea    following   Station    Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


NEW   JERSEY 


Long-term 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

means 
July-June 

ATLANTIC  cm  WB  AP 

0 

0 

29 

226 

525 

920 

977 

860 

743 

392 

13* 

12 

*818 

4741 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

10 

155 

A35 

798 

919 

8*7 

768 

*32 

202 

39 

*605 

AUDUBON 

0 

0 

27 

211 

509 

937 

991 

907 

720 

369 

113 

7 

*791 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0 

A 

AS 

223 

518 

933 

982 

85* 

751 

395 

119 

10 

4832 

BELVIDERE 

1 

5 

5B 

279 

602 

1066 

1166 

10*5 

813 

441 

138 

8 

5622 

BOONTON  2  SE 

0 

6 

63 

300 

625 

1052 

1162 

1083 

831 

464 

196 

17 

5799 

BURLINGTON 

0 

0 

15 

192 

A90 

92* 

971 

936 

705 

318 

87 

0 

4638 

CANOE  BROOK 

1 

6 

61 

310 

633 

108* 

1160 

1073 

856 

486 

20* 

15 

5889 

CARE  MAY  3  If 

0 

0 

10 

132 

A28 

795 

886 

834 

730 

383 

101 

3 

4302 

CHARLOTTEBURG 

9 

11 

68 

331 

656 

1083 

1215 

1125 

905 

510 

233 

32 

6178 

CHATSWORTH 

0 

A 

A7 

232 

512 

970 

1001 

903 

774 

431 

1*1 

1* 

5029 

CLAYTON 

0 

1 

3A 

287 

586 

10*2 

1032 

935 

774 

381 

121 

2 

5195 

ELIZABETH 

0 

1 

31 

195 

5*7 

1002 

1070 

958 

72* 

388 

121 

7 

5044 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

0 

A 

63 

301 

6A4 

1058 

1160 

1060 

83* 

462 

200 

20 

5806 

FLENIN6T0N  1  NE 

0 

A 

61 

256 

582 

1037 

1103 

1020 

792 

**0 

158 

3 

5456 

FREEHOLD 

0 

1 

39 

223 

538 

960 

1016 

953 

768 

*17 

155 

9 

5079 

HANMONTON  2  NNE 

0 

0 

37 

23A 

526 

967 

1038 

9*1 

760 

380 

1*1 

13 

5037 

HIGH  POINT  PARK 

15 

3A 

91 

393 

765 

11*6 

131* 

1228 

1010 

572 

206 

60 

6836 

MIGMTSTOWN  1  N 

0 

2 

53 

237 

553 

989 

103* 

973 

75* 

401 

15* 

11 

5161 

INOIAN  MILLS  2  W 

0 

5 

55 

272 

580 

1006 

1029 

952 

781 

434 

163 

16 

5293 

JERSEY  CITY 

0 

1 

38 

2A2 

577 

976 

1053 

975 

755 

437 

161 

1* 

5229 

LANBERTVILLE 

0 

2 

*♦ 

222 

5A1 

995 

107* 

977 

768 

422 

135 

* 

5184 

LAYTON  3  NW 

5 

7 

89 

32* 

667 

1125 

1220 

LAYTON 

179 

1* 

LITTLE  FALLS 

0 

2 

33 

2A7 

5*8 

976 

1079 

1005 

769 

430 

151 

8 

5248 

LONG  BRANCH 

0 

0 

31 

225 

525 

926 

1006 

935 

757 

444 

183 

15 

5047 

LONG  VALLEY 

2 

6 

7A 

318 

623 

1098 

10A9 

829 

480 

180 

9 

MIU.VILLE 

0 

0 

22 

238 

501 

928 

1026 

899 

723 

373 

123 

8 

4841 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

31 

2A5 

539 

967 

1017 

89* 

75* 

401 

126 

8 

4982 

MOORESTOWN 

0 

2 

A* 

263 

551 

988 

1035 

95  3 

7*4 

*23 

158 

13 

5174 

MORRIS  PLAINS  1  W 

7 

A 

56 

2BT 

619 

1067 

1159 

1068 

831 

*63 

195 

13 

5769 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

21 

200 

526 

9*0 

1052 

963 

705 

393 

120 

7 

4947 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

2 

*7 

228 

5*8 

993 

1056 

976 

77* 

*12 

1*7 

9 

5193 

NEW  MOMMOUTH 

0 

0 

29 

188 

506 

9*0 

992 

9*9 

7*5 

393 

1*6 

12 

4900 

NEWTON 

11 

9 

SI 

366 

67* 

1107 

12*1 

1155 

893 

511 

206 

27 

6281 

PATER SON 

0 

2 

28 

21A 

527 

952 

1052 

1011 

7*8 

393 

1*2 

11 

5080 

PEMSERTON  3  E 

0 

A 

A7 

2A2 

538 

99* 

1009 

932 

770 

411 

150 

9 

5106 

PH1LLIPSBURG 

0 

2 

AA 

2A1 

531 

979 

1092 

983 

756 

400 

125 

0 

5153 

PLA INFIELD 

0 

1 

37 

219 

5*5 

983 

10*6 

966 

7*8 

413 

155 

* 

5117 

SMI LOH 

0 

0 

31 

210 

510 

911 

971 

909 

73* 

367 

100 

* 

4747 

SOMERVILLE 

0 

3 

AB 

263 

578 

1036 

1118 

1005 

785 

♦  52 

151 

6 

5**  5 

SUSSEX 

7 

15 

75 

357 

690 

1115 

12*8 

118* 

902 

508 

205 

27 

6333 

TOMS  RIVER 

2 

31 

221 

538 

926 

983 

909 

756 

*26 

15* 

16 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

3A 

226 

532 

957 

1031 

950 

722 

386 

13* 

10 

*982 

5068 

TUCKERTON 

4 

A 

A3 

221 

519 

920 

979 

886 

766 

416 

157 

22 

♦937 

WOOOSTOWN 

0 

0 

35 

218 

*82 

986 

1003 

9*5 

736 

372 

102 

3 

*882 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

JUL', 

1962 

STATION 

Day  of  month 

CP 

AND 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STATION 

PLOT  #1 

1    INCH 

MAX 

80 

82 

79 

82 

76 

77 

83 

81 

80 

81 

82 

76 

81 

74 

81 

77 

78 

70 

81 

82 

78 

82 

79 

79 

77 

80 

74 

80 

76 

80 

79 

79.0 

HIN 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

68 

68 

71 

69 

69 

67 

68 

69 

67 

66 

67 

70 

69 

68 

66 

67 

69 

66 

65 

68 

70 

70 

68.4 

2    INCHES 

MAX 

78 

80 

78 

80 

75 

75 

81 

79 

78 

80 

80 

74 

80 

73 

80 

75 

77 

70 

79 

79 

76 

80 

77 

78 

75 

78 

73 

78 

74 

78 

76 

77.3 

HIN 

70 

69 

69 

68 

69 

68 

69 

70 

72 

69 

68 

71 

69 

69 

67 

68 

69 

67 

66 

67 

69 

70 

68 

66 

67 

69 

67 

66 

68 

70 

70 

68.5 

4   INCHES 

MAX 

75 

76 

74 

75 

73 

73 

76 

77 

76 

77 

77 

73 

77 

72 

76 

72 

74 

70 

75 

75 

74 

77 

74 

74 

73 

76 

72 

75 

73 

74 

74 

74.6 

Id  IN 

70 

70 

70 

68 

69 

68 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

66 

68 

69 

69 

69 

67 

68 

69 

68 

66 

68 

70 

70 

68.9 

8   INCHES 

VAX 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

74 

73 

74 

73 

73 

71 

73 

71 

72 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

72 

71 

73 

72 

71 

71 

72 

7? 

71.8 

HIN 

71 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

69.5 

16    INCHES 

MAX 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69.5 

HIN 

69 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

68.6 

32    INCHES 

MAX 

66 

66 

66 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

67 

66.7 

HIN 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

65.8 

PLOT  #2 

1    INCH 

MAX 

93 

100 

93 

97 

86 

90 

99 

99 

94 

100 

102 

84 

99 

83 

96 

85 

88 

73 

91 

95 

91 

89 

82 

80 

82 

85 

82 

94 

86 

85 

86 

90.1 

HIN 

68 

66 

67 

65 

67 

67 

69 

71 

75 

68 

68 

72 

69 

69 

65 

68 

69 

65 

63 

66 

71 

70 

66 

64 

62 

66 

60 

6U 

67 

69 

68 

67.2 

2   INCHES 

MAX 

93 

98 

92 

96 

S5 

90 

98 

98 

93 

98 

100 

84 

98 

83 

95 

84 

87 

73 

90 

94 

90 

88 

82 

80 

81 

84 

81 

93 

86 

84 

85 

89.3 

HIN 

68 

66 

67 

65 

67 

67 

69 

71 

75 

68 

68 

73 

70 

69 

66 

68 

69 

65 

64 

66 

71 

70 

67 

64 

62 

66 

60 

61 

67 

69 

68 

67.4 

4    INCHES 

MAX 

89 

93 

88 

91 

82 

86 

92 

93 

90 

94 

95 

83 

93 

80 

90 

82 

84 

72 

86 

89 

87 

84 

80 

78 

78 

82 

78 

88 

82 

80 

87 

85.7 

MIN 

69 

68 

69 

67 

69 

68 

70 

72 

76 

70 

69 

74 

71 

69 

66 

70 

70 

66 

65 

67 

72 

71 

68 

65 

63 

69 

63 

62 

68 

70 

69 

68.6 

8    INCHES 

MAX 

81 

83 

80 

82 

78 

79 

83 

84 

83 

84 

85 

79 

84 

77 

81 

78 

81 

75 

78 

80 

80 

79 

75 

74 

74 

77 

74 

78 

77 

76 

76 

79.3 

HIN 

72 

71 

72 

70 

72 

70 

72 

74 

77 

73 

74 

75 

73 

72 

69 

73 

72 

69 

67 

70 

73 

71 

71 

68 

67 

70 

68 

66 

70 

71 

71 

73.5 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 

Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Barren.   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 
constantan  thermocouples. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1  ..   9 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  i 

CANOE   BROOK 

EVAP 

.19 

.30 

.24 

.18 

.22 

.15 

.13 

.27 

.22 

.29 

.28 

.21 

.06 

.28 

.06 

.26 

.09 

.13 

* 

.18 

.22 

.18 

.15 

.13 

.17 

.13 

.27 

,•>•> 

.14 

21 

10 

5.66 

WIND 

13 

mi 

28 

24 

16 

20 

lb 

27 

28 

58 

37 

14 

12 

40 

7 

21 

27 

16 

3 

17 

28 

26 

8 

17 

36 

34 

47 

41 

5 

36 

10 

739 

PEHBERTON  3   E 

EVAP 

.27 

.24 

.23 

.20 

.23 

.17 

.24 

.18 

.21 

.35 

.37 

.07 

.27 

.19 

.20 

.06 

.10 

.02 

_ 

.22 

.26 

.22 

_ 

.24 

.10 

.33 

.15 

26 

07 

.06 

.11 

B6.01 

WIND 

12 

17 

16 

10 

2b 

26 

13 

19 

66 

50 

14 

7 

35 

6 

13 

6 

47 

10 

14 

14 

34 

15 

20 

39 

21 

57 

40 

34 

14 

6 

4 

704 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m    p.  h 

Relative     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  .  j 
sH-i 

SJ     O    3 

a.  a.  i 

c 

3 

A    0   5 
?   >.  a 

Station 

a 

"3 
> 

• 

211 

o  a>  > 

SfiiS 
a.B  a. 

9 
« 

8 

> 
< 

s  • 

11 

o       S 
o  "o  S 

s    J 

25 

_  H 
°* 

To  « 
Q2S 

o 

o  H 
..  09 
r-H   W 

o 

O  Eh 

r-'w 

o. 

o 

o  H 
..  05 

rH  H 

o 

O  H 
..  W 

P-  W 
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REFERENCE  NOTES  NEW  JERSEY 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton ,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasona 1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 

in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "C lima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  t  ime  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW   JERSEY  -  AUGUST  1962 

TEMPERATURE   AND   PRECIPITATION    EXTREMES 

Highest  Temperature:      97°  on  the  20th  at  Shiloh. 

Lowest  Temperature:      40°  on  the  19th  at  Newton. 

Greatest  Total  Precipitation:      13.  52   inches  at  Audubon. 

Least  Total  Precipitation:      0.  74   inch  at  Shiloh. 

Greatest  One-day  Precipitation:      4.  85  inches  on  the   28th 

at  Pemberton  3  E. 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  Oradell-Emerson  Tornado 

A  confirmed  tornado  formed  south-southwest  corner 
of  Borough  of  Oradell  and  moved  north-northeast  at  a 
very  rapid  rate,   terminating  in  the  eastern  sector  of 
Borough  of  Emerson.     A  second  funnel  crossed  the 
Oradell  reservoir  and  joined  the  main  funnel  in  the 
vicinity  of  the  Emerson  School.     Damage  was  com- 
paratively minor  except  for  a  new  school  under  con- 
struction  in  Emerson.     Roofs  were  blown  from  two 
buildings,   and  in  one  building,   all  four  walls   were 
blown  out.     Many  trees  were  uprooted,   some  as  tall 
as  ninety  feet,   with  diameters  to  two  and  one-half  feet. 


Trees  and  debris  were  carried  into  the  air  to  over  one 
hundred  feet.     No  residences  were  destroyed  or  severe- 
ly damaged. 


Donald  V.    Dunlap 
State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Trenton,  New  Jersey 
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NORTHERN 

BELVIDERE 

79.6 

58.4 

69.1 

-    3.8 

67 

20 

49 

19 

14 

0 

0 

0 

0 

4.23 

-       .76 

1.65 

7 

.0 

0 

8 

1 

1 

BOONTON    2    SE 

78.9 

57.9 

68.4 

-    2.4 

88 

21 

48 

24 

19 

0 

0 

0 

0 

5.14 

.21 

1.60 

28 

.0 

0 

10 

4 

1 

CANOE    BROOK 

80.8 

57.1 

69.0 

-    2.1 

91 

21 

49 

24+ 

20 

0 

0 

0 

5.79 

.56 

2.65 

28 

.0 

0 

10 

3 

2 

CHARLOTTEBURG 

78.8 

55.7 

67.3 

-    1.9 

68 

21 

47 

24+ 

31 

0 

0 

0 

4.71 

-       .25 

1.32 

28 

.0 

0 

11 

3 

1 

ELIZABETH 

82.9 

61.4 

72.2 

-    1.9 

94 

8 

55 

24+ 

7 

0 

0 

0 

4.24 

-       .73 

1.90 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

80.9 

58.1 

69.5 

94 

21 

50 

24+ 

18 

0 

0 

0 

5.85 

2.25 

26 

.0 

0 

10 

3 

1 

FLEMINGTON    1    NE 

84.4 

57.3 

70.9 

-    2.5 

96 

20 

46 

24 

8 

0 

0 

0 

4.84 

-       .18 

2.63 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

JERSEY    CITY 

77.6 

63.3 

70.5 

-    3.3 

90 

20 

55 

11 

9 

0 

0 

0 

7.68 

3.06 

1.98 

28 

.0 

0 

10 

6 

2 

LAMBERTVILLE 

B4.  t 

60.1 

72.3 

-    0.7 

93 

20 

50 

24+ 

5 

0 

0 

0 

6.11 

.97 

1.64 

28 

.0 

0 

6 

5 

3 

LAYTON 

81.9 

56.2 

69.1 

92 

20 

45 

19+ 

16 

0 

0 

0 

4.54 

1.16 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

LITTLE    FALLS 

82.8 

59.8 

71.3 

-    1.5 

93 

21 

52 

24+ 

11 

0 

0 

0 

5.62 

.53 

2.02 

28 

.0 

0 

9 

3 

1 

LONG    VALLEY 

81.2 

55.8 

68.5 

90 

20 

45 

24 

21 

0 

0 

0 

6.21 

1.15 

1.98 

28 

.0 

0 

9 

6 

2 

MORRIS    PLAINS    1    W 

61.4 

57.6 

69.5 

90 

31  + 

48 

12 

15 

0 

0 

0 

5.17 

1.33 

28 

.0 

0 

9 

3 

2 

NEWARK    WB    AIRPORT                 R 

80.9 

64.8 

72.9 

-    1.5 

93 

20 

57 

11+ 

7 

0 

0 

0 

5.73 

1.30 

1.53 

28 

.0 

0 

8 

5 

1 

NEWTON 

81.5 

54.8 

68.2 

-    1.9 

91 

21 

40 

19 

26 

0 

0 

0 

4.37 

-       .17 

1.21 

28 

.0 

0 

10 

2 

1 

PATERSON 

81.6 

62.1 

71.9 

-    1.7 

90 

21+ 

55 

11 

9 

0 

0 

0 

7.90 

3.03 

2.40 

28 

.0 

0 

9 

6 

3 

PHILLIPSBURG 

83.9 

59.5 

71.7 

-    0.7 

92 

21  + 

50 

24+ 

4 

0 

0 

0 

6.32 

1.28 

2.35 

7 

.0 

0 

9 

4 

3 

PLA INFIELD 

82.1 

60.2 

71.2 

-    1.9 

92 

20 

51 

12 

5 

0 

0 

0 

6.06 

.87 

2.53 

28 

.0 

0 

9 

4 

1 

SOMERVILLE 

82.8 

59.0 

70.9 

-    1.9 

92 

20 

48 

12 

7 

0 

0 

0 

6.83 

1.82 

1.97 

28 

.0 

0 

8 

5 

2 

SUSSEX 

78.  4M 

57. OM 

67. 7M 

-    3.1 

47 

24 

26 

0 

0 

0 

0 

4.25 

-       .79 

1.31 

28 

.0 

0 

D  1 V  1 S  1  ON 

70.1 

-    2.0 

5.58 

.67 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

82.2 

64.1 

73.2 

-    0.7 

94 

20 

55 

24 

2 

2 

0 

0 

0 

5.29 

.39 

2.81 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

AUDUBON 

83.6 

62.4 

73.0 

93 

20 

54 

24+ 

5 

4 

0 

0 

0 

13.52 

4.30 

9 

.0 

0 

8 

4 

3 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

84.9 

59.4 

72.2 

94 

20 

47 

25 

2 

4 

0 

0 

0 

.98 

-    4.77 

.55 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

BURLINGTON 

85.3 

63.5 

74.4 

-    1.1 

94 

20+ 

55 

23 

4 

8 

0 

0 

0 

9.23 

4.39 

3.10 

9 

.0 

0 

7 

6 

3 

CHATSWORTH 

83.3 

60.2 

71.8 

93 

21+ 

49 

25 

5 

2 

0 

0 

0 

9.20 

3.84 

28 

.0 

0 

6 

5 

3 

FREEHOLD 

81.4 

60.0 

70.7 

-    2.4 

91 

20 

52 

25 

6 

1 

0 

0 

0 

6.95 

2.19 

2.16 

28 

.0 

0 

7 

6 

2 

HAMMONTON    2    NNE 

83.2 

61.6 

72.4 

-    1.8 

96 

21 

52 

25+ 

8 

3 

0 

0 

0 

4.12 

-    1.52 

1.35 

28 

.0 

0 

8 

3 

1 

HIGHTSTOWN    1    N 

82.4 

59.7 

71.1 

-    1.8 

93 

20 

49 

24 

6 

2 

0 

0 

0 

4.39 

-       .13 

1.70 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

INDIAN    MILLS    2    W 

82.5 

59.3 

70.9 

-    2.0 

93 

20 

47 

24 

8 

1 

0 

0 

0 

8.84 

3.38 

3.84 

9 

.0 

0 

5 

4 

2 

MILLVILLE 

83.3 

63.1 

73.2 

95 

21 

55 

25+ 

5 

3 

0 

0 

0 

3.76 

1.67 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

83.0 

62.5 

72.8 

96 

20 

53 

13 

4 

2 

0 

0 

0 

3.18 

1.57 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

MOORESTOWN 

81.6 

60.4 

71.0 

-    2.1 

91 

20 

51 

12 

7 

1 

0 

0 

0 

10.86 

6.11 

3.86 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

82.2 

61.4 

71.8 

-    1.4 

91 

21+ 

53 

24 

6 

3 

0 

0 

0 

4.11 

-       .59 

1.29 

28 

.0 

0 

6 

4 

1 

NEW    MONMOUTH 

81.6 

61.1 

71.4 

91 

20 

52 

24 

7 

4 

0 

0 

0 

7.11 

2.20 

28 

.0 

0 

8 

5 

3 

PEMBERTON    3    E 

62.6 

59.5 

71.1 

-    2.7 

91 

20 

46 

25 

4 

1 

0 

0 

0 

9.15 

4.10 

4.85 

28 

.0 

0 

7 

5 

2 

SHILOH 

64.5 

62.7 

73.6 

-    1.0 

97 

20 

54 

24+ 

2 

4 

0 

0 

0 

.74 

-    4.21 

.41 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

TOMS    RIVER 

62.8 

60.0 

71.4 

94 

20 

48 

24 

6 

2 

0 

0 

0 

6.29 

2.33 

28 

.0 

0 

8 

4 

2 

TRENTON    WB    CITY                       R 

81.5 

63.4 

72.5 

-    1.4 

92 

20 

55 

11 

9 

1 

0 

0 

0 

7.44 

2.67 

2.97 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

TUCKERTON 

60.6 

61.4 

71.0 

91 

20 

49 

25 

6 

1 

0 

0 

0 

8.20 

2.32 

10 

.0 

0 

8 

6 

3 

WOODSTOWN 

85.2 

61.3 

73.3 

95 

21  + 

51 

15+ 

1 

5 

0 

0 

0 

1.87 

1.33 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

72.1 

-    1.5 

6.26 

1.20 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                            R 

78.4 

70.3 

74.4 

0.7 

84 

21+ 

63 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

4.37 

-       .77 

2.69 

9 

4 

2 

1 

CAPE    MAY    3    W 

82.3 

67.2 

74.8 

90 

21  + 

58 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

1.17 

.46 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

LONG    BRANCH                                 R 

78.6 

62.2 

70.4 

-    2.3 

93 

20 

55 

24+ 

6 

1 

0 

0 

0 

7.46 

2.21 

3.02 

28 

.0 

0 

8 

4 

2 

D 1 V 1 S 1  ON 

73.2 

-    0.4 

4.33 

-       .61 

notes    following   Station    Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


"<3 

Day  of  Month 

Station 

H 

1  |  2  |  3 

4  | 

5   | 

6 

7  | 

8   9 

10 

11   12 

13  |  14   15 

16 

17 

18 

19  |  20  | 

21 

22  |  23   24 

25  |  26  |  27  :  28  | 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

5.29 

T 

.47 

1.66 

.02 

T 

.07 

.09 

.17 

2.81 

ATLANTIC  CITY            R 

4.37 

•  46 

2.69 

.03 

.28 

.80 

.05 

■  04 

AUDUBON 

13.52 

T 

4.00 

4.30 

.15 

•  10 

•  86 

.45 

•  16 

T    3  .  50 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

9.02 

.08 

•54   .45 

3.95 

.09 

.55 

1.27 

.03 

1.06 

.03 

1 

.97 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

.96 

T 

.04 

•08   .12 

.10 

.09 

•" 

BELVIDERE 

4.23 

T 

.17 

.40 

1.65 

.46 

T 

.21 

.39 

.09 

.43 

.  37 

•  06 

BERNAROSVILLE  2  E 

6.70 

.07 

•  05 

.33   .09 

.63 

.93 

.07 

.50 

.05 

.80 

.10 

3.05 

.03 

BLACKWELLS  MILLS 

5.23 

•  05 

.95 

•15   .16 

.75 

.94 

.04 

.07 

.04 

.27 

1.77 

.04 

BOONTON  2  SE 

5.14 

T 

•  04 

.02 

.20   .31 

.43 

.58 

.74 

.18 

.18 

.55 

.09 

1.60 

.04 

.18 

BOUND  BROOK  1  W 

6.04 

1.08 

.25   .16 

•  60 

1.07 

.29 

.04 

•  03 

.06 

2.43 

.01 

.02 

BRANCHVILLE 

4.27 

.20 

•  02 

.36   .59 

.33 

.37   .02 

l  .  2  3 

.07 

.37 

.67 

T 

,04 

BURLINGTON 

9.23 

.70 

.65  3.10 

.70 

.02 

1.80 

.21 

2.05 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.74 

.09 

T 

.35   .37 

•  20 

.45 

.42 

.10 

.31 

.02 

1.11 

.07 

.25 

CANOE  BROOK 

5.79 

.01 

•  04 

.30   .08 

.58 

1.04   .01 

.01 

.15 

.10 

.29 

.11 

2.65 

.29 

.13 

CANTON 

1.60 

.10 

.04 

•08   .03 

.09 

.04 

1.40 

.02 

CAPE  HAY  3  W 

1.17 

.02 

.10 

.01 

.02 

•48   .17 

.05 

.02 

.27 

.03 

CEDAR  6R0VE 

6.91 

.03 

.42   .60 

.72 

1.34 

.20 

.75 

.14 

2.14 

.52 

.05 

CHARLOTTE8URG 

4.71 

.15 

•  13 

.06 

•27   .56 

•  30 

.55   .01 

.01 

.03 

.45 

.21 

.40 

.06 

1.32 

.08 

•  12 

CHATHAM 

5.79 

T 

T 

.30   .10 

.58 

1.00 

T 

.18 

.10 

,35 

.10 

2.90 

.10 

.08 

CHATS WORTH 

9.20 

2.56   .61 

1.13 

.03 

.59 

.03 

.39 

3.84 

.02 

ELIZABETH 

4.24 

.01 

.03 

.04   .26 

*22 

.50 

.01 

.72 

.17 

.06 

.02 

1.90 

.30 

EL12ABETHPORT 

4.61 

T 

.34 

1.04 

.42 

.01 

.48 

.24 

.08 

.06 

1.78 

.36 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

5.65 

.04 

•35   .14 

.47 

.60 

.  LC 

.13 

.98 

.12 

2.25 

•  36 

.09 

FLEMINGTON  1  NE 

4*84 

.11 

T 

.58 

T     .75 

.30 

.20 

.04 

.20 

2.63 

T 

.03 

FORTESCUE 

2.63 

.15 

.26 

•  40 

.07 

1.65 

.10 

FREEHOLD 

6.95 

.80 

.03   .68 

.50 

.08 

1.60 

.01 

.64 

2.18 

•  23 

GREENWOOD  LAKE 

4.54 

.11 

.07 

.21   .32 

.32 

.38 

T 

.68 

.  18 

.72 

.05 

1.18 

.14 

.18 

HAMMONTON  2  NNE 

4.12 

.79   .25 

.61 

.26 

.33 

.  31 

.03 

1.35 

■  19 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.39 

.02 

T 

.07 

1.70 

■  26 

.24 

•  28 

•  02 

.31 

1.44 

•  05 

INDIAN  MILLS  2  W 

8.64 

.89 

3.84 

•  08 

.93 

.43 

2.67 

IRVING TON 

4*65 

•  01 

.34 

.60 

1.22 

.01 

.15 

.10 

T 

.33 

.02 

1.73 

.14 

JERSEY  CITY 

7.68 

.02 

•  48 

.90 

.18 

.10 

.60 

1.90 

.10 

.78 

1.96 

.64 

LAMBERTVlLLE 

6.11 

1.04 

1.44 

•  39 

.77 

.05 

.03 

.72 

.03 

1.64 

LAYTON 

4.54 

.34 

.50 

1.16 

.02   .61 

•  02 

.28 

.34 

.01 

.22 

.18 

.01 

.79 

.06 

LITTLE  FALLS 

5.62 

.05 

.03 

•28   .30 

.43 

•  98   T 

T 

.06 

.15 

.65 

.11 

2.02 

.49 

.05 

LONG  BRANCH              R 

7.46 

T 

•  15 

2.20 

.14 

.04 

.01 

.81 

.12 

.39 

3.02 

.58 

LONG  VALLEY 

6.21 

.14 

.30 

1.05 

•03   .51 

.03 

.55 

.20 

.85 

.55 

1.98 

•  02 

MAHWAH 

5.65 

.03 

.23 

.12 

.94   *42 

.30 

.39 

.01 

.37 

.50 

.23 

.03 

1.27 

.66 

•  15 

MANVILLE 

6.39 

.10 

.95 

•18   .20 

.55 

.90 

.36 

.75 

.07 

.10 

2.20 

•  03 

MAY5  LANDING 

3.92 

•56   .24 

.29 

.07 

T 

.93 

.21 

.06 

.89 

.67 

MIDLAND  PARK 

6.02 

.13 

•  35 

3.21 

.82 

.42 

.16 

.22 

.33 

2.22 

■  14 

MILLVILLE 

3.76 

•  33 

.11 

1.39 

T 

.05 

.01 

1.87 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3.18 

T 

T 

T 

•  42 

.10 

1.07 

T 

T 

.02 

T 

1.57 

MILTON 

6.06 

.25 

•  15 

.40 

•35   .25 

.77 

1.54 

.20 

•  71 

1.32 

■  07 

,05 

MOORESTOWN 

10.86 

T 

2*66   .43 

2.25 

.03 

.73 

.62 

.22 

3.86 

.06 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5-17 

.07 

T 

.04 

•26   .19 

.44 

.91   T 

T 

.38 

.10 

1.23 

.15 

1.33 

.02 

.05 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

5.73 

.01 

T 

.45 

.88 

.33 

.02 

.63 

.68 

.03 

•  29 

1.53 

.68 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.11 

T 

T 

.06   .89 

.62 

.58 

T 

.13 

.45 

1.29 

.06 

.03 

NEW  MILFORD 

7.47 

2.40 

.86 

.72 

.05 

.26 

.48 

2.37 

.33 

NEW  MONMOUTH 

7.11 

.02 

1.09 

.46 

.08 

.07 

.87 

1.00 

,40 

T 

2.20 

.63 

.27 

NEWTON 

4.37 

.12 

.09 

.88   .23 

.35 

.30 

.46 

.11 

.43 

.11 

1.21 

.02 

.06 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.69 

.23 

.15 

.34   .44 

.26 

.59 

.05 

•  93 

.24 

.54 

.12 

1.55 

.14 

.11 

OLDWICK 

6.01 

.11 

T 

.14 

•81   .17 

.35 

.58   T 

T 

1  .34 

.04 

.40 

.10 

1.94 

.03 

0RAN6E 

7.13 

.95   .09 

•  60 

2*05 

.12 

•  98 

2.01 

■  33 

PATERSON 

7.90 

T 

T 

•67   .87 

1.05 

1.37 

.05 

.18 

.49 

2.40 

.50 

.12 

PEMBERTON  3  E 

9.15 

.89 

•26   .43 

1.51 

.64 

.57 

4.85 

PHILLIPSBURG 

6.32 

.29 

.19 

2.35 

.10  1.10 

.04 

.30 

.10 

•  02 

.05 

.50 

1.28 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6.27 

.61 

3.50 

•  05 

.47   .40 

.58 

.50 

T 

.46 

.30 

.12 

1.26 

T 

PLA INFIELD 

6.06 

.02 

.it 

.24 

•  88 

.57 

.37 

.07 

.78 

.05 

.28 

2.53 

.11 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.38 

T 

•  62 

.08 

1.90 

.76 

.01 

.10 

.06 

.15 

T 

1.70 

T 

RAHWAY 

4.13 

T 

.21 

.99 

.56 

.02 

.11 

.32 

.08 

.06 

1.55 

.23 

RINGWOOD 

5.16 

.19 

T 

.12   .83 

.18 

.46   .01 

T 

1  .06 

.53 

.35 

1.21 

.16 

.06 

SHILOH 

.74 

.03 

.41 

T 

.01 

.01 

,06 

.04 

.16 

SOMERVILLE 

6.63 

•  33 

.32 

.98 

.52 

1.63 

.03 

•  78 

.07 

.17 

1.97 

T 

•  03 

SPLIT  ROCK  POND 

5.62 

.07 

.07 

.66   .50 

.33 

.60 

.11 

.91 

.22 

.52 

.09 

1.50 

.04 

SUSSEX 

4.25 

.12 

.05 

•54   >40 

.26 

.47 

, 

• 

# 

_ 

1*00 

L.U 

.05 

.05 

TOMS  RIVER 

6.29 

T 

.26   .55 

1.93 

.25 

•  35 

•  51 

Y.li 

.11 

TRENTON  WB  CITY          R 

7.44 

.02 

.35 

2,97 

.39 

T 

.43 

.09 

.06 

.38|  2.73 

•  02 

TUCKERTON 

6.20 

•  02 

.51   .45 

2.32 

1.12 

2.10 

.  1  5 

.03 

.60 

T 

1   .90 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.64 

.09 

•35   .85 

.22 

.64 

T 

.06 

.20 

.22 

1.12 

.05 

.04 

WERTSVILLE 

5.76 

.53 

.26 

.60 

1.66 

.07 

.22 

•  55 

1.79 

.03 

•OS 

WEST  WHARTON 

4.70 

.09 

.08 

.29 

.45   .24 

.28 

.63 

.02 

.14 

.14 

.70 

.10 

1.49 

.05 

WOODCLIFF  LAKE 

7.17 

.10 

1.15 

1.03 

.83 

.15 

.13 

.47 

.29 

2.54 

.48 

WOOOSTOWN 

1.87 

•  03 

.19 

•  09 

.05 

.03 

.10 

.01 

.02 

.02 

1.33 

i 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
AUGUST    1962 


Day 

Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
68 

84 
63 

84 
65 

76 
67 

85 
66 

85 
72 

84 
72 

90 
70 

81 
64 

67 
58 

71 
58 

76 
57 

79 
57 

86 
66 

81 
58 

8? 
63 

85 
69 

78 
62 

85 
69 

94 
71 

88 
71 

85 
63 

78 
59 

77 
55 

78 
57 

84 
58 

83 
64 

74 
69 

85 
66 

87 
65 

85 
65 

82.2 
64.1 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

84 
72 

79 
68 

78 
73 

76 
73 

80 
72 

78 
76 

78 

74 

64 
73 

79 
69 

72 
64 

72 
63 

75 

64 

77 
66 

83 
71 

76 
67 

77 
72 

78 
71 

78 
68 

79 

69 

81 
75 

84 
74 

81 
71 

75 
70 

71 

68 

77 
67 

79 
70 

79 
73 

77 
72 

82 

71 

81 
71 

79 
71 

78.4 

70.3 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
63 

87 
62 

83 
67 

88 
65 

90 

70 

86 

71 

91 
65 

76 
64 

65 

57 

71 
56 

82 

54 

83 

55 

85 
68 

83 
56 

88 
60 

87 
67 

80 
60 

86 
56 

93 
67 

81 
69 

81 
61 

79 

59 

80 
54 

84 
55 

66 

59 

87 
67 

74 

68 

63 
66 

87 
60 

90 
64 

83.6 
62.4 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

67 
65 

86 

55 

84 
58 

81 
62 

87 
59 

86 

6h 

86 

71 

90 
61 

88 
66 

78 
63 

73 
55 

79 
50 

81 
49 

87 
65 

85 

50 

85 
57 

89 

70 

84 
65 

86 
52 

94 

64 

93 

71 

86 
62 

78 
52 

80 
51 

80 
47 

85 
52 

87 
59 

79 
69 

86 

62 

89 
59 

90 
56 

84.9 
59.4 

8ELV IDERE 

MAX 
MIN 

82 
63 

83 
54 

83 
53 

61 
62 

80 
62 

86 
68 

79 
69 

85 
61 

64 
60 

67 
57 

69 
54 

76 
52 

77 
57 

78 
65 

77 
55 

80 
54 

81 
63 

75 
51 

79 
49 

87 
63 

86 
66 

79 
56 

76 
52 

74 
50 

77 
55 

79 
57 

81 
62 

79 
61 

82 
61 

86 
59 

85 
58 

79.8 
58.4 

BOON  TON  2  SE 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 
59 

83 
54 

84 
60 

73 
59 

83 

64 

87 
67 

82 
63 

85 

63 

69 

57 

61 
55 

69 

50 

77 
52 

76 
56 

79 
57 

79 
52 

79 
53 

77 
56 

75 
50 

79 
56 

88 
65 

79 
56 

77 
53 

75 
48 

76 
56 

78 
56 

81 
62 

83 
6? 

75 
64 

83 
62 

66 
63 

78.9 
57.9 

BURL INGTON 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
64 

89 
66 

88 
62 

86 
66 

94 
69 

90 
72 

90 
66 

89 
65 

68 
58 

70 
56 

80 
56 

82 

57 

87 
67 

83 

61 

84 
62 

83 
65 

87 
61 

86 
69 

94 
67 

92 
69 

SO 
58 

78 
55 

81 
57 

82 

58 

85 
61 

87 
72 

84 
68 

85 
68 

88 

67 

90 
65 

85.3 
63.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

63 
64 

87 
52 

85 
54 

86 
60 

76 
57 

86 
67 

89 

68 

86 
60 

88 
62 

71 
57 

60 
54 

69 

50 

60 
53 

78 

55 

82 
53 

81 
53 

81 
57 

83 
53 

78 
49 

82 
58 

91 
65 

81 
54 

77 
49 

75 

49 

78 
54 

80 
55 

85 
61 

65 
64 

75 
65 

83 
60 

85 
58 

60.6 
57.1 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

81 
68 

85 
68 

84 
67 

80 
68 

81 
68 

81 
70 

80 
71 

61 
71 

84 

74 

78 
64 

72 
60 

76 
56 

60 
56 

84 

70 

85 
62 

85 
69 

85 
72 

S3 
69 

81 
63 

90 
71 

90 
76 

87 
70 

81 
63 

78 
61 

79 

60 

83 
61 

85 
69 

81 
71 

81 
70 

84 
72 

85 
70 

62.3 
67.2 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

82 
62 

84 
57 

82 

50 

84 
56 

81 
55 

82 
64 

87 
67 

63 
62 

85 
59 

65 
54 

58 
54 

71 
46 

76 
51 

78 

53 

76 
56 

79 
50 

79 
61 

79 
51 

74 
47 

79 

54 

88 
63 

80 
53 

75 

50 

75 
47 

75 
51 

77 
55 

80 
59 

83 
61 

74 
60 

82 
61 

86 
55 

78.8 
55.7 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

86 
67 

86 
58 

85 

56 

80 
63 

86 
62 

89 
68 

87 
71 

88 
65 

87 
65 

69 

59 

70 
56 

60 
60 

79 
52 

84 
65 

82 

54 

81 
55 

83 
65 

77 
58 

84 
50 

93 
66 

93 
64 

88 
61 

80 
56 

76 
52 

79 

49 

63 
50 

85 
68 

79 
62 

85 
65 

87 
62 

88 
60 

83.3 
60.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

87 
62 

88 
59 

86 
61 

80 
65 

85 
62 

90 
69 

84 
70 

94 

64 

85 
63 

65 

55 

70 
56 

79 
55 

79 
55 

84 
68 

83 
58 

81 

55 

80 
63 

78 
55 

84 
55 

92 

66 

87 
64 

61 
60 

79 
59 

79 
55 

82 
62 

85 
62 

86 
66 

80 
64 

84 
65 

88 
65 

84 
64 

82.9 
61.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

83 
65 

88 
55 

86 
55 

88 
60 

75 
59 

85 
66 

90 
70 

86 
62 

89 
62 

68 
57 

59 
55 

66 

50 

80 
53 

80 

5  8 

81 
55 

81 
55 

81 
60 

80 
51 

78 
50 

82 
56 

94 
64 

SO 
55 

77 
52 

76 
50 

74 
57 

78 
56 

86 
64 

84 
63 

76 
64 

85 
60 

87 
59 

80.9 
58.1 

FLEM INGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

87 
62 

90 
53 

88 
52 

78 
60 

69 
61 

90 
66 

88 
68 

89 
60 

77 

64 

66 
52 

75 
54 

81 

47 

84 
50 

82 
67 

84 
54 

87 
52 

86 
64 

79 
50 

84 
48 

96 
62 

90 
65 

84 
54 

83 
52 

81 
46 

64 
49 

85 
53 

87 
61 

75 

64 

85 
66 

91 

65 

92 

56 

84.4 
57.3 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

86 
66 

84 
57 

85 
60 

80 
63 

84 
63 

89 
67 

87 
70 

87 
64 

82 

63 

64 
57 

71 
55 

76 
53 

78 
55 

83 
65 

80 
56 

81 
58 

80 
56 

76 

57 

83 
54 

91 
59 

87 
66 

78 
60 

75 
57 

77 
53 

78 
52 

82 
57 

84 
67 

78 
62 

83 
64 

85 
62 

86 
62 

81.4 
60.0 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

80 
67 

87 
62 

85 
61 

87 
65 

82 
62 

87 
69 

91 
71 

86 
67 

69 
65 

76 
59 

62 
56 

70 
55 

81 
54 

84 
59 

84 
57 

83 
62 

85 
61 

86 
62 

78 

57 

87 
66 

96 

71 

90 
65 

80 
57 

78 
52 

81 
52 

83 
55 

87 
64 

87 
66 

72 
65 

84 
65 

86 

62 

83.2 
61.6 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

86 
68 

85 
55 

68 
59 

80 
61 

87 
59 

92 
69 

89 

71 

86 
64 

81 
63 

63 
56 

71 
55 

79 
50 

81 
51 

82 
66 

81 
55 

84 
57 

85 
62 

77 
57 

84 
52 

93 
65 

82 
66 

BO 
59 

76 
55 

79 
49 

81 
53 

85 

57 

85 
65 

75 

65 

83 
65 

86 
62 

86 
59 

82.4 
59.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

87 
67 

85 
54 

6b 
59 

80 
64 

87 
61 

89 

67 

86 

70 

89 

65 

77 
64 

65 

57 

69 
55 

80 
50 

80 
50 

84 
65 

82 
51 

85 
57 

86 
65 

77 
57 

84 

52 

93 
66 

84 
66 

80 
62 

78 
54 

80 
47 

80 
49 

85 
52 

86 
64 

73 
66 

83 
65 

87 
58 

89 
58 

82.5 
59.3 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

86 
67 

83 
64 

78 
66 

73 
66 

79 
65 

82 
68 

80 
69 

88 
65 

72 
60 

60 

57 

66 
55 

77 
56 

73 
61 

81 
66 

75 
61 

77 
62 

76 
65 

76 
58 

76 
60 

90 
66 

85 

69 

75 
62 

75 
58 

71 
60 

75 
65 

76 
64 

79 
66 

74 

65 

80 
63 

85 
65 

78 
68 

77.6 
63.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
54 

87 
58 

85 

65 

87 
61 

92 

70 

67 
71 

69 
63 

66 
64 

67 
57 

72 

54 

78 
51 

63 
52 

82 
68 

82 

54 

86 

57 

85 
66 

82 
52 

86 

50 

93 

66 

89 
67 

81 

57 

79 
55 

80 
50 

82 
52 

65 
58 

87 
68 

84 
66 

85 
67 

90 
61 

90 
59 

84.4 
60.1 

LAYTON 

MAX 
MIN 

83 
62 

85 
65 

85 
51 

66 
57 

84 
58 

80 

58 

81 

67 

66 
60 

85 
59 

66 
55 

69 

54 

80 
51 

79 
55 

79 
64 

82 
52 

82 
53 

83 
59 

76 
45 

80 
45 

92 

59 

89 
66 

79 
53 

78 
50 

78 

50 

78 
50 

82 
52 

85 
57 

82 

60 

85 
61 

91 
57 

90 
56 

81.9 
56.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

85 
66 

88 
57 

68 
5  6 

88 
62 

76 
60 

88 
66 

91 

70 

86 

63 

92 
62 

70 
58 

61 
55 

71 
53 

84 
55 

81 
65 

83 
59 

83 
56 

84 
60 

81 
54 

79 
52 

84 
63 

93 
65 

83 
57 

79 
54 

79 
52 

80 
58 

82 

59 

64 
65 

87 
6  3 

78 
65 

87 
61 

91 
60 

82.8 
59.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

82 
66 

82 
61 

80 
61 

77 
63 

80 
62 

64 
71 

84 
72 

88 
67 

74 
62 

63 

57 

69 
59 

75 
55 

76 
57 

64 
64 

76 
59 

79 

59 

77 
61 

76 

60 

78 
55 

93 
69 

80 
66 

77 
63 

75 

61 

7* 
55 

77 
57 

77 
59 

81 
69 

73 
66 

83 
65 

86 
64 

78 
64 

78.6 
62.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

86 
63 

84 
54 

84 
50 

80 
58 

62 
58 

84 
61 

82 
67 

86 

60 

80 
61 

63 
56 

70 

51 

79 

46 

79 

49 

81 
66 

80 
51 

82 

50 

80 
65 

77 
49 

82 
47 

90 
60 

87 
65 

79 

54 

78 
48 

77 
45 

60 
48 

62 
54 

84 
54 

80 
61 

84 
64 

88 

61 

88 

54 

81.2 
55.8 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

79 
66 

88 
61 

85 
62 

85 
64 

80 
66 

87 
68 

88 
72 

67 
69 

90 
68 

79 
61 

65 
57 

71 
56 

80 

56 

81 

61 

66 
59 

82 
62 

85 
67 

89 
62 

BO 
60 

85 
64 

95 
74 

91 

67 

83 
60 

79 
55 

81 
55 

82 
59 

85 
63 

67 
68 

74 
65 

84 
65 

86 
64 

63.3 
63.1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
66 

85 
63 

84 
61 

79 
66 

88 
61 

86 
70 

86 
73 

89 
69 

78 
64 

65 
58 

71 
56 

78 
55 

81 
53 

84 
65 

81 
55 

85 
63 

87 
69 

79 
62 

85 
57 

96 
71 

90 

70 

82 

64 

79 

59 

80 
54 

81 
54 

85 
55 

88 

66 

75 
69 

85 
64 

87 
63 

88 
63 

83.0 
62.5 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 
57 

85 

58 

60 
64 

87 
62 

89 
69 

66 
70 

88 

65 

73 
62 

63 
57 

71 
55 

79 
51 

61 
53 

82 

62 

62 
53 

85 
58 

85 
65 

77 
56 

83 
54 

91 
66 

81 
67 

78 
59 

76 
54 

79 
52 

81 

53 

84 
56 

84 
66 

73 
67 

83 
67 

86 

66 

89 
62 

81.6 
60.4 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

84 
63 

86 
57 

87 
53 

66 
60 

73 
59 

84 
65 

88 
67 

84 
62 

89 
63 

72 

57 

61 
54 

72 

48 

81 
49 

89 

59 

60 
55 

80 
52 

81 
58 

81 
56 

78 
49 

82 

60 

90 
63 

61 
56 

79 
53 

76 
49 

77 
53 

80 
56 

83 
62 

86 
6? 

76 
64 

86 
66 

90 
56 

81.4 
57.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 

71 

86 
64 

83 
66 

75 
67 

63 
65 

86 
72 

84 
72 

90 
68 

75 
60 

61 
57 

70 
57 

80 
58 

77 
62 

85 
68 

80 
63 

82 
62 

80 
64 

79 
61 

84 
59 

93 
68 

82 

70 

78 
66 

75 
60 

75 
60 

76 

66 

83 
65 

83 
69 

76 
65 

86 
67 

89 
69 

82 
68 

80.9 
64.8 

NEK  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
69 

85 
58 

86 
61 

82 
63 

63 
62 

90 

70 

85 

70 

87 
65 

85 
64 

65 
58 

70 
56 

78 
54 

79 
55 

81 
66 

80 
57 

83 
58 

83 
64 

82 
58 

82 

55 

91 
65 

91 
67 

80 

6  0 

76 
56 

75 
53 

79 

57 

82 
60 

85 
66 

82 

64 

85 
65 

86 
64 

85 
62 

82.2 

61.4 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

85 
62 

86 
58 

85 
59 

81 
62 

83 
60 

86 
70 

87 
70 

87 
70 

86 
63 

64 
59 

69 
57 

75 
54 

76 

54 

83 

65 

90 
58 

82 
59 

82 
63 

62 
59 

80 
54 

91 
60 

90 
64 

90 
61 

73 
60 

73 
52 

76 

57 

79 
59 

80 
66 

80 
64 

63 
65 

64 
69 

83 
61 

81.6 
61.1 

NEWTON 

MAX 
MIN 

85 
62 

85 
53 

86 
49 

87 
56 

72 
58 

83 
61 

89 

69 

82 
58 

87 
59 

68 
55 

69 
55 

72 

47 

80 
49 

82 

58 

80 
57 

82 

49 

85 
57 

84 

47 

77 
40 

83 
54 

91 
66 

87 

53 

77 
46 

76 

44 

79 
49 

80 
53 

83 
58 

85 
60 

77 
62 

85 
61 

88 
53 

81.5 
54.8 

PATERSON 

MAX 
MIN 

82 
69 

88 
65 

85 

61 

66 
66 

77 
62 

85 
69 

90 
72 

63 
66 

89 
62 

68 
56 

60 
55 

60 
58 

79 
58 

80 
61 

84 
60 

84 
59 

82 

64 

82 
56 

78 
56 

82 
60 

90 
67 

81 
61 

77 
56 

78 
56 

78 
59 

62 
62 

85 
66 

85 

64 

77 
65 

85 
65 

87 
64 

81.6 
62.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

86 
67 

86 
55 

85 
60 

79 
63 

85 
61 

86 
67 

86 
70 

88 
64 

76 

64 

72 
58 

71 
56 

61 
50 

81 
52 

83 
64 

81 
53 

83 
55 

84 
64 

79 
56 

84 
50 

91 

65 

82 
65 

80 
66 

81 
56 

77 
49 

60 
48 

84 
55 

85 
62 

85 
66 

84 
62 

87 
60 

87 
60 

82.6 
59.5 

PMILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

88 
62 

86 
55 

88 
55 

66 
69 

84 
63 

36 
69 

62 
69 

88 
62 

86 
67 

66 
57 

71 
54 

80 
54 

81 
54 

62 
66 

31 
53 

84 
55 

86 
64 

81 
51 

83 

50 

92 
63 

92 
67 

82 

55 

60 
59 

79 
50 

80 
54 

84 
59 

85 
65 

85 
61 

85 
62 

90 
61 

91 
56 

83.9 
59.5 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

88 
69 

86 
56 

66 
59 

77 
62 

86 
61 

89 
68 

66 
68 

89 
64 

75 
65 

65 
58 

69 
56 

80 

51 

79 
54 

83 
65 

82 
56 

83 
57 

83 
63 

79 
54 

84 
52 

92 
64 

81 
67 

81 
57 

77 
56 

78 
52 

80 
58 

85 
58 

85 
63 

76 

64 

86 
65 

89 
63 

85 
62 

82.1 
60.2 

SMILOH 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 
60 

84 

63 

80 
65 

65 
64 

88 

70 

87 
71 

90 
69 

86 
66 

73 
59 

71 
55 

61 
55 

80 

54 

85 
67 

82 

58 

85 
63 

88 
69 

80 
59 

85 

56 

97 

70 

94 
71 

83 
64 

82 

58 

81 
54 

83 
55 

86 

57 

87 
65 

77 
68 

85 
63 

89 

65 

91 
63 

84.5 
62.7 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

87 
68 

85 
56 

86 
55 

80 
62 

66 
64 

89 
7  0 

65 
69 

88 

63 

85 

64 

64 
57 

72 
54 

80 
48 

80 
51 

81 
67 

82 
54 

82 
53 

82 
64 

77 
53 

83 
50 

92 

65 

87 
67 

57 

79 
56 

79 
50 

82 
52 

85 
56 

86 
56 

80 

64 

85 
65 

89 
60 

88 
58 

82.8 
59.0 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

80 
65 

81 

55 

82 
52 

65 

54 

73 
59 

61 
65 

87 
66 

60 
61 

84 
59 

69 
55 

60 

55 

67 

50 

76 
53 

81 
55 

79 
57 

77 

47 

79 
51 

79 
51 

81 
61 

81 
61 

73 
61 

83 
61 

86 
56 

78.4 
57.0 

See  Reference?  Notes  Following  Station    Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1962 


Day 

Of  Month 

• 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

TOMS  RIVER 

MAX 

87 

86 

85 

85 

84 

88 

89 

89 

87 

72 

69 

75 

78 

84 

a* 

SI 

8? 

60 

8? 

94 

93 

81 

77 

78 

80 

80 

8? 

ai 

8? 

85 

86 

82.8 

M  IN 

67 

55 

58 

62 

61 

69 

72 

66 

65 

61 

57 

50 

52 

64 

52 

54 

64 

60 

50 

66 

65 

61 

57 

48 

54 

55 

61 

65 

64 

60 

66 

60.0 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

87 

87 

85 

79 

86 

89 

86 

68 

75 

61 

69 

79 

80 

82 

81 

84 

84 

78 

84 

92 

80 

78 

74 

77 

80 

83 

85 

74 

84 

88 

89 

81.5 

SIN 

70 

64 

65 

66 

64 

n 

72 

Ob 

60 

56 

55 

56 

56 

67 

60 

64 

66 

61 

58 

68 

70 

63 

59 

56 

58 

58 

69 

66 

67 

68 

65 

63.4 

TUCKERTON 

MAX 

84 

82 

81 

78 

82 

83 

83 

SB 

87 

73 

69 

75 

78 

84 

80 

80 

m 

76 

81 

91 

86 

81 

75 

75 

77 

80 

79 

77 

84 

84 

80 

80.6 

MIN 

68 

59 

58 

6  4 

61 

72 

74 

67 

66 

62 

56 

54 

51 

70 

56 

57 

63 

58 

55 

70 

66 

65 

58 

51 

49 

55 

60 

67 

65 

64 

61 

61.4 

W0O0ST0WN 

MAX 

88 

87 

86 

82 

87 

89 

87 

92 

91 

72 

72 

82 

82 

65 

92 

88 

88 

81 

87 

95 

95 

8? 

80 

8? 

82 

86 

87 

79 

66 

89 

91 

85.2 

MIN 

68 

58 

60 

66 

65 

70 

71 

64 

65 

59 

56 

51 

53 

67 

51 

61 

65 

58 

52 

68 

69 

65 

57 

54 

52 

57 

63 

67 

65 

61 

61 

61.3 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

o    oi    m 

Sji 
o-  a  w 

Station 

o» 

1 

> 
a> 

•oaf 

s » > 

sa: 

o.n  o. 

8 

> 
< 

£    • 

a  ~ 
£  e 

ID 

§     1 
1-3  1 
3     J 

J2 

_! 

£  £ 

(3J 

o  H 
o  w 
•  -  u 

OH 
o  w 
■- W 

o. 

o  H 
o  w 
•  •  w 

a. 
OH 

o  w 
..  w 

■ 
o 
5 
H 

01 

o 
q 

Ol 

1 
O 

Ol 
01 
1 
O 

m 

01 
01 

T 

s 

s- 

»  2 

1  §i 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

S 

13 

8.5 

23++ 

S 

7 

87 

87 

57 

73 

2 

3 

2 

0 

1 

1 

9 

67 

5.5 

ATLANTIC   CITY 

- 

- 

10.0 

26++ 

NNW 

21 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

0 

1 

- 

- 

- 

LONG   BRANCH 

S 

10 

10.2 

48 

E 

9 

- 

86 

62  Si 

76 

1 

2 

4 

2 

0 

2 

11 

64 

5.2 

NEWARK   WB   AIRPORT 

NNE 

11 

8.5 

31++ 

NNW 

21 

78 

79 

57 

67 

1 

3 

3 

4 

1 

0 

12 

- 

5.8 

TRENTON   WB   CITY 

S 

- 

7.9 

31 

NW 

20 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

0 

0 

2 

11 

65 

5.4 

&   12:00   Noon 

Sm  Refercnc*  Notes  Following  Station    Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1962 


STATION 

AND 
DEPTH 

Day  of  month 

e 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  #1 

I  INCH 

MAX 

83 

85 

83 

77 

82 

84 

79 

88 

75 

69 

72 

79 

79 

80 

81 

78 

79 

81 

81 

84 

76 

82 

81 

79 

81 

82 

85 

76 

82 

85 

84 

80.4 

HIN 

71 

69 

70 

71 

69 

73 

73 

71 

69 

66 

66 

65 

67 

72 

69 

69 

71 

69 

67 

70 

73 

69 

69 

67 

68 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

69.8 

2  INCHES 

MAX 

80 

82 

80 

76 

80 

82 

78 

86 

75 

69 

72 

77 

78 

79 

80 

77 

78 

80 

80 

82 

76 

80 

80 

77 

80 

81 

83 

76 

81 

84 

83 

79.1 

MIN 

70 

69 

70 

71 

69 

72 

73 

71 

69 

66 

66 

65 

67 

71 

70 

69 

71 

69 

67 

70 

73 

69 

69 

67 

68 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

69.6 

4  INCHES 

MAX 

77 

78 

77 

74 

76 

78 

76 

80 

75 

70 

70 

74 

75 

76 

77 

75 

75 

77 

76 

79 

76 

77 

77 

75 

76 

78 

79 

75 

77 

78 

79 

76.2 

MIN 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

73 

71 

70 

67 

66 

66 

68 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

73 

70 

70 

65 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

72 

70.0 

8  INCHES 

MAX 

73 

74 

74 

72 

74 

75 

74 

77 

75 

71 

69 

71 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

76 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

75 

75 

76 

76 

73.6 

MIN 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

68 

68 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

71 

71 

70 

71) 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

70.9 

16  INCHES 

MAX 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

73 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

72 

72 

71.5 

MIN 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

68.3 

32  INCHES 

MAX 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69.2 

MIN 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

68.6 

PLOT  #2 

1  INCH 

MAX 

93 

97 

95 

83 

90 

95 

88 

98 

76 

65 

72 

84 

84 

85 

92 

87 

86 

91 

94 

92 

78 

85 

90 

85 

92 

93 

99 

77 

83 

86 

89 

89.2 

MIN 

71 

67 

69 

71 

67 

73 

74 

69 

65 

62 

61 

59 

61 

68 

63 

65 

70 

64 

63 

70 

71 

65 

63 

62 

64 

68 

71 

71 

69 

66 

67 

66.7 

2  INCHES 

MAX 

93 

97 

95 

82 

90 

95 

88 

97 

77 

65 

72 

85 

83 

84 

90 

86 

85 

89 

92 

91 

78 

84 

88 

84 

90 

91 

97 

77 

83 

86 

88 

87.2 

MIN 

71 

67 

69 

71 

67 

73 

74 

70 

65 

62 

61 

59 

61 

68 

63 

65 

70 

65 

63 

70 

71 

65 

63 

62 

64 

68 

71 

71 

69 

66 

67 

66.8 

4  INCHES 

MAX 

89 

92 

91 

80 

86 

90 

84 

92 

78 

67 

71 

81 

81 

82 

86 

83 

82 

86 

88 

88 

77 

82 

84 

82 

87 

88 

93 

78 

81 

83 

86 

83.8 

MIN 

71 

69 

71 

72 

68 

74 

74 

70 

67 

63 

62 

61 

63 

70 

65 

67 

70 

66 

64 

71 

71 

66 

65 

64 

66 

69 

72 

72 

69 

67 

68 

68.0 

8  INCHES 

MAX 

81 

83 

83 

77 

80 

82 

80 

82 

80 

70 

69 

75 

75 

77 

79 

77 

77 

79 

78 

81 

77 

77 

79 

77 

79 

80 

83 

79 

77 

78 

79 

78.4 

MIN 

72 

72 

73 

73 

70 

75 

75 

73 

70 

66 

65 

64 

67 

70 

69 

70 

72 

69 

69 

72 

73 

69 

69 

68 

69 

71 

73 

75 

71 

70 

71 

70.5 

Plot  #1  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cover:   Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Plot  #2  -  Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type 
cons t  ant  an  t  hermoc  ouples , 


Loam.   Ground  Cover:   Barren,   Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3S? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.09 

.19 

.22 

.16 

.11 

.10 

.15 

.09 

.20 

.07 

.02 

• 

.24 

.17 

.21 

.15 

.08 

.07 

.16 

.24 

.18 

.09 

.20 

.15 

.  14 

.1 1 

.22 

IB 

B  4.40 

WIND 

13 

17 

18 

27 

11 

09 

25 

28 

26 

46 

40 

13 

14 

31 

27 

10 

16 

12 

32 

19 

29 

25 

19 

16 

21 

20 

13 

15 

17 

33 

32 

674 

PEM8ERT0N  3  E 

EVAP 

.19 

.23 

.23 

.23 

.19 

.12 

.34 

.14 

.18 

.00 

.14 

.20 

.16 

.22 

.17 

.10 

.21 

.22 

.23 

.22 

.21 

.24 

.11 

.17 

.11 

.16 

.23 

OR 

11 

.23 

B  5.63 

WIND 

11 

8 

10 

22 

16 

8 

29 

12 

34 

41 

4 

8 

10 

30 

12 

11 

11 

19 

13 

30 

8 

19 

15 

13 

18 

12 

15 

5 

32 

16 

8 

500 

MAX 

94 

96 

96 

89 

9b 

96 

93 

98 

83 

73 

72 

91 

89 

89 

92 

92 

87 

89 

89 

96 

84 

92 

84 

84 

87 

90 

93 

90 

90 

95 

96 

89.7 

MIN 

74 

67 

67 

71 

71 

74 

73 

70 

71 

63 

60 

61 

64 

72 

65 

67 

70 

67 

62 

70 

74 

71 

66 

60 

59 

66 

70 

71 

67 

67 

70 

67.7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST   1962 


Uataaoras,    P»-  q 


"O-  Port   Jervls,    M.    Y. 


Tobyhanna,     Pa 

-o 


-o- 

Stroudsburg,  Pa. 


PbllllpBburg  Br 
<5 
All  en town  IfB  AP  ,  Pa.        -Cfc  V 

@  PbllllpBburg   Z' 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


75TH    HKSIDIAM    TIME    ZOlfE 


^Suffern   Water    lorka,    M.    Y. 


lngwooa^a.       -O 
/  Mahvah  ^ 


'       Cherlottebur/  Wanaquft   Haywood 
Oak  Ridge  Res    '  ' 


Pleasantvllle,  K.  Y. 


IgeReBQ-     ^  V     •    //  #Woodcllff   La.'K 

/Ui°o  ^-^Xli/        AllenVe      •    >>^ 

7ton      Hacopln    intake     t~ 
o  \  V-- 

NORTrfERl\    I        »p'"»^po„a       ,  (■*«_ 

\,.^/,rel  »t,arlon        "">>  Illll   Paterson 

■O-    ^"""^.1  ^      ~0")  Hackensack    # 
Boonton  2  k    \»-       ^    •   I    I 

rrla  Plain,  i  ,    7   Cea„  -,.„„  f1        |   / 


Scaredale,  N.  Y. 


hlehem  Lehigh  ['   Pa. 


"X 


._.  Grove 

■o  t->  X 

Essex  Pells  Service  Bldg, 


f 


/ 


PelU  Service  Bldg.      . ^g.  Central 

'  *  f-        (        /  @     , 

!    Brook    Or,.,,  /  —V./     /I  W      £ 


Canoe  Brook    Orange/*  ""'V 
\  _  -6-  I   J«r..i  City 

V     ch.th.-o  *       Irvln 


Park   WB,    N.Y. 

ft  NY    WB  A P  La  Guardla,    N.Y. 


_----"      V   Ch.tha.O  J    ,„,,„'.<-.   o-  I  |   O 

^  BernardsvllleS  E  Springfield  •--<>,,      j^     /   «  "-""1  BUI.  ».  Y 


Plain! leld 


Flemlngton    1    HE 

-o  fy 


ooV  " 

llle  \ 
\       Blackwells  Hllls^ 
tsvllle  /   -< 

°A 


■Ellzabethport  L_ 

IKY  Ave  V  Brooklyn,  N   y 

ay/  "*  Westerlel8h  Stat.  Is.,  N.Y. 


New  Brunswlch  Exp  Sta 


Lambertville     J     \J.-(a*'^>» 


Doylestown ,    Pa  . 
O 


T 


OPrlnceton    Wtr    Wks 

Hlghtstown    IN/ 


Hempstead  Malverae,  H.  Y. 


George  School,  Pa   "k^ 

-o 


-O-  Conshohocken,    Pa. 

Devault    1    W,    Pa.  O 


■"  ©Trenton   WB   City 


Cape    Hay    3   W 


11  ford   3  IM.,    Del. 


STATION    LEGEND 
0      •       O     Precipitation    only 
CD  PrlcipitOttOn,    sforog* 

-O-    -•-     -d>-     Precipitation    ana    Ttmparoturt 
-O-     -^-     -^-     Prtcipitotion,    Tamporotun    ond  Evoporatioi 

Typt  ot  gogt:         O     Alon- recording, 

•    Recording ,  »     flo/A   'fP#* 

Doubit  arc/0  combinations  indicate   tha    ovoilobihty    of 

mora    datailad  mttaorologicol  data 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST   1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS.  ' 
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STATION  INDEX 


i — r 


STATION 


ALLENDALE 

ATLANTIC     CUT     WB 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

6ASS  RIVER  ST  FOI 

8ELLEPLAIN  STA  Fl 
9ELMAR 
8ELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  i 
BLACKWELLS  MILLS 

80ONT0N  2  SE 
BOUND  BROOK  1  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERV) 

CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  MAY  3  W 
CEOAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTM 
CLAYTON 

1  CLINTON 

ELIZABETH 
EL1ZABETHPORT 
ESSEX  FELLS  SERV 
FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOD  LAKE 
HACKENSACK 
HAMMONTON  2    NNE 

HIGH  POINT  PARK 


0690 

CAPE    MAY 

0721 

MONMOUTH 

0729 

WARREN 

0?97 

SOMERSET 

0BV7 

SOMERSET 

0907 

MORR I S 

0  9?  7 

SOMERSET 

1211 

BURLINGTON 

1327 

SUSSEX 

1335 

ESSEX 

1343 

SALEM 

1351 

CAPE     MAY 

1472 

ESSEX 

1512 

SALEM 

1582 

PASSAIC 

1590 

MORRIS 

l*M 

BURLINGTON 

171ft 

GLOUCESTER 

1749 

HUNTERDON 

2644 

UNION 

2652 

UNION 

Z  Tftfl 

ESSEX 

3029 

HUNTERDON 

-y.ot 

CUMBERLAND 

3181 

MONMOUTH 

3291 

GLOUCESTER 

3516 

PASSAIC 

3572 

BERGEN 

3662 

ATLANTIC 

4229  BURLINGTOi 


LONG    VALLEY 

500  3 

MORRIS 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 
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REFERENCE    NOTES  NEW    JERSEY 

1962 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snow fa  11  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

#  Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowf a  11  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essential ly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   93°  on  the  2d  at  Burlington, 

and  on  the  1st  at  Woodstown. 

Lowest  Temperature:   30°  on  the  22d  at  Long  Valley, 

Newton  (22+),  and  on  the  21st 
at  Belleplain  State  Forest. 

Greatest  Total  Precipitation:   5.10  inches  at  Prin- 
ceton Water  Works. 

Least  Total  Precipitation:   2.10  inches  at  Belmar. 

Greatest  One-day  Precipitation:   2.65  inches  on  the 

28th  at  Bass  River 
State  Forest. 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  weather  phenomenon^  for  the  month 
was  the  'northeaster'  whichmoved  along  coastal  New 
Jersey  onthe  28th.  This  storm  caused  some  flood- 
ing in  low-lying  sections  of  West  Wildwood  when 
tides  ran  about  three  feet  above  normal.  Part  of  a 
15-foot  high  protective  dune  was  washed  out  at  Town- 
send's  Inlet. 


Early  duringthe  morning  of  the  28th  waves  capsized 
a  boat  returning  to  the  Manasquan  Inlet  Coast  Guard 
Station.  The  three  crewmen  waded  ashore,  unin- 
jured, after  the  boat  was  shattered  against  a  break- 
water. 


Flooding  was  worse  in  northern  shore  areas.  Schools 
in  Union  Beach,  on  Raritan  Bay,  were  closed  due 
to  flooding.  More  than  two  inches  of  rain  caused 
the  Freehold  Raceway  to  cancel  ten  races. 


Donald  V.    Dunlap 
State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Trenton,   New  Jersey 
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MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

74.2 

53.3 

63.8 

91 

1 

35 

21 

113 

1 

0 

0 

0 

2.91 

1.25 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOORESTOWN 

72.8 

52.8 

62.8 

-  3.6 

90 

1 

37 

22 

121 

1 

0 

0 

0 

3.61 

-   .14 

1.66 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

73.0 

53.1 

63.1 

-  3.4 

88 

2  + 

371 

21 

116 

0 

0 

0 

0 

4.46 

.40 

1.58 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

NEW  MONMOUTH 

73.1 

54.2 

63.7 

88 

1 

38 

22 

100 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1.93 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

PEMBERTON  3  E 

73.8 

51.5 

62.7 

-  4.7 

89 

1 

34 

22 

124 

0 

0 

0 

0 

3.77 

.00 

1.95 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

SHILOH 

75.4 

54.2 

64.8 

-  3.2 

92 

1 

42 

30+ 

89 

1 

0 

0 

0 

3.81 

-   .13 

1.82 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

TOMS  RIVER 

75.0 

51.6 

63.3 

88 

15+ 

33 

22 

111 

0 

0 

0 

0 

4.14 

2.00 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

TRENTON  WB  CITY         R 

72.0 

55.0 

63.5 

-  3.6 

91 

1 

40 

21 

102 

1 

0 

0 

0 

5.04 

1.54 

2.37 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUCKERTON 

73.2 

53.9 

63.6 

84 

14 

33 

22 

98 

0 

0 

0 

0 

4.01 

2.40 

27 

.0 

0 

5 

? 

1 

WOODSTOWN 

74.9 

52.0 

63.5 

93 

1 

35 

21 

112 

1 

0 

0 

0 

3.58 

1.56 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

63.6 

-  3.4 

3.74 

-   .05 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY            R 

71.2 

59.8 

65.5 

-  2.9 

80 

15  + 

42 

21 

61 

o 

o 

0 

0 

2.96 

-   .44 

1.97 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAPE  MAY  3  W 

75.2 

61.1 

68.2 

83 

15  + 

47 

22+ 

30 

0 

o 

0 

0 

3.06 

1.05 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

LONG  BRANCH              R 

71.8 

54.7 

63.3 

-  2.9 

88 

14 

39 

21 

98 

0 

o 

0 

0 

4.49 

.57 

2.52 

27 

.0 

0 

4 

7 

7 

DIVISION 

65.7 

-  2.1 

3.50 

-   .17 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


« 

Day  of  Month 

Station 

sS 

1  |  2  | 

3 

«l 

5   ] 

6  |  7  J  8  |  9 

10   ]   11   1   12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  | 

18 

19  | 

20  |  21   22  |  23  |  24 

25  |  26   27 

28 

29   30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3.09 

.01 

.47 

T 

T 

.43 

•  03 

.02        T     T 

T     .21  1.86 
.20  1.97 

Oft 

ATLANTIC  CITY           R 

2-96 

.02 

.27 

.01 

.04 

.43 

.01 

AUDUBON 

3.75 

.27 

T 

.42 

.74 

.09 

T 

T    1.86 

.35 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.91 

.80 

.13 

.23 

.07 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

3.05 

.34 

.27 

.28 

.66 

.02 

.03 

1.24 

.19 

BELMAR  2  SW 

2.10 

.10 

T 

.20 

1.20   .60 
•14   .50 

BELVIDERE 

3.88 

T     .46 

.05 

.44 

.0' 

.11 

.15 

.73 

.11 

.02 

.23              T 

.61 

.25 

8ERNAROSVILLE  2  6 

4.39 

.52 

.54 

►32 

.10 

.05 

.71 

.05   .22 

.33 

1.29 
2.28 

.41 
.23 

8LACKWELLS  MILLS 

4.33 

.03 

.6£ 

.11 

.10 

T 

.33 

.21              .03 

BOONTON  2  SE 

3.45 

•  12 

.26 

.07 

.04 

.17 

.61 

T 

.12 

T     .24 

1.53 

.09 

BOUND  BROOK  1  W 

- 

.70 

.30 

.04 

T 

T 

.66 

.18 

•  26 

BRANCHVILLE 

2.74 

.07 

.27 

.03 

.23 

.81 

T 

.08 

•09   .19 

.74 

.23 

BURLINGTON 

3.65 

1.00 

.02 

.19 

T 

.56 

T 

.  10 

1.60 
.02   .13 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.90 

T 

■  36 

.07 

.06 

T 

.21 

.70 

.13 

1.14 

■  06 

CANOE  BROOK 

3.94 

.46 

.50 

.22 

.13 

■  10 

.80 

.15        T 

T     .25 

1.24 

.09 

CANTON 

3.74 

.70 

.11 

.29 

.47 

.  10 

1.04 

1  03 

CAPE  MAY  3  W 

3.06 

.01 

.  14 

.01 

.48 

.0) 

.85 

.27 

.03              .01 

1.05 

.  19 

CEDAR  GROVE 

4.37 

.29 

.39 

.16 

.02 

.14 

.93 

.23 

.26 
.05   .18 

1.65 
1  .59 

.10 

.17 

CHARLOTTEBURG 

3.75 

.22 

.11 

.11 

.02 

.22 

.95 

.13 

CHATHAM 

3.89 

.70 

.45 

.20 

.06 

.10 

T 

.74 

.18 

.20 

1.18 

.06 

CHATSWORTH 

3.42 

.03 

•  44 

.18 

.53 

.07 

T         1.92 

•  25 

ELIZABETH 

3.42 

.40 

T 

T 

.48 

T 

.01 

.15 

.03 

.02 

.13 

1.73 

.47 

ELIZABETHPORT 

3.63 

.02 

.35 

.52 

.10 

T    2.00 

.20 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.85 

.47 

* 

.52 

.03 

.15 

.79 

.  18 

1  71 

FLEMINGTON  1  NE 

3.56 

.48 

T 

.04 

.59 

T 

T 

T     T 

.49 

.24 

.23        T     .02 

T     .77 

.70 

FORTESCUE 

3.13 

.50 

.51 

.20 

.46 

■  96 

.50 

FREEHOLD 

3.70 

1.05 

.01 

.05 

.02 

T 

.35 

.09 

1.60 
.05 
1*17 

.53 

GREENWOOO  LAKE 

3.38 

•  50 

.14 

.12 

.12 

.75 

.  10 

1.35   .10 

HAMMONTON  2  NNE 

3.81 

1.00 

.12 

.02 

.02 

.45 

.10 

.93 

HIGH  POI NT  PARK 

3*16 

.06 

.16 

.30 

.16   T 

.10 

.86 

.03 

.08 

.06   .27 

.95 

.  11 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.45 

1.59 

.02 

.15 

.01   T 

T 

•  17 

.16 

1  69 

66 

INDIAN  Ml LLS  2  W 

3.46 

T 

.49 

T 

.18 

T 

.48 

.07 

T    2.01 

*23 

IRVINGTON 

3.19 

.28 

.02 

.64 

.03 

.42 

.14 

*21 

JERSEY  CITY 

3.02 

.23 

.95 

.02 

T 

.28 

.13 

1.26 

.  15 

LAM8ERTVILLE 

3.16 

.95 

T 

.21 

.02 

T     T 

.61 

.02 

.  14 

.05   .86 

.26 

T 

LAYTON 

3.71 

.05 

•  01 

.22 

.07 

T     .19 

.06   .55 

.61 

.21 

.07 

.07   .72 

66 

.22 

LITTLE  FALLS 

3.47 

.23 

.30 

.12 

.01 

.16 

.76 

.17 

•  27 

1.36 

.07 

LONG  BRANCH             R 

4.49 

.01  1.25 

T 

.04 

T 

.44 

.06 

T 

T     .02  2.52 

•  13 

LONG  VALLEY 

3.80 

.48 

T 

.06 

.48 

.05 

.11 

.13 

.68 

.15 

.03 

.21 

.05   .75 

•  60 

.02 

MAHWAH 

3.10 

.15 

•  01 

.12 

.06 

.01 

•  18 

1.02 

.03 

.,3 

.04   .17 

1.02 

.16 

MANVILLE 

3.47 

•  63 

.10 

.10 

..0 

.., 

T          .27 

1.50 

.  10 

MAYS  LANDING 

3.03 

.65 

.02 

.01 

.09 

.23 

.04 

•  81 

MIDLAND  PARK 

3.77 

.24 

.03 

.19 

.01 

.34 

1.13 

.23 

MILLVILLE 

2.66 

.06 

.57 

T 

T 

.50 

.03 

27  1*38 

*05 

MILLVILLE  FAA  Ai  RPORT 

2.91 

.08 

.49 

.03 

.01 

.53 

.03 

T          T     T 

T     .44  1.25 

.05 

MILTON 

3.66 

.35 

.10 

.20 

.23 

.75 

.20 

.07   .23 

1.22 

.31 

MOORESTOWN 

3.61 

.57 

.22 

.06 

.01 

T 

.01 

.46 

.13 

MORRIS  PLAINS  1  W 

4.29 

.22 

•  34 

.17 

T     .05 

.14 

T 

.93 

.  17 

.03   .24 

T     T    1.36 

1.56 

1.71 
.10 
1.10 

.29 

NEWARK  WB  AI RPORT       R 

3.33 

T     .27 

.02 

.63 

T 

.02   T 

.04 

.77 

.  12 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.46 

1.05 

T 

T 

.15 

.02 

T 

.30 

.06 

.15        .05 

NEW  MILFORD 

3.02 

.06 

.24 

.16 

.86 

.  t  2 

1.36 
.11  1.93 

.22 
•  63 

NEW  MONMOUTH 

4.29 

1.12 

.01 

•  23 

.04 

T 

.18 

.04 

NEWTON 

2.58 

.11 

.10 

.07 

.03 

.19 

.85 

.01 

.16 

.06   .08 

.16 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.79 

.04 

.30 

.18 

.16 

.04 

•  26 

.76 

.23 

.06   .19  1.42 

OLDWICK 

3.89 

.44 

.37 

.22 

.17 

•  02 

1.00 

.16 

.06   .30 

.66 

.47 

ORANGE 

4.94 

.62 

.72 

.22 

.10 

.04 

1.20 

.26 

.70 

1  08 

PATERSON 

3.77 

.18 

.52 

.09 

.01   .02 

•  12 

.97 

.19              T 

1.20 

.04 

PEM6ERT0N  3  E 

3.77 

.68 

.31 

.51 

.08 

PHILLIPSBURG 

2.75 

.10 

•  05 

.54 

.06 

.15 

.44 

.29 

.05   *47 
.05   .21 

.50 
.82 

10 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3*85 

.63 

.04 

.58 

T 

.16 

.03 

.27 

.52 

.24 

.30 

PLAINF IELD 

4.47 

.66 

.02 

.47 

.01 

T 

.62 

T 

.19 

T 

T         1. 70 

80 

PRINCETON  WATER  WORKS 

5.10 

1.81 

.15 

.18 

T 

.53 

.13 

T    2.  17 

■  13 

RAHWAY 

2.79 

.40 

T 

.18 

T 

•  32 

.08 

.16 
1.07 

RINGWOOD 

2.94 

.39 

•  03 

.09 

•  04 

.10 

.80 

.08 

.05   .26 

.03 

SHILOH 

3.81 

.99 

.13 

.01 

.57 

.09 

1.82 

.20 

SOMERVILLE 

3.64 

.63 

.02 

.52 

T 

.74 

.28 

T 

.83 

62 

SPLIT  ROCK  POND 

4.22 

.19 

.17 

•  14 

.32 

1.00 

.16 

.05   .30 

1.80 

.09 

SUSSEX 

2.93 

.05 

•  04 

.15 

.09 

.34 

.13 

.80 

.07 

.04   .17 

.93 

.  12 

TOMS  RIVER 

4.14 

.25 

.06 

.05 

.15 

.02 

.06 

2.00 

1.55 

TRENTON  W6  CITY         R 

5.04 

T    1.88 

T 

.17 

T 

T 

.43 

.10 

.01  2.37 

.08 

TUCKERTON 

4.01 

T 

•  92 

.16 

.  15 

T 

T         2.40 
T     .19 

.36 
1  .  10 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

2.82 

•  14 

.12 

.05 

T 

.16 

.94 

.09 

.03 

WERTSVILLE 

3.40 

.36 

.32 

.16 

.12 

T 

.62 

*22       T     T     .02 

T     .01   .37 

1.  10 

.  10 

WEST  WHARTON 

4.08 

.47 

.18 

.18 

.06 

•  22 

.90 

•  18 

■05   .22 

1.45 

WOODCLIFF  LAKE 

3.56 

.22 

.26 

.25 

.«t> 

.15 

.37 

WOODSTOWN 

3*58 

.61 

T 

.30 

.02 

T 

.63 

.03 

1.56 

.43 

T 

vmgSlal.on    Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1962 


Day  Of  Month 

8 
CI 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

j_ 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

83 
67 

79 
66 

76 
63 

76 
57 

70 
64 

68 
52 

72 

48 

75 
50 

75 

50 

66 
69 

83 

64 

60 

55 

56 

87 
66 

79 
60 

75 

57 

70 
64 

73 
54 

77 
52 

64 
46 

65 

37 

66 
41 

69 
50 

68 
47 

70 
50 

74 
59 

66 
60 

70 
60 

67 
49 

71 
45 

73. 
55. 

ATLANT 1 C  C 1 TY 

MAX 
MIN 

77 
74 

78 
71 

75 
68 

76 
67 

74 
68 

70 
60 

67 
61 

69 
60 

69 
60 

75 
68 

80 
69 

79 
58 

78 

60 

78 
69 

80 
63 

73 

59 

71 
63 

72 
55 

73 
55 

64 
47 

62 

42 

64 
55 

66 
55 

67 

50 

66 
55 

71 
60 

65 
60 

66 
60 

66 
52 

66 
50 

71. 
59. 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

92 

69 

77 
62 

79 
60 

77 
56 

67 
61 

70 
51 

73 
48 

79 

47 

81 
50 

88 
67 

83 
67 

81 
55 

69 

54 

88 
61 

81 
56 

77 
55 

65 
61 

73 
57 

72 
51 

65 

48 

65 
42 

68 
39 

69 
50 

70 
45 

70 
46 

71 
52 

61 

58 

70 
57 

68 
48 

73 
43 

74. 
53. 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

92 
63 

85 
71 

77 
63 

75 
51 

76 
61 

72 
50 

72 

40 

75 
42 

81 
43 

87 
61 

84 
70 

82 
48 

8  7 
47 

90 
60 

85 
55 

79 

54 

75 
57 

73 

55 

78 
42 

74 
51 

65 

30 

65 
32 

68 

54 

70 
43 

69 

45 

74 
55 

67 
51 

72 

58 

69 
45 

72 
34 

76. 
51. 

BELVIOERE 

MAX 

MIN 

85 
66 

82 
59 

75 
54 

74 
53 

67 
56 

66 
46 

69 

40 

73 
40 

74 
47 

79 
64 

78 
66 

76 
56 

82 
50 

80 
57 

77 
48 

75 
45 

73 
53 

70 
52 

65 

45 

61 

40 

60 
33 

60 

35 

65 
41 

67 

41 

66 
42 

68 
53 

67 
55 

62 
53 

63 

46 

67 
39 

70. 
49. 

B0ONT0N  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
63 

74 
56 

76 
50 

74 
53 

62 
50 

68 
46 

70 
39 

73 
42 

74 
49 

81 
66 

76 
59 

77 
49 

82 
53 

63 
48 

76 
46 

75 
50 

65 
55 

70 
46 

65 

43 

61 
40 

58 
35 

62 
36 

66 
46 

67 
41 

65 
43 

71 
55 

59 

53 

58 
50 

63 

47 

70. 
49. 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
62 

78 
62 

76 
57 

68 
59 

67 
49 

74 
49 

78 
48 

79 
54 

88 
65 

82 
65 

61 
55 

88 

57 

87 
62 

79 
58 

77 
57 

74 
60 

72 
56 

74 
45 

65 

48 

62 

41 

66 

44 

68 
52 

70 
47 

72 
47 

72 
56 

72 
55 

70 
57 

70 
51 

72 
46 

75. 
54. 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

85 

58 

86 
64 

74 
55 

76 

54 

74 
54 

61 
50 

67 
40 

70 
42 

76 
46 

78 
52 

83 
69 

78 
55 

77 
49 

85 
51 

85 
52 

77 

44 

75 
51 

66 

54 

70 
45 

68 
40 

61 
33 

60 
36 

64 
38 

66 

45 

68 

40 

67 

47 

72 
51 

59 

54 

61 
46 

65 
38 

71. 
48. 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

83 

71 

83 

74 

78 
65 

77 
61 

75 
68 

73 
57 

72 
52 

75 
53 

76 
55 

63 
70 

83 
73 

83 
65 

80 
64 

83 
70 

83 
65 

79 
62 

74 
65 

74 
67 

78 
64 

74 
55 

65 

47 

68 
47 

68 
59 

68 
53 

70 
59 

70 
63 

68 

60 

72 
59 

71 
60 

70 
51 

75. 
61. 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

84 
59 

86 
68 

76 
53 

76 
50 

73 
51 

60 
46 

65 
38 

70 
38 

73 
44 

80 
67 

75 
57 

76 
49 

82 
50 

83 
47 

75 
44 

73 
49 

63 
54 

67 
47 

63 
43 

60 
32 

57 
33 

65 
35 

64 
35 

67 
41 

65 
42 

70 
52 

58 
51 

57 
48 

63 

40 

69. 
47. 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

89 
66 

85 
61 

75 
62 

76 
52 

70 
60 

68 
46 

72 
46 

75 
43 

79 

45 

16 
63 

84 
69 

85 
54 

84 
50 

88 
60 

79 
52 

76 
52 

72 
55 

71 
55 

73 
47 

67 
49 

63 

35 

66 

34 

67 
52 

69 

44 

69 
39 

73 
52 

68 

57 

70 

58 

66 
45 

71 
38 

74. 
51. 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

89 
69 

83 
65 

79 
59 

79 
57 

67 
60 

71 
51 

73 

46 

78 
47 

79 
51 

84 
64 

82 
67 

81 
55 

85 
55 

88 
61 

83 
52 

80 
51 

74 
57 

73 
55 

70 
48 

66 

44 

63 
39 

66 
39 

69 
51 

72 
52 

69 

46 

76 
54 

68 
58 

63 
55 

68 
52 

71 
44 

75. 
53. 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

87 
59 

88 
68 

74 
54 

78 
52 

73 
55 

61 

46 

69 

40 

71 
42 

75 
43 

76 
52 

84 
68 

76 
53 

79 

51 

85 
55 

84 
50 

77 
45 

76 

53 

65 
53 

70 
45 

65 

40 

62 
34 

61 

34 

62 

37 

65 
47 

68 
40 

67 
50 

71 
53 

59 
52 

60 

49 

64 
42 

71. 
48. 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

91 
69 

85 
68 

80 
56 

78 
48 

67 
56 

67 
45 

74 
39 

78 

37 

79 
42 

85 
64 

82 

71 

80 

51 

87 
49 

87 
53 

79 
45 

80 
44 

67 

49 

71 
52 

69 

41 

62 

40 

62 
32 

67 
31 

71 
41 

69 

41 

69 
37 

75 
50 

69 

54 

69 

53 

66 

44 

70 
38 

74. 
46. 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

88 
66 

83 
66 

75 
61 

75 
55 

66 
59 

68 
48 

72 
45 

75 

47 

79 
52 

85 

64 

82 
70 

78 
55 

82 
54 

85 
61 

78 
52 

78 
51 

68 
54 

72 
55 

70 
45 

63 
45 

60 
35 

65 

40 

67 
51 

68 
49 

69 

45 

72 

54 

67 
56 

69 

55 

67 
50 

70 
44 

73. 
52. 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

90 
64 

92 

70 

75 
61 

79 
55 

78 
58 

68 
50 

67 

48 

74 
46 

78 
48 

81 
57 

87 
70 

83 
54 

79 
54 

88 
57 

88 
57 

79 
56 

78 
58 

66 
56 

73 
50 

75 
50 

63 
36 

62 

37 

70 
39 

69 

45 

69 

47 

72 
54 

72 
55 

62 

57 

63 
49 

68 
39 

75. 
52. 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 

64 

65 
53 

72 
54 

72 
53 

56 
39 

62 

38 

65 
42 

72 

51 

70 
54 

76 
62 

73 
54 

73 
55 

63 
61 

83 

47 

73 
45 

73 
48 

60 

50 

65 

45 

65 
39 

57 
32 

55 
34 

56 
41 

60 
42 

66 

43 

67 
49 

65 
52 

54 

47 

53 
46 

60 
41 

67. 
48. 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

90 
68 

79 
68 

75 
58 

76 
52 

65 
58 

67 
48 

70 
42 

75 
43 

77 
47 

85 
65 

78 
70 

77 
51 

85 
55 

85 
61 

76 

50 

75 
48 

67 
57 

70 
55 

71 
46 

62 

43 

60 
35 

65 

34 

67 
48 

67 
46 

69 

45 

73 
53 

65 

57 

69 
55 

64 
49 

69 

44 

72. 
51. 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

91 
66 

77 
65 

78 
60 

75 
50 

67 
60 

67 

48 

73 
43 

77 
41 

79 
46 

86 

62 

81 
70 

78 

48 

86 

49 

88 
60 

77 
51 

77 
48 

67 
55 

71 
53 

72 
45 

62 

47 

62 
32 

67 
32 

68 
52 

67 

41 

70 

40 

73 
50 

63 

57 

69 

57 

67 
44 

70      '  73. 
37      1  50. 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

79 
67 

77 
63 

75 
60 

72 
60 

65 
57 

68 
52 

67 
47 

70 
52 

71 
56 

82 
66 

81 
68 

79 
60 

85 

57 

86 
63 

77 
57 

75 

54 

67 
63 

70 
58 

69 

50 

63 

46 

59 

40 

60 

40 

64 
53 

67 
52 

65 
52 

70 
56 

60 
54 

62 

54 

66 
55 

69 
53 

70. 
55. 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

91 
70 

86 
62 

78 
57 

75 
54 

68 
58 

69 

48 

72 
42 

77 
42 

78 
50 

85 
66 

82 
70 

81 
52 

86 
52 

82 
59 

80 

50 

78 
48 

76 
55 

71 
52 

68 

45 

64 
41 

63 
35 

60 

34 

65 
40 

65 
38 

66 

40 

72 
56 

67 
56 

70 
55 

66 
48 

72 
39 

73. 
50. 

LAY TON 

MAX 
MIN 

88 
64 

82 
63 

80 
52 

78 
52 

67 

57 

68 
41 

11 

77 
39 

75 
49 

82 
60 

78 
64 

78 
51 

86 
48 

84 
55 

77 
47 

77 

43 

72 
47 

68 
51 

66 

43 

60 
40 

59 
32 

60 
32 

66 
39 

71 
40 

69 

40 

69 
51 

64 
54 

56 
52 

63 
47 

69 

40 

72. 
47. 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 

70 

74 
56 

81 
54 

77 
57 

63 

49 

71 
43 

74 
43 

78 

47 

78 
52 

79 
69 

80 
58 

80 
52 

86 
58 

86 

51 

80 
46 

79 
53 

68 
56 

72 
46 

67 

44 

64 
36 

63 

36 

64 
47 

68 
48 

71 
44 

68 
51 

74 
56 

60 
52 

61 
50 

66 
45 

73. 
51. 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

80 
69 

75 
65 

74 
60 

74 
55 

67 
60 

67 
52 

69 
48 

71 
48 

75 
51 

87 
67 

79 
60 

78 
57 

77 
55 

88 
64 

77 
55 

74 
53 

69 
59 

72 
53 

70 
49 

63 
48 

60 
39 

64 
40 

67 
55 

67 
54 

70 
49 

71 
56 

62 
57 

70 
57 

68 
51 

69 

44 

71. 
54. 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

89 
69 

81 
59 

77 
57 

73 
46 

65 
55 

66 
46 

70 
38 

75 
34 

75 
43 

81 
62 

79 
67 

79 
51 

84 

47 

83 
53 

78 
47 

76 

47 

67 
57 

70 
49 

66 
39 

60 
40 

59 

31 

62 

30 

65 
39 

69 
37 

65 

43 

71 
51 

66 
54 

64 
52 

63 
47 

68 
38 

71. 
47. 

MILLVILLE 

MAX 

Ml  N 

91 
67 

90 

70 

82 
62 

78 
57 

77 
61 

72 
52 

67 
49 

72 
49 

76 

52 

79 

57 

86 
71 

83 
56 

80 
55 

86 
58 

89 

60 

Bl 
57 

78 
61 

70 
58 

73 
51 

77 
51 

63 

40 

64 
41 

67 
44 

68 

45 

69 
46 

70 
52 

70 
57 

69 

58 

64 
52 

70 
42 

75. 

54. 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
65 

81 
66 

79 
61 

78 
57 

72 
63 

67 

50 

73 

48 

74 
46 

79 
50 

87 
69 

83 
65 

81 
55 

86 
52 

86 

64 

81 
60 

76 

58 

71 
63 

72 

51 

7  5 
4  9 

63 

44 

62 
35 

67 
38 

65 
50 

66 

44 

69 

45 

70 
57 

64 
58 

71 
52 

65 
45 

70 
39 

74. 
53. 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

90 
68 

76 
62 

77 
59 

54 

65 

60 

68 

50 

72 
46 

77 
44 

78 
49 

85 
66 

80 
12 

79 
56 

86 
53 

68 
62 

79 
53 

75 
53 

67 
58 

71 
56 

70 
53 

62 

44 

62 

39 

64 
37 

67 

48 

68 
44 

69 

49 

70 
52 

60 
56 

68 
52 

66 
48 

70 
42 

72. 
52. 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

87 
62 

87 
68 

73 
58 

79 
49 

76 
57 

61 

48 

69 
39 

73 
38 

76 
45 

78 
54 

63 
65 

78 
56 

79 
50 

84 
56 

83 
55 

79 
46 

77 
50 

64 
50 

71 
42 

65 

41 

63 
35 

60 
31 

62 

36 

65 
46 

71 
43 

65 
47 

73 
55 

58 

53 

60 
48 

65 

43 

72. 
48. 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

86 

71 

79 
65 

77 
61 

75 
61 

69 
60 

69 
54 

70 
51 

73 
52 

75 
55 

86 
6B 

82 
67 

80 
58 

80 
61 

87 
63 

80 
59 

80 
58 

69 
61 

73 
55 

69 
51 

64 
47 

60 
43 

64 
44 

67 
52 

70 
53 

69 
51 

73 
58 

63 
56 

64 
56 

67 
52 

71 
48 

73. 
56. 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

88 
68 

88 
64 

75 
60 

75 
55 

68 
59 

67 

50 

70 
45 

75 
44 

75 
50 

84 
65 

84 

71 

79 

56 

84 
54 

83 

61 

78 
54 

77 
50 

70 
57 

70 
56 

69 
48 

63 
44 

60 
37 

64 
38 

65 
50 

68 

50 

68 
46 

72 
54 

70 
57 

67 
55 

65 

51 

68 
43 

73. 
53. 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

88 
68 

83 
65 

74 
64 

74 
55 

68 
60 

67 
54 

68 
48 

71 
46 

74 
47 

85 
65 

85 

71 

79 
59 

79 
53 

85 
64 

79 

51 

75 
51 

70 
56 

72 
56 

71 
51 

69 

48 

62 

40 

64 
38 

65 
51 

68 
53 

70 
47 

71 
55 

68 
58 

71 

66 

68 
50 

70 
46 

73. 
54. 

NEWTON 

MAX 
.MIN 

90 
61 

87 
67 

72 
49 

78 

47 

74 
53 

63 
46 

67 
35 

73 
34 

77 
42 

74 
45 

80 
67 

76 
53 

79 

47 

85 

54 

84 
45 

77 
42 

77 
47 

65 
50 

67 

47 

62 
37 

60 
30 

59 
30 

62 

34 

64 
36 

69 
36 

68 
39 

70 

54 

58 
52 

58 
46 

63 
33 

71. 
45. 

PATERSON 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
66 

72 
60 

77 
56 

77 
59 

62 
51 

70 
46 

72 

46 

78 
46 

78 
49 

83 

70 

81 
59 

80 
56 

64 
60 

88 
58 

80 
52 

79 
57 

68 
55 

73 
52 

68 
45 

65 

40 

61 

39 

63 

41 

67 

44 

70 
43 

71 
52 

75 
57 

60 

53 

65 
52 

70 
48 

73. 
52. 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

89 
67 

83 
65 

76 
61 

75 

59 

68 
59 

68 
46 

71 
49 

76 
43 

77 
46 

85 
64 

83 
72 

78 

51 

85 

49 

85 
60 

76 
52 

75 
49 

72 
54 

71 
54 

71 

45 

67 
46 

62 
35 

67 

34 

66 

51 

69 
42 

69 

41 

71 
50 

68 
57 

71 
57 

69 
47 

70 
38 

73. 
51. 

PHILLIPS8URG 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
60 

80 
56 

80 
53 

72 
57 

66 
42 

73 
42 

77 
40 

77 
49 

82 

65 

84 
67 

80 
54 

85 
51 

85 
55 

80 
50 

78 
47 

77 
53 

70 
53 

68 
42 

65 
42 

63 
34 

64 
36 

68 

41 

70 
42 

70 
42 

70 
51 

70 
55 

64 

54 

66 
45 

70 
39 

74. 
49. 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

69 

69 

74 
70 

78 
53 

76 
53 

63 
59 

71 
50 

73 
43 

77 
43 

79 
49 

84 
66 

80 
71 

81 
56 

86 
52 

87 
59 

80 
49 

79 
48 

66 
55 

72 
55 

70 
45 

65 
44 

62 

37 

64 

35 

69 
50 

71 
49 

68 
43 

73 
52 

60 
57 

66 

55 

68 
48 

72       73. 

41       52. 

MAX 
MIN 

92 
65 

83 
66 

81 
61 

77 
57 

70 
60 

68 

50 

73 
48 

75 

49 

80 
53 

86 

6  6 

84 
70 

83 
57 

87 
54 

86 
65 

81 
60 

79 
57 

72 
57 

77 
51 

74 
49 

63 

49 

68 
42 

69 

44 

68 

45 

69 
45 

71 
49 

70 
55 

65 
55 

69 
56 

68 
48 

72 
4  2 

75. 

54. 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

89 
69 

86 
62 

79 
58 

77 
51 

66 

58 

69 
46 

76 

43 

76 
40 

77 
47 

64 

65 

80 
70 

80 
52 

85 
51 

65 
56 

79 
46 

79 
46 

72 
55 

70 
52 

68 
43 

64 

40 

61 

35 

65 
33 

69 
49 

70 
43 

69 

40 

72 
50 

65 
56 

66 

54 

65 
46 

69 
39 

73. 
50. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1962 


Day 

Of  Month 

0 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3i    i 

SUSSEX 

MAX 

87 

87 

69 

77 

75 

63 

65 

69 

75 

74 

8(1 

76 

76 

85 

83 

75 

75 

64 

66 

61 

59 

57 

63 

65 

62 

68 

70 

58 

57 

63 

70.1 

MIN 

63 

65 

52 

51 

51 

45 

36 

37 

39 

50 

65 

50 

50 

50 

48 

45 

50 

52 

46 

39 

34 

33 

33 

43 

44 

44 

54 

52 

49 

41 

47.0 

TOMS    RIVER 

MAX 

86 

64 

75 

75 

70 

68 

70 

74 

78 

87 

86 

81 

81 

88 

88 

76 

74 

70 

73 

71 

64 

66 

66 

67 

68 

75 

72 

71 

75 

70 

75.0 

MIN 

66 

65 

63 

51 

61 

50 

44 

41 

44 

65 

69 

51 

49 

61 

50 

50 

52 

51 

45 

47 

34 

33 

51 

47 

43 

55 

57 

58 

48 

40 

51.6 

TRENTON    we    CITY 

MAX 

91 

77 

75 

74 

64 

67 

69 

75 

76 

85 

79 

79 

84 

84 

78 

76 

67 

70 

68 

60 

61 

64 

66 

68 

68 

72 

61 

69 

64 

70 

72.0 

MIN 

70 

62 

60 

57 

58 

50 

49 

49 

53 

66 

66 

58 

59 

63 

59 

56 

62 

55 

52 

45 

40 

41 

51 

49 

51 

57 

57 

56 

52 

47 

55.0 

TUCKERTON 

MAX 

81 

79 

74 

75 

70 

70 

70 

73 

75 

83 

82 

78 

79 

84 

80 

74 

70 

72 

76 

70 

62 

65 

68 

68 

69 

74 

67 

70 

68 

69 

73.2 

MIN 

68 

67 

63 

50 

62 

50 

44 

42 

44 

67 

71 

54 

51 

67 

55 

53 

58 

5/ 

51 

50 

35 

33 

55 

46 

51 

58 

59 

60 

51 

45 

53.9 

WOODSTOWN 

MAX 

93 

84 

78 

76 

68 

68 

73 

77 

81 

87 

85 

83 

88 

88 

81 

77 

68 

72 

73 

65 

64 

68 

67 

69 

71 

69 

65 

70 

67 

72 

74.9 

MIN 

66 

65 

59 

56 

60 

51 

45 

46 

51 

67 

67 

52 

52 

60 

52 

55 

57 

55 

47 

48 

35 

36 

44 

42 

43 

51 

56 

57 

46 

40 

52.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


1 
w     j  j         .                                 Wind          speed                              Relative     humidity    averages 
m   p.  h.                                                           percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Station 

> 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

01 

V 

> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 

of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00    A 
EST 

7,00    A 
EST 

1,00    P 
EST 

7,00    P 
EST 

s 
o 
« 

01 
O 
_l_ 
3 

1 
O 

Ol 
01 
1 

O 
0) 

01 

i 

o 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
LONG    BRANCH 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 
&       12i00    NOON 

ssw 
sw 
sw 

8 

13 
13 

S.9 
10.2 
8.8 
8.0 

23         1        NE 
52       1         E 
28        '     ENE 
34                   W 

2  3        !          84 

27 

27                 73 

16 

84 
83 
77 

1 
54        1       70 

5  66     ]       69 

52        !       63 

1 

5 
4 
6 
4 

4 
4 

3 
2 

3 
2 

3 
3 

0 

0 
2 
0 

1 
1 
1 
1 

0  13               63              5.6 

! 

1  12               62               5.0 

i 

0  15                 -              5.5 

1  11               62              5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    100    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1962 


STATION 

AND 

DEPTH 

' 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

|K_ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  el 

1  INCH 

MAX 

83 

77 

80 

76 

71 

75 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

79 

77 

77 

78 

70 

71 

68 

69 

67 

64 

65 

69 

65 

70 

6  5 

66 

65 

66 

72.2 

MIN 

74 

72 

70 

66 

69 

66 

64 

63 

64 

69 

69 

66 

65 

69 

67 

66 

67 

64 

62 

61 

58 

56 

59 

60 

59 

61 

62 

62 

61 

59 

64.4 

2  INCHES 

MAX 

82 

77 

78 

75 

71 

75 

73 

74 

77 

75 

76 

76 

78 

76 

76 

76 

69 

71 

68 

68 

66 

64 

65 

68 

65 

70 

65 

65 

64 

66 

71.6 

MIN 

74 

72 

70 

69 

69 

66 

64 

64 

69 

69 

69 

66 

65 

68 

67 

64 

67 

65 

62 

61 

58 

56 

59 

60 

59 

61 

62 

62 

60 

59 

64.5 

4  INCHES 

MAX 

79 

76 

76 

73 

71 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

69 

70 

67 

67 

65 

64 

64 

66 

63 

69 

65 

64 

64 

64 

69.9 

MIN 

7^ 

72 

71 

70 

69 

67 

66 

65 

66 

70 

70 

68 

66 

69 

68 

66 

68 

66 

64 

63 

60 

58 

60 

61 

60 

62 

62 

62 

61 

60 

65.5 

8  INCHES 

MAX 

" 

76 

74 

73 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

71 

69 

69 

68 

66 

65 

63 

64 

65 

64 

66 

65 

64 

64 

64 

68.8 

MIN 

74 

73 

72 

71 

ro 

69 

67 

67 

68 

68 

70 

69 

68 

69 

69 

68 

67 

67 

66 

65 

63 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

61 

66.7 

16  INCHES 

MAX 

73 

74 

73 

7; 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

68.4 

MIN 

73 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

67.4 

32  INCHES 

MAX 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

68.0 

MIN 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

67.4 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 

93 

77 

83 

79 

68 

73 

78 

72 

82 

82 

85 

85 

90 

84 

85 

87 

70 

73 

70 

68 

68 

67 

66 

7? 

69 

75 

64 

68 

67 

69 

75.6 

MIN 

72 

68 

64 

62 

64 

56 

53 

55 

59 

69 

67 

62 

62 

66 

62 

59 

65 

60 

54 

52 

47 

46 

53 

54 

52 

58 

59 

59 

53 

50 

58.7 

2  INCHES 

MAX 

91 

77 

82 

78 

I  e 

73 

77 

80 

80 

82 

84 

84 

88 

83 

83 

86 

69 

73 

68 

67 

67 

66 

65 

71 

68 

74 

64 

67 

67 

69 

75.0 

MIN 

72 

67 

64 

62 

64 

56 

54 

56 

59 

69 

67 

62 

62 

66 

62 

60 

65 

60 

54 

52 

48 

47 

53 

54 

52 

58 

59 

59 

53 

56 

59.1 

4  INCHES 

MAX 

88 

78 

80 

76 

69 

72 

75 

76 

78 

79 

81 

HI 

84 

80 

81 

83 

69 

72 

67 

67 

66 

65 

64 

70 

66 

7? 

65 

66 

66 

67 

73.4 

MIN 

73 

69 

6b 

63 

65 

58 

56 

58 

61 

69 

69 

64 

63 

67 

64 

62 

66 

62 

57 

55 

50 

50 

55 

55 

54 

59 

60 

59 

55 

57 

60.7 

8  INCHES 

MAX 

81 

78 

76 

73 

7D 

69 

70 

7.' 

73 

75 

81 

75 

77 

75 

75 

76 

69 

70 

65 

65 

63 

62 

62 

64 

63 

68 

65 

64 

63 

63 

70.  1 

MIN 

74 

n 

69 

68 

67 

65 

61 

62 

64 

69 

72 

66 

67 

69 

67 

66 

68 

65 

62 

60 

57 

55 

58 

58 

58 

61 

61 

61 

59 

56 

63.9 

SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONI 


TYPE,   LOAM.   GROUND 
K  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


i   KENTUCKY  BLUEGRASS .   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

STATION 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  ? 
o  o  > 
e-  < 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.  13 

.01 

.  15 

.  16 

.22 

.  14 

.07 

.  15 

.08 

.23 

.15 

.13 

.07 

.20 

.  12 

.00 

.13 

.04 

.14 

.06 

.07 

.10 

.09 

.05 

.08 

.03 

.06 

B  2.96 

WIND 

10 

16 

12 

12 

3 

30 

39 

8 

16 

18 

41 

37 

26 

14 

9 

25 

12 

10 

31 

8 

52 

31 

22 

19 

10 

31 

11 

73 

17 

9 

652 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.20 

.06 

.  12 

.21 

* 

.05 

.  14 

.  14 

.  10 

.  15 

.27 

.24 

.15 

.05 

.15 

.  12 

* 

.  12 

.07 

.08 

.13 

.09 

.14 

.04 

.04 

.02 

.  19 

* 

.09 

.  11 

3.27 

WIND 

14 

2 

22 

19 

9 

32 

7 

8 

10 

29 

57 

26 

10 

13 

12 

8 

9 

48 

23 

14 

12 

16 

39 

11 

27 

16 

29 

80 

16 

17 

635 

MAX 

97 

94 

82 

81 

69 

80 

81 

84 

85 

91 

90 

84 

87 

87 

83 

81 

79 

76 

73 

72 

72 

75 

71 

72 

71 

73 

72 

73 

73 

70 

79.3 

MIN 

77 

72 

65 

60 

60 

57 

55 

55 

57 

70 

72 

60 

60 

65 

66 

59 

62 

60 

51 

53 

44 

41 

55 

49 

49 

58 

60 

59 

55 

50 

58.5 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1962 


1SOUNES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEMBER  1962 


1SOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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STATION  INDEX 


ALLENDALE 

ftNT I C  CI  IV  W6  AP 

ANTIC  CITY 
AUDUBON 
BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLfPLAIN  STA  FORES' 
BELMAR  2    Sw 
BELVIDERE 
BERNAROSVILLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 

;BOONTON  2  SE 
[BOUND  BROOK  1  M 

BRANCHV1LLE 

BURLINGTON 

NlSTEAfi  RESERVOIR 


CEDAR  C«OVE 
CENTERTON 

E8URG 


CHAR  I 

CHAtHAM 
CHATSWOOTM 
CLAYTON 
CLINTON 

ELIZABETH 

ELIJABETmPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 


LAURELTON  I 
LAYTON 

LITTLE  FALL?> 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
LUMBERTON 
MACOP1N  INTA 

MANVILLE 

MARLBORO    SCS 


*      COUNTY 


oioo|bergen 
031 1  i  atlantic 
03251 atlantic 

0346' CAMOEN 
0528    BURLINGTOI 


O«07  MORRIS 

0927  SOMERSET 

09TB  SUSSEX 

mi  BURLINGTON 

1327  SUSSEX 

1335  ESSE" 

1  3*3  SALEM 

1351  CAPE    MAY 

1472  ESSEX 

1512  SALEM 

1582  PASSAIC 

1590  MORRIS 

1598  BURLINGTON 

, 1TOB  GLOUCESTER 
|  1749; HUNTERDON 

2644  UNION 

2652  UNION 

2768  ESSFX 

3029  HUNTERDON 

3102  CUMBERLAND 

3181  MONMOUTH 

3291  GLOUCESTER 

3516  PASSAIC 

3572  BERGEN 


3935    SUSSEX 
3951    MERCER 
4229    BURLINGTON 
4260    ESSEX 
«i339    HUDSON 

4635    HUNTERDON 
4700   OCEAN 
(.736    SUSSEX 


055    BURL INGTi 
071     PASSAIC 
10*    BERGEN 
197    SOMERSET 

241.  MONMOUTH 
346  ATLANTIC 
503    BERGEN 


39  15 

40  09 
60    50 


39  2B 
36    57 

40  52 


8  40  36 

6  40  50 

10  <.0  31 

2  J5  14 

10  ".0  15 


41 

IB 

40 

1  ' 

39 

te 

to 

43 

40 

22 

bO 

04 

1 -COASTAL;      2-C 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


1  8 


03         135    MID 


:    STATE    FOREST 


TER    COMPANY 


JERSE»     C  |TY    WATER    WORKS 
AMERICAN    CYANAMlO    CO. 
ALBERT    M.    DAVENPORT 
PUBLIC     SVC.    E.    +    G.    CO. | 


NEWARK    WATER     DEPI. 
EDWARD    P.    MOL1T0R 
EARL    M.    KERCMNER 
MARRY    P.     CAMPBELL 

I  L.    W.    K.LOCKNER 

.UNION    CO.    PARK    COM. 
StWAGL      TREATMENT     P 
BOROUGH    ESSE*     FELL 
DONALD    YOUNG 
>*    LOPER 


BERGEN    COUNTY 

ENCINE 

w.    HUBBARD    PA 

KHURST 

N.     J.     OEPT.OF 

CONS. 

JAM£S    R.     PICK 

EDWARD    ENTWIS 

LE 

JOINT    MEETING 

GARAGE 

JERSEY    CITY    W 

ITER    DE 

INACTIVI 
ROBERT  G.  ( 
JOHN    L.    RA( 

GEROW  BR  I  LI 
COUNTY  EXTf 
R1DGEWOOD    I 


MOORE STOWN 
MORRIS    PLAINS    1 
NEWARK    MB    A1RPOR 
NEW     BRUNSWICK     EX 


NEWTON 

OAK    RIDGE    RESERVOK 

OLDWICK 


ORANGE 
PATERSO 
PEM6ERT 


PRINCETON 
RINQWOOD 


SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX 


ANAQUF  RAYMOND  DAI 


5597 
5728 

5769 


MORRIS 

BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
MIDDLESEX 


.SUSSEX 

'PASSAIC 
j HUNTERDON 

ESSEX 

i BURL  I 


TON 


CUMBERLAND 
SOMERSET 


41  01 

39  5S 

40  50 
40  42 

40  28 

40  57 

40  25 

41  03 


40  20 

40  36 

41  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


JERSE 

I05EP1 

S.   I 


CITY  WATER  WKS. 
WILLARO 

H.  GARRIS,  111 
EATHER  BUREAU 
AHLQU1ST 


HACKENSACK  WATER  CO. 
MARYS  SCHOOL 

j NEWTON  WTR.  *  SWR.COMM. 
NEWARK  WATER  OEPT. 
DAN  A.  COUGHLIN 

! COUNTY  ENGINEER 
I  P.  J.  OKL  VECCHIO 
PHILIP  E.  MARUCC1 
! SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
[JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 


I  VIA 


HERER 


' PRINCETON    WATf>    CO* 

,NO.    JERSEY    WTR.    SUPI 
j  EVERETT    OICKINSON 

W.     E.     HAVER 

JERSEY    CITY    D.    P.    w 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 


N.J.  POWER 
HACKENSACK 
, CREAM    VALLI 


11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated ,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table" ;  "Daily  Precipitation"  Table ;  "Daily  Temperature"  Table ;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station .   Hourly  precipitation  va lues  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snow fa  11  wholly  or  partly  estimated ,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure . 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable . 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations,  exposure  etc .  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    87°  on  the  30+   at  3  Stations. 

Lowest   Temperature:    20°  on  the  30+  at  3  Stations. 

Greatest  Total  Precipitation:    6.  76  inches  at  Greenwood 
Lake. 

Least  Total  Precipitation:  0.  84  inch  at  Millville. 

Greatest  one-day  Precipitation:    3.  55  inches  on  the  4th  at 
Toms  River. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    4.0  inches  at  Long  Valley. 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    2  inches  on  the 

26th  at  Blackwell 
Mills,  and  on  the 
27th  at  Oak  Ridge 
Reservoir. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    108    - 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  Month 

Station 

e2 

1    |    2    [    3 

•  |.| 

6 

7    8   9 

10 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29  | 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

2.04 

.26   .55 

.68 

T 

.01 

T 

.05 

.29 

.12 

.04 

T 

.02 

ATLANTIC  CITY           R 

2.36 

.28  1.10 

.51 

-02 

.01 

■  03 

.07 

.23 

.03 

.02 

.04 

.04 

AUDUBON 

1.74 

T 

»ZZ       .07 

.64 

T 

T 

.10 

.39 

T 

.24 

•  08 

8ASS  RIVER  ST  FOREST 

3.1* 

1.77 

.66 

•  05 

.10 

.36 

.09 

•  09 

6ELLEPLAIN  STA  FOREST 

1.32 

.30 

.01 

.28        .11 

•  07 

.15 

.05 

.23 

.07 

.04 

.01 

BELVIDERE 

3.44 

.09   .64 

.16 

.69 

.07 

.12 

.02 

.03 

.02 

.25 

.02 

.33 

.98 

BERNAR0SV1LLE  2  E 

2.95 

1.23 

.29 

.02 

•  56 

•  09 

.07 

.10 

■  10 

BLACKWELLS  HILLS 

1.69 

.03   .48 

.12 

.59 

.05 

.25 

",_ 

600NTON  2  SE 

3.69 

T    1.46 

.40 

.23 

.47 

.14 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.06 

.07 

•  81 

BOUND  BROOK  1  W 

1.59 

.53 

.06 

.55 

.05 

.09 

T 

.04 

.25 

BRANCHVlLLE 

3.07 

1.08 

.21 

T     .14 

.12 

.19 

.06 

T 

.05 

.03 

•  05 

T 

.06 

1.06 

BURLINGTON 

1.96 

T     .25 

.0! 

.98 

.09 

.03 

.40 

T 

.08 

.08 
1.21 

CANISTEAft  RESERVOIR 

3.93 

T    1.50 

.42 

T           .19 

.06 

.30 

T 

T 

.03 

T 

.20 

.02 

CANOE  BROOK 

3.50 

.01  1.97 

.29 

.04 

.39 

T 

.04 

.05 

.17 

.07 

.03 

CANTON 

1*16 

.29 

T 

.36 

.13 

T 

^38 

CAPE  MAY  3  W 

1.56 

.01 

.19   .25 

.41 

.04 

.10 

.12 

.05 

.31 

.07 

.03 

CEDAR  GROVE 

5.40 

2.75 

.76 

.06 

.55 

.11 

■  05 

.15 

•  95 

CMARLOTTE8URG 

5.32 

1.71 

»6fi 

.20 

.78 

.24 

T 

T 

.02 

.10 

.02 

.21 

.01 

1.37 

CHATHAM 

3.36 

1.60 

■50 

.01 

.38 

.01 

.15 

.14 

•  02 

CHATSWORTH 

1.88 

.04   .40 

.69 

.11 

.48 

.03 

.09 

.04 

ELIZABETH 

3.04 

.03  1.64 

.17 

.35 

.07 

.03 

.03 

.33 

.03   .03 

.15 

.18 

ELIZABETHPORT 

3.08 

.10  1.56 

.18 

.49 

.06 

T 

•  02 

.18 

.23 

•  20 

ESSEX  FELLS  StRv  8LDG 

4.24 

2.47 

T 

.42 

.10 

.26 

.27 

T 

.70 
.03 

FLEMINGTON  1  NE 

2.43 

.02   .82 

.15 

.57 

.12 

T 

.20 

.39 

■  04 

T 

.09 

FORTESCUE 

1.02 

.27 

.35 

.11 

.19 

.06 

.04 

FREEHOLD 

2.23 

.07   .98 

.0( 

.38 

•  03 

.02 

.56 

T 

.06 

•  07 

GREENWOOD  LAKE 

6.76 

.02  1.72 

.92 

.02        .23 

.45 

.43 

.05 

.04 

.09 

.04 

.25 

1.50 

HAMMONTON  2  NNE 

1.38 

.01 

.02   .24 

.41 

•  15 

.35 

.09 

•  03 

.08 
1.02 

HIGH  POINT  PARK 

3.96 

T    1.20 

.37 

.03        .22 

.11 

.47 

.13 

.07 

.05 

T 

.24   .07 

MIGHTSTOWN  1  N 

2.05 

.07   .45 

.07 

.87 

.06 

T 

T 

.43 

T 

.08 

.02 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.92 

.04   .21 

.76 

.05 

T 

.25 

.14 

.37 

T 

.02 

.04 

.04 

1RVINGTON 

3.02 

.20  1.59 

.03 

.01   .48 

.05 

.03 

.01 

•  15 

JERSEY  CITY 

3.23 

.08  1.39 

.29 

T     .35 

.06 

.07 

•  06 

•  02 

.18 

•  32 

*  3 

LAM6ERTVILLE 

1.56 

.01 

.01   .31 

.01 

.47 

.03 

■  03 

.48 

.01 

.  12 

.08 

LAYTON 

4.08 

.12  1.42 

.10 

.12 

.11 

.17 

.18 

.01 

T 

.02 

.02 

T 

.12 

.03 

.10 

.31 

1.25 

LITTLE  FALLS 

5.58 

3.25 

.51 

.13 

.37 

.14 

.02 

T 

.01 

.05 

.12 

.15 

T 

.83 

LONG  BRANCH             R 

2.17 

.25   .78 

.01 

.25 

T 

T 

.14 

•  52 

•  02 

.20 

T 

LONG  VALLEY 

3.91 

.06  1.35 

.20 

.83 

.06 

.18 

T 

.08 

.02 

.32 

•05 

.02 

.  18 

.56 

MAHWAH 

6.13 

.01  1.47 

.54 

.15 

.79 

.43 

.02 

•  01 

•  13 

.07 

.29 

T 

1.22 
.23 

MANVILLE 

1.82 

.66 

.50 

.05 

.12 

.21 

.05 

HAYS  LANDING 

1.90 

.32 

1.14 

•  14 

.23 

T 

.03 

.04 

N1DLAND  PARK 

5.86 

.11  2.12 

1.73 

.05 

.23 

.01 

.02 

.09 

.12 

.25 

1-10 

.05 

MILLVILLE 

.84 

T 

.14   .03 

.24 

T 

•  02 

.07 

.18 

.08 

.04 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

.95 

.25   .03 

•  35 

.01 

.02 

.07 

.08 

•  03 

T 

.04 

.07 

MILTON 

4.27 

.95 

■  96 

.29 

.16 

.06 

.zz 

.03 

.10 

.23 

1.27 

MOOR ES TOWN 

2.75 

.16 

1.95 

.05 

T 

T 

.46 

T 

.02 

.09 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.40 

.02  1.50 

.22 

T           .35 

.42 

T 

.12 

T 

T 

•  01 

.09 

.63 
.06 
.05 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.72 

T 

.21  2.22 

.  1  0 

.01   .23 

.02 

.05 

T 

T 

.03 

T 

.28 

.22 

T     .02 

•  27 

NEW  BRUNSWICK  £XP  STA 

2.39 

1.03 

.04 

.51 

.10 

.03 

.57 

T 

■  06 

NEW  MILFORD 

3.50 

.06  1.52 

.46 

.04 

.18 

.04 

.04 

.14 

.38 

.62 

.02 

NEW  MONMOUTH 

3.15 

T 

.02  1.91 

.21 

T           .27 

.02 

T 

.50 

.02 

.17 

.03 

NEWTON 

3.23 

1.06 

.22 

.24 

.12 

.35 

.04 

T 

.05 

.02 

.02 

T 

.10 

.03 

.96 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.42 

1.55 

•44 

.29 

.16 

.36 

.04 

.04 

•  10 

.03 

OLDWICK 

2.63 

.01  1.26 

.15 

T           T 

.47 

•  11 

.34 

.05 

ORANGE 

4.76 

3.38 

.36 

.26 

T 

T 

T 

.08 

.32 

.01 

.07 

.35 

PATERSON 

5.98 

2.55 

.96 

.01         .07 

.48 

•  24 

•  12 

.05 

.06 

.05 

•  60 

PEMBERTON  3  E 

2.07 

.05   .21 

.02 

.85 

T 

T 

•  Ob 

.22 

.42 

.01 

.84 

PHILLIPSBURG 

2.72 

.75 

■  10 

.31 

.09 

.10 

•  02 

.02 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.69 

.20   .60 

.0? 

.33 

.10 

41 

•  13 

PLAINFIELD 

2.94 

.08  1.74 

.43 

.02 

.02 

.05 

.25 

.04 

1.07 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.42 

.10   .25 

.35 

T 

.05 

T 

.32 

.02 

.10 

.18 

RAHWAY 

3.34 

.10  1.75 

.16 

.89 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.40 

.25 

.02 

RtNGWOOD 

5.54 

.02  2.62 

.07 

.'53 

.20 

.42 

.05 

.10 

.15 

•  11 

.08 

SHILOH 

.95 

.06   .18 

T     .30 

.02 

.05 

.08 

.19 

1,31 

SOMERVILLE 

1.93 

.03   .47 

.05 

.54 

.10 

•  09 

.04 

.01 

.27 

T 

.03 

.04 

SPLIT  ROCK  POND 

5.39 

2.27 

•  23 

1.24 

.15 

•  14 

.06 

.30 

•  11 

.16 

SUSSEX 

3.30 

1.13 

.47 

.04        .21 

.10 

.09 

.17 

.12 

.96 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

6.03 
1.61 

3.55  1.45 
.16   .15 

.57 
.71 

.03 

.01 

.02 

.09 

.05 

.02 

T 

.35 

.43 

.14 

.08 
.10 

1.03 

TUCKERTON 

2.21 

.05  1.40 

.10 

.55 

T 

.03 

T 

.02 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

5.68 

.03  2.38 

.70 

.44 

.61 

.24 

T 

.11 

T 

T 

WERTSVILLE 

1.91 

T     ,44 

.12 

T     .46 

.09 

T 

•  09 

.02 

.12 

1.25 

WEST  WHARTON 

3.24 

1.12 

.25 

.34 

.21 

.20 

.  0  1 

.49 

T 

.04   T 

T 

.20 

WOOOCLIFF  LAKE 

5.05 

.10  1.72 

1.20 

.05 

.37 

.07 

.09 

T 

.20 

.02 

.81 

WOOOSTOWN 

1.14 

.09   .18 

.ji 

T     .15 

.05 

T 

.07 
.02 

.10 

T 

.45 

.45 

.02 

.90 
.10 

.02 
.05 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1962 


Day  Ol  Month 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELV10ERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 


LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 


PEM8ERT0N  3  E 


PHILLIPSBUPG 


PLAINFIELD 


SOMERVILLE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   75   73 


71   72   71 
55   53   54 


77   77   75 
46   48   50 


75   76   74 


39   40   43 


69 

39   41 


77   75 
47   46 


70   71   74 
39   40   43 


MAX   75 
MIN   61 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66   69   73 
36   37   38 


76   76   74 
42   44   46 


75   76   74 
43   46   53 


68   70   73 


37   40   45 


74   74   72 
46   46   52 


47   46   46 


64   67   72 
41   45   51 


74   70 
45   52 


75   77   74 
40   42   45 


71  71  65 

53  51  52 

75  77  73 

42  43  49 

73  75  75 

39  39  39 


MAX   70 
MIN   40 


MAX   72 
MIN   33 


75   76 
48   48 


75   77   75 
47   47   47 


MAX  I  67 
MIN   40 


MAX   72 
MINI  46 


72   70 
46   54 


68  72  73 

34  34  37 

72  72  75 
47  46  47 

73  76  75 

40  43  50 


MAX   74 
MIN   40 


MAX   76 
MIN   42 


MAX   75 

MIN   45 


MAX   72 

MIN   39 


70   70 
61   60 


67   70 
63   62 


71   69 
50   61 


72   73 
51   54 


72   68 
42   55 


75   68 
56   56 


72   70 
45   55 


73   66 
41   50 


70   68 
57   60 


69   67 
59   60 


73   67 
49   57 


70   69 
53   58 


68   69 
57   59 


76   70 
48   61 


70   67 
57   61 


68   70 
57   60 


71   67 
56   60 


73   63 
52   51 


76   70 
46   60 


67   67 
58   61 


69   65 
51   59 


75   74 
50   62 


70   69 
61   57 


70   67 
60   61 


70   67 
58   59 


68   67 
56   60 


75   68 
40   58 


75   70 
49   55 


71   68 
57   60 


75   73 
57   60 


69   66 
5  7   60 


70   68 
56   60 


70   71   70 
55   49   55 


69   68 
52   59 


66   72 

48   54 


72   70 
43   50 


62   65   70 


67   67 
45   51 


11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


71  82  86 

56  52  60 

71  79  84 

55  54  60 


55   50   55 


65 
52 

68 


69 

54 

70 


67   72 
44   49 


71   68 
55   61 


62   71 
48   49 


70   69 
45   53 


54   42   46 


60   66   73 


54 

45 

46 

50 

50 

55 

67 

75 

66 

71 

79 

85 

56 

44 

52 

49 

47 

50 

68 

69 

67 

70 

78 

84 

54 

48 

56 

51 

52 

57 

71 

69 

68 

69 

70 

81 

54 

48 

51 

54 

51 

52 

56   55   68 
50   47   48 


67   68   65 
53   48   55 


65   71   63 
55   48   55 


70   69 
46   55 


65   68   74 
55   48   56 


62   61   71 
50   48   50 

65 

57 


67   75 
50   53 


70   68   69 
53   43   53 


69   67 

44   54 


68  72  62 

55  45  58 

71  70  70 

54  47  54 

66  70  65 

55  46  55 


77   83 
49   55 


60   68   76 
51   51   56 


82   86 
54   53 


60   69   78 
51   47   52 


69   78   80 
57   62   65 


67 

75 

61 

47 

52 

47 

80 

86 

83 

49 

53 

47 

78 

86 

79 

64 

59 

51 

69 

78 

83 

67 

69 

68 

70 

78 

85 

54 

46 

55 

51 

50 

56 

68 

70 

68 

71 

80 

86 

55 

43 

51 

53 

47 

54 

65 

69 

61 

69 

75 

83 

53 

52 

55 

52 

56 

62 

68 

66 

67 

73 

80 

8b 

55 

44 

53 

52 

48 

50 

65 

72 

65 

69 

76 

83 

54 

45 

52 

50 

45 

51 

62 

67 

74 

60 

72 

79 

55 

49 

54 

50 

50 

56 

78   84 
54   61 


76   83 
45   52 


71   72   82 
55   51   52 


81 

86 

50 

57 

79 

84 

5  0 

57 

70 

78 

48 

55 

68 
56 

71 
52 

63 
53 

70 
53 

79 
58 

86 
63 

67 
56 

70 
48 

67 
57 

70 
52 

78 
53 

84 
58 

67 
55 

71 
48 

68 

55 

69 

53 

78 
54 

84 
60 

56   69   75 

50   50   52 


65   79 
52   52 


78   84 
48   52 


79   83 
49   53 


72   79   86 
52   51   57 


72   80   85 
55   51   58 


78   84 
50   55 


70   72   71 
49   43   50 


69   65   66 
54   49   56 


48   40   47 


52  34  44 

78  69  68 

48  36  44 

80  63  67 

51  37  41 

80  71  74 

53  47  54 

84  65  69 

51  33  42 


59   49   55 


48   33   49 


76   68   67 
49   40   49 


86   68   73 
50   40   46 


80   60   61 
42   37   40 


80   69   68 
47   37   46 


50   34   44 


64   65   60 
52   46   51 


80   72   71 


70   68   67 


66   70 
46   46 


65   63   63 
50   41   48 


77   70   64 
48   33   41 


85   68   74 
50   43   46 


71   72   73 
46   40   48 


70   65 
52   44 


69   74   73 
41   42   47 


64   66   55 
43   48   36 


67 

70 

62 

63 

66 

74 

64 

62 

53 

63 

55 

49 

48 

48 

50 

46 

46 

37 

78 

75 

68 

71 

73 

76 

66 

66 

5b 

55 

54 

39 

39 

40 

52 

43 

46 

41 

73 

73 

70 

68 

73 

73 

70 

66 

56 

52 

60 

37 

32 

31 

40 

35 

46 

34 

74 

74 

67 

70 

73 

69 

65 

61 

58 

53 

54 

35 

34 

36 

50 

34 

39 

36 

63 

72 

70 

65 

70 

72 

70 

64 

6) 

46 

54 

37 

33 

34 

36 

35 

39 

40 

77 

78 

67 

70 

72 

75 

70 

64 

59 

55 

60 

46 

43 

44 

51 

45 

45 

3  3 

65 

76 

71 

65 

68 

71 

72 

65 

64 

45 

55 

3  2 

35 

40 

38 

33 

35 

35 

70 

71 

69 

66 

66 

70 

71 

67 

68 

63 

65 

49 

48 

47 

49 

49 

48 

46 

61 

73 

68 

62 

68 

71 

70 

62 

61 

45 

55 

38 

31 

33 

40 

36 

38 

37 

77 

73 

72 

70 

72 

73 

73 

71 

56 

53 

61 

37 

34 

38 

41 

41 

36 

37 

78 

76 

70 

69 

72 

74 

69 

63 

59 

55 

60 

40 

40 

43 

50 

40 

42 

38 

63 

75 

70 

65 

65 

70 

71 

65 

64 

50 

55 

37 

36 

37 

40 

35 

35 

36 

79 

75 

66 

73 

76 

73 

65 

63 

58 

49 

54 

32 

30 

32 

46 

31 

34 

39 

78 

72 

65 

68 

70 

73 

64 

63 

55 

54 

60 

40 

37 

39 

48 

38 

43 

38 

39   47  I  52 


83   65   69   62 


66   67   62   77 
52   47   53   60 


80   69   68 
50   40   49 


53   39   47 


83   64   67 
48   33   35 


85   68   69 
52   44   48 


46   35   48 


82   81   72 
48   37   45 


70   70   64 


80   72   74 
52   38   47 


51   35   44 


78   70 
59   41 


71   65 
52   37 


70   63 
60   36 


72   65 
53   33 


70   63 
52   46 


73   67 
60   35 


78   74 
55   38 


71   66 
55   41 


72   66 
58   31 


74   70 
59   43 


71   65 
48   42 


73   65 
52   37 


74   71 
54   36 


72   65 
54   48 


75   69 
43   40 


73   71 
62   37 


75   67 
53   32 


77   73 
57   42 


74   71 
60   35 


77   72 
58   36 


65   70   71 
39   40   42 


60   66   70 
37   44   46 


72   72   73 


64   68   72 
44   44 


72   73   74 
34   36   37 


72   75   7'5 

31   34   34 


68   70   73 
36   38 


65   67   72 
40   41   49 


70   73   67 
29   31   45 


67   72   72 
41   40   42 


70   72   72 


70   72   73 
36   39   49 


66   70   74 
33   35   40 


65   69   74 
47   47 


67   69   72 
38   40   49 


65   67   72 
38   39   46 


68   70   74 


69   72   73 
33   36   42 


71   74   75 
34   35   52 


69   72   73 
36   37   48 


68   71   72 
34   35   50 


74   65   64 
43   44   39 


62   55 
41   37 


62   53 
38   37 


62   60   54 
42   48   39 


70  66  56 

35  38  39 

65  61  54 

32  36  31 

74  68  62 

39  41  39 

64  64  52 

41  45  39 

64  62  57 
32  34  34 

73  65  65 

42  43  42 

63  66  54 

41  43  35 

65  61  53 


66   62 
36   39 


62   55 

46   3  9 


63   63   60 
39   46   39 


69   64   59 


64   59 
32   35 


48  43  51 

30  33  31 

45  43  51 
36  33  33 

48  43  53 

30  30  31 

51  48  52 

22  32  30 

48  45  51 
24  32  29 

52  46  40 

23  23  34 

51  42  52 

33  30  33 

54  46  42 

22  27  29 

54  46  51 

35  39  38 

51  44  36 

24  24  31 

52  43  51 

22  22  29 

49  43  54 
28  33  31 

53  44  38 

24  24  27 

48  45  51 

20  32  30 

47  41  50 
28  32  31 

54  47  44 

28  30  30 

58  41  38 

23  24  29 

48  42  51 
26  32  31 

46  41  51 
.24  32  29 

44  40  50 

35  33  35 

48  43  52 

25  32  32 

47  45  49 
22  32  32 

56  48  42 

26  28  33 

47  42  50 

29  32  32 

47  42  49 
20  32  30 

55  48  44 
32  33  29 

48  43  50 

27  32  32 

47  41  50 

28  31  32 

54  47  40 

22  24  32 

47  42  51 

34  34  32 

51  45  52 

28  32  31 


52   46   50 
28   31   32 


51   46   38 


70   67   63,  56   48   48 
42   44   411  31   32   34 


59   50 
38,  24 


65   61 
40   3  8 


67   62   55 
35   40   37 


62   55 
37   38 


25   31   31 


48   42   52 
26   34   29 


52   43   51 
27   30   32 


54   45   50 
22   32   29 


40  35  31  451 

59  58  60  60 

46  38  36  46 

67  60  59  61 

37  32  28  46 

66  64  57  62 

41  46  24  46 

65  61  45  46 

29  41  24  41 

48  63  48  59 

29  33  25  31 

66  62  61  62 

37  37  30  47 


62   61   58   61 

46   52   37   50 


46   5  7 
24   25 


53   61 
22   46 


68   62   50   60 
34   40   29   44 


47   59 
24   24 


66   60   45   49 
27   42   20   40 


61   60 
27   45 


52   60 
27   39 


48   59   43   46 
32   33   27   31 


65   59   53   60 

36   37   22   45 


64   58   57   57 
40   37   33   46 


60 

51 

59 

39 

24 

44 

60 

38 

45 

35 

22 

37 

67 

50 

61 

43 

26 

3  8 

60 

60 

61 

32 

3  0 

*7 

5B 

46 

46 

38 

20 

43 

66 

53 

61 

41 

30 

42 

61 

61 

59 

28 

29 

45 

52 

60 

52 

28 

25 

45 

64 

48 

58 

41 

23 

31 

59 

59 

60 

3  8 

35 

48 

36   44   27   45 


46   45 
22   29 


48   67   52   59 
36   44   32   37 


52   61 
23   45 


67  53  60  52 

32  44  26  42 

65  61  55  55 

39  41  30  45 

65  56  48  58 

28  36  22  43 


note*   following   Station    Index. 
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Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1962 


Station 

Day 

Oi  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30  [ 

31 

> 

< 

SUSSEX 

MAX 

70 

63 

74 

75 

67 

63 

63 

69 

70 

55 

69 

71 

83 

67 

61 

63 

75 

65 

64 

71 

75 

67 

63 

59 

52 

49 

38 

50 

64 

47 

47 

63.5 

MIN 

38 

39 

39 

41 

56 

53 

53 

49 

49 

49 

50 

49 

48 

39 

45 

51 

56 

36 

33 

33 

34 

35 

35 

37 

23 

23 

32 

34 

35 

25 

27 

40.2 

TOMS    RIVER 

MAX 

74 

72 

70 

69 

72 

74 

68 

67 

68 

67 

80 

87 

86 

63 

67 

77 

76 

64 

65 

69 

73 

71 

67 

64 

52 

46 

50 

65 

63 

58 

56 

67.7 

MIN 

42 

44 

49 

65 

60 

58 

55 

46 

53 

54 

48 

55 

47 

36 

44 

52 

48 

36 

32 

34 

40 

40 

36 

38, 

24 

22 

30 

37 

47 

22 

45 

43.2 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 

74 

76 

71 

69 

68 

68 

68 

66 

65 

70 

80 

85 

66 

70 

70 

,      76 

72 

65 

68 

71 

72 

63 

62 

52 

46 

41 

51 

66 

61 

61 

56 

66.1 

MIN 

48 

51 

53 

60 

60 

59 

55 

50 

56 

52 

56 

59 

51 

46 

51 

!     57 

53 

45 

44 

45 

50 

43 

46 

37 

32 

32 

33' 

41 

35 

33 

46 

47.7 

TUCKERTON 

MAX 

72 

70 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

70 

70 

82 

87 

83 

67 

67 

1     71 

70 

70 

65 

68 

74 

70 

65 

54 

50 

44 

51 

62 

60 

55 

60 

67.1 

MIN 

40 

46 

44 

58 

61 

60 

55 

47 

53 

54 

50 

57 

48 

36 

44 

60 

63 

40 

35 

36 

40 

40 

39 

37 

26 

33 

31 

39 

43 

25 

46 

44.7 

wOODSTOWN 

MAX 

75 

76 

74 

72 

71 

72 

71 

68 

70 

72 

81 

85 

81 

71 

74 

77 

74 

67 

69 

72 

73 

69 

65 

62  ] 

48 

43 

51 

67 

62 

55 

60 

68.6 

MIN 

44 

46 

48 

59 

62 

58 

55 

45 

53 

55 

49 

54 

50 

39 

47 

57 

62 

38 

36 

40 

48 

36 

46 

39 

25 

29 

29 

37 

40 

25 

46 

45.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■S  "  ? 
0  0  > 
H      < 

CANOE   BROOK 
PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 

14 

.09 
9 
74 
52 

.10 
22 

.04 
6 
78 
54 

.10 
9 

.11 
10 
79 
62 

.09 
14 

.00 
14 
78 
62 

19 

* 
29 
70 
64 

28 

.04 

5 

75 

65 

.13 
74 

.11 

59 
74 
57 

.16 
35 

.07 
10 
70 
52 

.09 
15 

.14 

8 

70 

58 

.01 
18 

.08 
33 

73 
58 

.09 

16 

.05 
18 
76 
56 

.07 
10 

.10 
31 
83 
61 

;15 
64 

.12 

35 

81 
58 

.11 
28 

.07 

5 

70 

48 

.09 
9 

.08 
13 
72 
53 

.05 
15 

.08 
19 

79 
66 

.05 
45 

.12 

20 
77 
62 

.14 
36 

.09 
6 
72 

47 

.08 
11 

.07 
12 
70 
44 

.06 
11 

.10 
8 

70 
45 

.08 
21 

.12 
18 

71 
54 

.05 
27 

.04 
13 
68 
47 

.08 
20 

.00 
22 

67 
49 

.06 
35 

.05 

59 
60 
41 

.01 
46 

.06 

10 
54 
34 

.05 
19 

.02 
54 
45 
34 

35 

.08 
99 
50 
33 

.03 
42 

.05 
37 
63 
36 

.21 

100 

.11 
48 
63 
51 

.08 
32 

.03 
15 

22 

.02 

37 
60 
35 

B   2.68 
892 

2.14 

762 

69.7 

51.3 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 

speed 
p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

*°          ffl 

■=  ■£  c 
1  "s-S 

£     0    § 

P.    a  » 

a 

Station 

a 

> 

■sag1 

*.  o-~ 

a  —  1; 
S«  > 
£  a  £ 

O.rc  a 

© 

> 

< 

£  a 

0 

1   1 

S     J 

9 

a 

O  -; 

£  £ 
QJ5 

< 

o  t- 
o  v> 

«  IJJ 

< 
o  \- 

O  VI 

r- 

a. 
o  t- 

O  V) 

0. 
o  H 

o 

oi 
o 

q 

Ol 

1 
O 

01 
01 

1 

o 
to 

01 
01 

T 

o 
o 

o 

H 

o 

I  81 
111 

ATLANTIC   CITY    WB   AIRPORT 

N 

11 

8.3 

23++ 

w 

26 

eo 

85 

52 

73 

3 

4 

3 

2 

0 

0 

12 

55 

5.7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1962 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1962 


ISOLINES  ARE  DRAWN  THROUGH  POINTS  OF  APPROXIMATELY  EQUAL  VALUE.     CAUTION  SHOULD  BE  USED  IN  INTERPOLATING  ON  THESE  MAPS, 
PARTICULARLY  IN  MOUNTAINOUS  AREAS. 
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REFERENCE  NOTES 

Addi  t  ional  in format  ion  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated ,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  norma  Is  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table ;  and  snowfall  in  the 
"Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  t ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C   Recording  Ra  in  Gage  Stat  ion .   Hourly  precipitat  ion  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 

J   "Supplement a  1  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication . 

-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  wi  th  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  genera lly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace ,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      68°  on  the  30th  at  Long  Valley 

Lowest  Temperature:      13°  on  the  27th  at  Layton 

Greatest  Total  Precipitation:      6.  11  inches  at  New  Monmouth 

Least  Total  Precipitation:      3.  03   inches  at  Midland  Park 

Greatest  One-day  Precipitation:    2.  34  inches  on  the  10th  at 

Ringwood 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    5.  3  inches  at  Oak  Ridge 

Reservoir 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      5  inches  on  the  19th 

at  Canistear  Reser- 
voir 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

Three  coastal  storms,   on  the  3d,    10th,   and  27th,    pro-  Winds  up  to  58  miles  per  hour  were  reported  at  the  At- 

duced  high  tides  and  caused  some  wind  damage  in  coas-  lantic  City  Marina  on  the  3d. 

tal  areas.     Minor  flooding  occurred  in  each  of  these 

storms,   and  beach  erosion  was  produced  on  the  27th.  Donald  V.    Dunlap 

State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Trenton,   New  Jersey 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1962 


Ten 

ipera 

ure 

Preci 
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1. 1 
*  3 
<  s 

•  1 
?  .1 

o> 
E 
< 

»  F 

M 

a  £ 

1 
a> 

X 

a 

1 

« 
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No.  of  Days 

s 

1  i 
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Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 
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a, 

M 

1 

I"? 
a  o 

«  6 
1  § 

a 

a 

o 

'1 

1 

0 

o 
9 

g| 

St 

s  < 
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NORTHERN 

BELVIOERE 

50.7 

29.2 

40.0 

-  2.8 

64 

29 

18 

7 

743 

0 

0 

23 

0 

3.78 

-   .08 

1.31 

10 

.6 

T 

20+ 

6 

4 

1 

BOONTON  2  SE 

48.3 

29.5 

38.9 

-  3.6 

62 

30 

18 

7 

774 

0 

0 

23 

0 

4.30 

.28 

1.84 

10 

2.0 

2 

19 

4 

4 

1 

CANOE  BROOK 

49.1 

27.5 

38.3 

-  4.7 

60 

30+ 

18 

29+ 

793 

0 

0 

26 

0 

4.44 

.34 

1.54 

10 

1.0 

1 

20+ 

4 

4 

2 

CHARLOTTEBURG 

47.1 

28.3 

37.7 

-  4.3 

63 

30 

21 

19 

812 

0 

0 

24 

0 

4.70 

.21 

2.28 

10 

3.0 

3 

19 

4 

3 

2 

ELIZABETH 

52.1 

33.3 

42.7 

-  3.0 

63 

30+ 

24 

7 

661 

0 

0 

17 

0 

4.97 

1.09 

1.65 

10 

T 

0 

6 

4 

2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

48.3 

29.0 

38.7 

60 

30 

20 

7 

784 

0 

0 

24 

0 

4.55 

2.10 

10 

.0 

0 

5 

3 

3 

FLEMINGTON  1  NE 

50.8 

28.5 

39.7 

-  4.6 

67 

30 

17 

7 

751 

0 

0 

23 

0 

4.86 

1.12 

1.69 

10 

1.0 

1 

18 

4 

4 

3 

HIGH  POINT  PARK 

43.4 

27.7 

35.6 

55 

30 

19 

19+ 

877 

0 

0 

23 

0 

3.66 

1.16 

10 

5.0 

4 

19 

4 

4 

1 

JERSEY  CITY 

48.2 

34.5 

41.4 

-  4.3 

59 

30 

26 

19 

702 

0 

0 

9 

0 

4.30 

.88 

1.12 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

LAMBERTVILLE 

50.7 

30.0 

40.4 

-  4.0 

63 

30 

20 

7 

732 

0 

0 

20 

0 

4.82 

1.11 

1.57 

10 

1.0 

0 

4 

4 

3 

LAYTON 

48.3 

26.6 

37.5 

62 

30+ 

13 

27 

820 

0 

0 

24 

0 

3.13 

1.15 

10 

2.4 

2 

20 

4 

3 

1 

LITTLE  FALLS 

51.1 

31.3 

41.2 

-  3.4 

64 

30 

22 

15+ 

703 

0 

0 

19 

0 

4.90 

.62 

2.02 

10 

1.6 

2 

19 

4 

4 

2 

LONG  VALLEY 

49.2 

27.5 

38.4 

68 

30 

16 

7 

793 

0 

0 

25 

0 

4.46 

.21 

1.65 

10 

1.8 

1 

20+ 

6 

4- 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

48.9 

30.4 

39.7 

62 

30 

19 

7 

755 

0 

0 

20 

0 

4.87 

2.04 

10 

2.2 

0 

5 

4 

2 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

50.4 

36.5 

43.5 

-  1.9 

62 

30 

29 

7 

640 

0 

0 

3 

0 

4.39 

1.02 

1.77 

10 

.3 

T 

19+ 

5 

4 

1 

NEWTON 

46.1 

27.4 

36.8 

-  4.4 

60 

10 

18 

29+ 

840 

0 

0 

25 

0 

3.81 

.18 

1.25 

10 

3.0 

2 

20+ 

5 

3 

2 

Paterson 

50.8 

33.9 

42.4 

-  2.7 

62 

30 

25 

7 

673 

0 

0 

13 

0 

5.56 

1.52 

1.96 

4 

.1 

T 

19 

4 

4 

3 

PH1LLIPS8URG 

53.1 

31.3 

42.2 

-  1.2 

62 

30+ 

22 

30+ 

673 

0 

0 

19 

0 

3.74 

.07 

1.24 

10 

T 

0 

7 

3 

1 

PLAINFIELD 

51.2 

32.4 

41.8 

-  3.0 

64 

30 

21 

7 

689 

0 

0 

19 

0 

4.54 

.71 

1.35 

10 

1.0 

0 

4 

4 

3 

SCMERVILLE 

49.8 

31.3 

40.6 

-  3.3 

62 

30+ 

18 

7 

726 

0 

0 

19 

0 

4.72 

1.06 

1.49 

10 

T 

T 

18 

4 

4 

3 

DIVISION 

39.9 

-  3.6 

4.43 

.55 

1.3 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

52.7 

34.7 

43.7 

-  3.0 

64 

30 

23 

7 

630 

0 

0 

11 

0 

4.88 

1.22 

1.37 

3 

T 

6 

5 

2 

AUDUtfON 

51.9 

33.9 

42.9 

62 

30+ 

24 

7 

656 

0 

0 

10 

0 

5.42 

1.50 

3 

T 

0 

5 

4 

3 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

53.2 

32.7 

43.0 

62 

29+ 

18 

7 

654 

0 

0 

15 

0 

5.06 

1.03 

1.48 

10 

.0 

0 

5 

3 

3 

BURLINGTON 

51.2 

33.6 

42.4 

-  4.2 

61 

30 

27 

26+ 

671 

0 

0 

10 

0 

5.74 

2.08 

1.20 

10 

T 

0 

6 

5 

5 

CHATSWORTH 

52.  3M 

31.  6M 

42.  OM 

62 

30+ 

18 

7 

684 

0 

0 

18 

0 

4.26 

1.55 

10 

.0 

0 

3 

3 

3 

FREEHOLD 

49.8 

32.9 

41.4 

-  4.1 

61 

30+ 

24 

7 

702 

0 

0 

19 

0 

3.70 

-   .26 

1.39 

22 

.5 

0 

4 

3 

2 

HAMMONTON  2  NNE 

51.5 

32.7 

42.1 

-  4.6 

63 

9 

25 

7 

680 

0 

0 

18 

0 

4.68 

.94 

1.55 

22 

.0 

0 

6 

5 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

49.9 

32.3 

41.1 

-  4.1 

61 

10 

23 

7 

710 

0 

0 

19 

0 

5.35 

1.96 

1.41 

10 

1.0 

T 

20+ 

6 

4 

4 

INDIAN  MILLS  2  W 

51.2 

30.3 

40.8 

-  4.4 

62 

29+ 

18 

7 

719 

0 

0 

21 

0 

5.42 

1.71 

1.52 

22 

T 

0 

4 

4 

3 

MILLVILLE 

52.4 

33. 9M 

43. 2M 

64 

30 

24 

7 

643 

0 

0 

15 

0 

4.71 

1.19 

3 

.0 

0 

6 

5 

1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

52.0 

33.2 

42.6 

62 

29+ 

19 

7 

665 

0 

0 

15 

0 

5.47 

1.39 

3 

T 

0 

6 

5 

3 

MOORESTOWN 

51.0 

31.8 

41.4 

-  3.6 

61 

29+ 

21 

7 

698 

0 

0 

18 

0 

5.13 

1.52 

1.20 

4 

T 

T 

20 

5 

4 

4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

50.5 

34.0 

42.3 

-  3.0 

62 

30 

23 

7 

678 

0 

0 

17 

0 

4.62 

.98 

1.35 

10 

T 

0 

7 

4 

2 

NEW  MONMOUTH 

50.5 

33.8 

42.2 

59 

10+ 

25 

7 

679 

0 

0 

1  5 

0 

6.11 

1.91 

10 

T 

0 

6 

4 

4 

PEMBERTON  3  E 

52.0 

31.5 

41.8 

-  4.5 

62 

29 

19 

7 

689 

0 

0 

17 

0 

5.62 

2.11 

1.63 

10 

T 

0 

5 

4 

3 

SHILOH 

52.4 

34.7 

43.6 

-  2.7 

62 

29+ 

25 

7 

638 

0 

0 

11 

0 

5.20 

1.47 

1.97 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

TOMS  RIVER 

52.9 

31.5 

42.2 

63 

10 

19 

7 

675 

0 

0 

19 

0 

5.48 

1.52 

22 

.0 

0 

5 

4 

3 

TRENTON  WB  CITY         R 

49.8 

35.9 

42.9 

-  2.9 

62 

30 

29 

19+ 

657 

0 

0 

6 

0 

4.75 

1.59 

1.33 

10 

.2 

T 

20  + 

5 

4 

3 

TUCKERTON 

52.2 

34.3 

43.3 

61 

8 

20 

7 

647 

0 

0 

14 

0 

5.06 

1.82 

3 

T 

T 

19 

5 

3 

2 

WOODSTOWN 

52.  5* 

32. 6M 

42. 6M 

63 

10 

20 

7 

668 

0 

0 

0 

5.33 

1.50 

22+ 

T 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

42.4 

-  3.3 

5.10 

1.36 

.1 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY           R 

51.5 

i7.7 

44.6 

-  3.7 

61 

10 

27 

7 

608 

0 

0 

5 

0 

4.46 

.67 

1.23 

3 

5 

5 

1 

CAPE  MAY  3  W 

52.6 

40.9 

46.8 

61 

10 

29 

7 

538 

0 

0 

1 

0 

5.31 

1.65 

3 

.0 

0 

7 

4 

2 

LONG  BRANCH              R 

49.7 

34.9 

42.3 

-  3.4 

59 

10  + 

25 

7 

674 

0 

0 

12 

0 

6.06 

2.25 

1.78 

3 

T 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

44.6 

-  2.8 

5.28 

1.69 

T 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


* 

Day 

of  Month 

Station 

o 

I 

1 

1 

H 

1    2 

3 

4    |    5    J    6 

7        8    |    9 

10    | 

11  ]  12 

13   | 

14   |    15 

16   1    17   | 

18 

19  | 

20 

21 

22   | 

23   24 

25      26       27 

28   |   29    |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

A. SB 

.01 

1.37 

T 

.13 

1.2  5 

T 

T     T 

.67 

.06 

.71 

.68 

ATLANTIC  CITY            R 

4.46 

.02 

1.23 

.06 

.98 

.60 

.04 

.83 

•  70 

AUDUBON 

5.42 

1.50 

T 

1.30 

T     T 

1.26 

T 

.40 

•  96 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

5.35 

.07 

1.52 

1.10 

.71 

.05 

1.90 

BELLEPLAIN  STA  FORE5T 

5.06 

1.34 

.02   .06 

1.48 

.46 

.23 

.08 

1.37 

BELVIDERE 

3.78 

.01 

.68 

.40 

T     .02 

1.31 

.02 

.05 

.52 

.05 

.12 

T 

.60 

T 

BERNARDSVILLE  2  E 

4.89 

.03 

1*20 

1.68 

.05 

.06 

.03 

.74 

.03 

.90 

.17 

8LACKWELLS  MILLS 

5.12 

.04 

.04 

1.25 

1.41 

.09 

.09 

.05 

.87 

.05 

1.11 

.12 

BOONTON  2  SE 

4.30 

T 

.93 

1.84 

.02 

.03 

T 

.04 

.53 

T 

.04 

.81 

.06 

BOUND  BROOK  1  V 

4.68 

.01 

.03 

1.15 

1.38 

.02 

.03 

.03 

.75 

.01 

1.26 

.01 

8RANCHVILLE 

3.06 

.99 

.01 

1.15 

T 

.04 

.09 

T 

•  07 

.71 

BURLINGTON 

5.74 

.05 

1.10 

.02 

1.20 

.02 

.02 

1.10 

.10 

•  02 

1.00 

1.10 

.01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

4.27 

.03 

T 

.88 

T 

2.04 

.03 

.03 

T 

.04 

.37 

•  04 

.02 

.79 

T 

CANOE  BROOK 

4.44 

.02 

.04 

.88 

1.54 

.03 

-05 

.02 

.68 

.03 

1.10 

.05 

CANTON 

5.70 

.04 

.82 

2.03 

.06 

.60 

.11 

2.00 

.04 

CAPE  MAY  1  W 

5.31 

.04 

1.65 

.11   .08   .12 

.92 

.02 

.61 

.40 

.08 

1.27 

.01 

CEDAR  GROVE 

5.07 

.64 

.62 

1.75 

.07 

.13 

.72 

.08 

.96 

.08 

CHARLOTTEBURG 

4.70 

T 

1.12 

T 

2.28 

.09 

.05 

.03 

.46 

.02 

.65 

CHATHAM 

4.36 

T 

.10 

.90 

1.53 

.06 

T 

.69 

T 

.95 

.13 

CHATSWORTH 

4.26 

1.12 

1.55 

.08 

1.51 

ELIZABETH 

4.97 

.04   .02   .85 

.22 

.01 

1.65 

.03 

.06 

T 

•  68 

.16 

.03 

1.22 

ELIZABETHPORT 

4.61 

1.08 

.02 

1.48 

.02 

.04 

.77 

T 

•  49 

.71 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

4.55 

1.05 

2.10 

.10 

.05 

.15 

1.05 

.05 

FLEMINGTON  1  NE 

4.86 

•  03 

1.10 

.02 

1.69 

T 

.08 

.02 

.60 

T 

.09 

.091  1.14 

T 

FORTESCUE 

5.25 

.04 

•  51 

.86 

1.10 

.07 

.69 

.10|  1.65 

.23 

FREEHOLD 

3.70 

.05 

1.14 

.02 

T 

•  95 

.10 

.05 

1.39 

GREENWOOD  LAKE 

4.69 

.04 

1.01 

1.87 

.30 

.05 

•05 

.45 

.05 

.85 

.02 

HAMMONTON  2  NNE 

4.68 

.05   .01   .51 

.76   .01 

.78 

.07 

.70 

.04 

.08 

1.55 

.12 

HIGH  POINT  PARK 

3.66 

.06 

.80 

T 

1.16 

.05 

.06 

•  06 

.58 

T 

•  09 

.08 

.70 

HIGHTSTOWN  1  N 

5.35 

1.15 

.18 

1.41 

.01 

.03 

T 

1.02 

.23 

.05 

1.27 

INDIAN  MILLS  2  U 

5.42 

.03 

1.46 

1.45 

T 

T 

.79 

.08 

.06 

.03 

1.52 

IRVINGTON 

4.43 

1.07 

.04 

1.33 

.10 

.77 

.01 

.43 

.68 

JERSEY  CITY 

4.30 

.03 

1.12 

T 

1.10 

.03 

T 

.67 

.24 

.48 

.63 

LAM8ERTVILLE 

4.82 

1.14 

.02 

1.57 

.03 

T 

.*<■ 

.07 

.07 

1*12 

LAYTON 

3.13 

.02 

.57 

T 

.01   T 

1*15 

.03 

.07 

T 

.49 

.03 

.06 

.70 

LITTLE  FALLS 

4.90 

.04 

.06 

.96 

.01 

2.02 

.02 

.07 

.05 

.61 

.01 

T 

1.01 

.04 

LONG  BRANCH              R 

6.06 

•  03 

1.78 

1.55 

.01 

.04 

1.30 

.04 

■  43 

.88 

LONG  VALLEY 

4.46 

.95 

.37 

.01 

1.65 

.06 

T 

.56 

.05 

.11 

.01 

.67 

.02 

MAHWAH 

4.19 

.04 

.97 

1.55 

.08 

.07 

.13 

.31 

.03 

1.00 

.01 

MANVILLE 

3.38 

.01 

.02 

.95 

1.25 

.06 

T 

.07 

.95 

.07 

MAYS  LANDING 

6.05 

.04 

1.34 

.03 

1*94 

.10 

.55 

.11 

1.81 

.13 

MIDLAND  PARK 

3.03 

.02 

1.05 

.05 

.07 

.02 

.02 

.02 

.63 

.03 

.50 

.62 

MILLVILLE 

4.71 

1.19 

.22 

.61 

.05 

.54 

.06 

.87 

.97 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5.47 

T 

1.39 

T 

.26 

1.10 

T 

T     T 

.62 

.06 

.92 

1.12 

MILTON 

4.41 

.03 

1.25   .03 

.02 

1.52 

.06 

.07 

•  10 

.52 

.12 

.66 

.03 

MOOR ES TOWN 

5.13 

.05 

.29 

1.20 

1.10 

.05 

T 

.03 

1.12 

T 

.05 

1.15 

.09 

MORRIS  PLAINS  1  W 

4.87 

.03 

T 

1.04        T 

T     T 

2.04 

.03 

.05 

.11 

.63 

.01 

,05 

.82 

.06 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

4.39 

.02 

.77 

T 

1.77 

.02 

T     .01 

.59 

.01 

.48 

.72 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.62 

.11 

.87 

.18 

T     T 

1.35 

.02 

.05 

T 

.68 

.15 

.03 

1.16 

.02 

NEW  MILFORD 

4.22 

.02 

.84 

1.56 

.02 

.61 

.40 

.77 

NEW  MONMOUTH 

6.11 

1.08 

.35 

1.91 

.08 

.05 

T 

1.05 

.18 

.05 

1.36 

NEWTON 

3.81 

.04 

1.15 

T 

1.25 

.05 

.06 

.06 

•  42 

.13 

.03 

•62 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.61 

.03 

.97 

2.04 

.06 

.09 

.04 

.46 

.03 

,0u 

•  83 

.02 

OLDWICK 

4.42 

.04 

.02 

1.18 

T 

1.49 

.06 

.04 

T 

.03 

.63 

T 

.03 

.90 

ORANGE 

4.99 

1.10 

1.76 

.08 

.60 

.03 

1.22 

PATERSON 

5.56 

.04 

1.96 

T 

1.55 

.03 

.04 

.82 

T 

1.09 

.03 

PEMBERTON  3  E 

5.62 

1.52 

•  04 

1.63 

.12 

•  88 

.04 

1.39 

PHILLIPSBURG 

3.74 

.02 

.80 

.30 

1.24 

.18 

T 

.16 

.25 

.08 

•  66 

.03 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.67 

.05 

1.24 

.02 

1.25 

•  12 

.07 

.17 

.70 

.05 

PL A  INFIELD 

4.54 

1.09 

T     T 

1.35 

.03 

T     T 

.79 

.02 

1.26 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.74 

T 

.37 

T 

1.38 

T 

T     T 

.60 

T 

.45 

.74 

RAHWAY 

3.88 

.95 

.01 

1.14 

.05 

T 

■  65 

T 

.38 

.70 

RINGWOOD 

4.87 

.03 

.03 

1.10 

2.34 

T 

.02 

•  04 

.44 

.02 

T 

.85 

■ 

SHILOH 

5.20 

.03 

1.34 

T 

.01 

1.11 

.01 

.01 

.54 

.18 

T 

1.97 

T 

SOMERVILLE 

4.72 

1.19 

.05 

1.49 

.03 

.61 

.09 

.02 

1.21 

.03 

SPLIT  ROCK  POND 

4.29 

1.01 

1.92 

.04 

.06 

.40 

.04   .62 

TOMS  RIVER 

5.48 

.04 

1.38 

.25 

1.32 

.06 

.82 

T 

.09 

1  1.52 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.75 

1.13 

T 

.01 

1.33 

.03 

.03 

1.02 

.01 

.42   .77 

TUCKERTON 

5.06 

1.62 

T 

.95 

.07 

T 

.45 

.19 

.06 

T    1.52 

WANAOUE  RAYMOND  OAM 

4.46 

T 

T 

1.04 

2.20 

T 

.03 

.02 

.30 

T 

.02   .77 

.08 

WERTSVILLE 

5.23 

.06 

.23 

1.02 

T 

1.83 

.02   T 

T 

.01   .02 

.10 

.73 

.01 

.03 

1.04 

.13   , 

WEST  WHARTON 

4.85 

.01 

1.15 

T 

2.25 

.06 

.08 

.02 

.05 

.45 

.06 

.68 

.04 

WOODCLIFF  LAKE 

4.22 

.02 

.93 

1.54 

.04 

.02 

.53 

.70 

WOODSTOWN 

5.33 

T 

1.50 

T 

T 

1.00 

.02 

T 

T 

.87 

.20 

.10 

.14 

1.50 

See  i«l*t«n<re  n 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1962 


Station 


Day  Of  Month 


14       15      16       17 


18       19      20 


27      28      29      30      31 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIDERE 

BOONTON  2  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  HAY  3  * 

CMARLOTTEBURG 

CHATSWORTh 

ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    SERV    BLOG 

FLEHINGTON    1     NE 

FREEHOLD 

HAHMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAHBERTVILLE 

LAYTON 

LITTLE    FALLS 

LONG   BRANCH 

LONG    VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS    PLAINS    1     W 

NEWARK    WB    AIRPORT 

HEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON    3    E 

FHILLIPSBURG 

RLAINF1ELD 

SH1LOH 

SOMERVILLE 


58  54  51 

36  30  3B 

56  52  54 

40  37  37 

58  55  47 

35  30  38 

58  53  50 

39  25  42 

55  55  50 

38  24  33 

51  53  53 

44  26  30 

57  53  47 
38  33  33 

51  53  52 

42  23  32 

55  56  53 

47  39  46 

48  50  54 

41  27  27 

56  57  49 
29  24  39 


46   46 
33   28 


45   44   45 
33   32   31 


48   48   47 
31   28   33 


46   45 
30   24 


43   44 
30   27 


51   52   51 
39   27   34 


56   56   49 
39   22   34 


52   46 
29   41 


56   54 
30   35 


44   46   52 
34   22   33 


52   47 
26   38 


55   53   47 
40   23   37 


MAX  I  55 

MIN   40 


53   45 
27   36 


54   48 
25   28 


40  32  38 

52  53  44 

36  21  31 

51  57  54 

41  31  35 


MAX 
MINt  33 


MAX   57 
HIN   31 


MAX   50 
MIN   40 


I  MAX 
;  MIN 


MAX |  54 
MIN   42 


53   47 
28   37 


54   46 
28   36 


53   54 
25   36 


53   45 
37   40 


MA  7 
MIN 


MIN 


55  51  48 

43  30  40 

46  50  50 

40  23  32 

54  57  54 

45  33  37 

58  53  47 

39  24  40 


MAX   55 

MIN   38 


MAX   56 
MIN   43 


MA/ 
MIN 


56   53   49 


54   46 
25   37 


28  27  34 

41  44  49 

29  25  28 

50  47  46 

41  34  38 

42  41  48 
31  26  28 

46  46  49 
31  23  26 

45  53  47 

31  30  31 

40  42  44 

30  23  26 

47  49  45 
29  24  24 


45   46 
30   28 


46   45 
31   30 


28 

46 
32 

40  37   41 

29  19   21 

45   47   45 
31   27   30 

45   45   45 

28  25   26 

45   47   43 
34   33   34 

47   48   47 

30  27   25 

41  48   44 

29  24   27 


44   46 
34   29 


43   46   43 
32   30   29 


43   47 
29   23 


47   47   45 
32   30   33 


46   45   46 
30   30   25 


46   46   46 
30   27   25 


40   44 
29   26 


48   47   47 
32   29   34 


40   41   45 
31   25   27 


48   46   52 
34   32   34 


46   50   48 
32   29   31 


46   50 
30   27 


4  7   44 
32   30 


45   49 
29   26 


63   59 
39   41 


58   58 
43   45 


62   59 
36   39 


59   56 
35   33 


54   51 
33   30 


52   55 
22   33 


60   57 
37   31 


54   58 
31   28 


58   58 
47   39 


52   54 
24   31 


62   56 
32   37 


61   53 
36   37 


53   56 
26   32 


59   52 
29   30 


61   53 

35   40 


56   63 
28   38 


47   47 
30   36 


58   52 
37   36 


62   56 
30   35 


57   53 
39   42 


59   52 
33   33 


50   46 
32   30 


55   57 
30   33 


59   55 
40   41 


54   50 
30   28 


54   61 
31   38 


59   59 
38   40 


61   58 
34   37 


54   55 
30   33 


60   54 
43   43 


59   54 
39   40 


58   59 
35   35 


50   52 
25   28 


55   56 
30   39 


55   54 
36   31 


60   59 
35   37 


60   57 
36   40 


58   53 
33   34 


61   54   54 
46   39   33 


61   56   52 

49   40   36 


61   53 
44   41 


62   56   53 


60   50 
44   41 


60   58 
35   46 


60   58   51 
32   43   23 


61   55 

50   50 


59   56   52 
32   44   26 


62   54 

48   41 


59   58   50 
41   44   26 


60   50 
43   43 


61   51   53 
48   43   29 


51   52 
39   39 


60   54 
46   40 


54   52 
46   41 


61   52   54 
47   44   27 


56   49 
42   42 


61  60  52 
42  45  29 

59  53  49 

45  40  33 

59  49  53 

44  41  22 

63  55  55 

40  44  34 

62  55  55 

45  37  30 


59   58 
33   44 


60   54 
47   42 


59  53  50 

43  44  30 

60  57  56 
32  42  25 

60  60  52 

43  48  34 


48   42   27 


57   60 
40   46 


58   52   54 

50   44   27 


62   55 
46   42 


48   53 
32   30 


49   48   53 
36   34   31 


46   49   53 
32   33   33 


50   52 
25   23 


47   46   52 
28   28   30 


58   57 
35   45 


58   54   50 
36   46   3  5 


25  29  2 

47  47  53 

35  34  33 

52  41  45 

23  24  31 

50  49  50 


60   51 
32   43 


60   58 
27   40 


58   52 
23   39 


48   57 
25   29 


59   50 
33   40 


53   57 
45   45 


50   37   42 
24   27   23 


26l 


43   48   53' 
29   30   30 


59   53 
30   43 


44 

26 

44 
30 

49 
26 

57 
28 

47 
26 

52 

28 

58 
31 

52 
39 

45 
28 

50 

30 

59 
29 

48 
42 

49 
31 

47 
29 

'  51 
33 

58 
36 

42 
27 

38 

21 

45 
26 

48 

26 

46 
27 

50 
29 

57 
30 

92 

42 

47 

25 

50 
30 

57 
26 

54 
43 

42  44  48 

31  29  29 

42  47  53 

28  26  26 


45   491 
25   27| 


47   47 1 
27   22| 


55   47   38 
3  3   38   31 


59   49 
27   43 


59   47 
22   37 


52   60 
29   39 


47   45   Mi  57   48   47 
31   32   311  30   43   34 


42   45   50! 
23   28   29 


60   51 
30   39 


45   45 
30   36 


44   41 
29   33 


46   44 
29   29 


43   39 
25   27 


30   31   36 


39   40 
25   24 


37   38 
21   23 


43   40 
26   25 


37   40 
21   25 


42   36 
25   25 


39   38 
25   29 


47   44 
28   28 


34   36 
19   21 


41   40   51 
26   25   34 


38 

37 

26 

31 

43 

37 

25 

27 

43 

35 

21 

24 

40 

41 

24 

28 

41   38   55 
30   31   37 


40   34   47 
24   24   27 


59   50 
47   43 


48 

34 

49 

52 

34 

58 

38 

60 

44 

43 
29 

44 

31 

47 
36 

49 
30 

30 

58 
36 

60 
44 

45 
35 

44 
29 

43 
32 

51 
40 

48 
30 

» 
32 

59 
35 

50 
41 

42 
33 

43 
26 

40 
31 

50 
35 

42 
30 

45 
31 

50 
34 

59 

41 

46 
36 

39 

24 

43 
26 

36 
30 

46 

33 

51 

33 

56 
33 

51 

40 

4  0 
34 

41 

30 

38 

34 

52 

36 

45 
31 

51 

31 

58 
32 

54 
43 

46 
34 

42 
27 

39 
30 

50 
32 

45 
30 

50 
32 

58 
28 

55 
44 

47 
35 

41 
30 

39 
28 

54 
32 

38 
30 

43 
30 

48 
25 

55 
35 

43 
31 

35 
23 

38 
23 

37 
27 

45 
30 

54 
33 

50 
32 

60 
34 

48 
34 

35 
27 

40 
28 

44 
33 

49 

26 

51 

26 

59 
29 

52 
43 

49 
36 

44 
23 

40 
31 

53 
33 

59 
31 

59 
34 

59 

34 

59 
42 

44 
33 

43 
25 

41 
30 

41 

32 

48 

27 

53 
32 

62 

27 

47 
42 

42 
38 

44 
26 

42 
28 

50 

30 

50 
34 

52 

30 

58 
34 

55 

43 

52 
37 

50 
27 

44 
38 

50 
36 

45 
27 

51 

31 

58 
29 

51 
42 

44 
32 

42 
25 

35 
28 

49 

32 

46   53 
36   35 


47   52 
35   37 


50   54 
34   26 


49   48 
32   31 


48   46 
35   32 


48   48 
32   31 


52   50 
40   39 


45   45 
34   29 


49   52 
33   29 


47   47 
32   30 


46   49 
35   26 


47   52 
32   32 


52   45 
34   32 


43   42 
29   29 


45   51 
31   28 


47   49 
36   34 


47   49 
35   31 


48   46 
34   26 


50   49 
35   34 


47   47 
32   28 


55   45 
37   30 


44   52 
29   29 


45   51 
35   28 


48   48 
33   28 


48   52 
36   37 


49   50 
34   33 


48   51 
34   35 


47   45 
34   29 


48   50 
36   36 


49   52 
33   29 


50   48 
34   31 


49   51 
34   30 


46   49 
34   30 


44   47 
34   36 


44   47 
27   30 


48   47 
41   31 


42   47 
25   23 


49   40 
22   20 


50   47 
35   35 


40   38 
25   23 


44   47 
23   27 


43   48 
27   31 


48   40 
25   22 


43   45 
21   24 


42   46 
26   29 


39   36 
25   24 


43   45 
25   28 


44   48 
21   27 


40   45 
32   28 


42   46 
23   23 


50   42 
27   26 


42   45 
29   35 


40   45 
22   19 


5  3   43 
28   30 


43   47 
25   31 


50   46 
25   29 


48   40 
24   27 


45   45 
27   29 


45   38 
24   24 


47   42 
30   30 


44   47 
23   29 


47   45 
26   24 


42   47 
24   29 


45   47 
29   30 


42   46 
24   26 


63   64 
36   33 


53   54   54 
47   42   38 


55   61   62 
35   34   31 


57   62   61 
37   36   31 


60   64   60 
26   22   21 


54   60   61 

31   38   29 


50   55   60 
22   18   19 


52   58   63 
27   25   23 


33   35   27 


59   63   63 
»6   33   27 


50   55   60 
28   27   25 


57   62   67 
25   21   19 


59   61 
30   27 


43   47   55 

29   38   38 


53   59   58 
34   31   27 


5  5   62   60 
29   27   25 


53   57   59 
35   36   35 


56   61   63 
26   22   22 


56 

62 

62 

17 

17 

17 

53 

57 

64 

29 

26 

25 

51 

56 

56 

41 

38 

34 

57 

63 

68 

22 

19 

18 

54 

58 

64 

25 

31 

35 

56 

62 

61 

39 

38 

33 

54 

61 

60 

3  5 

32 

30 

49 

56 

62 

30 

30 

23 

56   60   62 
39   37   36 


54   60   62 
37   36   29 


52   57   56 
40   30   26 


45  52  55 

22  18  19 

53  58  62 

33  32  31 

53  62  61 

34  34  24 

59  62  62 

26  24  22 

57  62  64 

37  32  25 

50  62  59 

36  34  34 

56  62  62 

36  35  22 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1962 


Day  Of  Month 

a 
o> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

> 

< 

TOMS    RIVER 

MAX 

56 

56 

56 

46 

52 

43 

56 

62 

60 

63 

55 

52 

49 

47 

48 

55 

57 

60 

41 

40 

47 

60 

50 

52 

51 

54 

49 

S? 

58 

60 

52.9 

MIN 

42 

25 

42 

31 

25 

28 

19 

31 

33 

49 

41 

30 

26 

27 

28 

25 

44 

40 

28 

25 

28 

34 

34 

23 

24 

31 

40 

41 

26 

25 

31.5 

TRENTON    KB    CITY 

MAX 

55 

52 

45 

45 

47 

44 

52 

60 

'5  3 

61 

50 

52 

43 

46 

51       57 

48 

41 

42 

38 

50 

51 

45 

49 

42 

45 

48 

54 

60 

62 

49.8 

MIN 

40 

35 

36 

33 

33 

33 

2» 

41 

42 

46 

40 

35 

35 

35 

32      38 

41 

33 

29 

32 

36 

38 

35 

37 

32 

30 

33 

38 

41 

38 

35.9 

TUCKERTON 

MAX 

57 

53 

53 

50 

47 

45 

54 

61 

55 

59 

55 

50 

49 

47 

50 

60 

54 

50 

45 

42 

50 

60 

50 

54 

45 

46 

50 

54 

60 

60 

52.2 

MIN 

42 

27 

43 

33 

25 

30 

20 

32 

33 

48 

45 

37 

25 

27 

30 

30 

45 

39 

2' 

26 

37 

48 

34 

32 

25 

32 

42 

45 

37 

33 

34.3 

MOODS TOWN 

MAX 

56 

54 

50 

47 

46 

53 

61 

56 

63 

56 

54 

47 

50 

53 

60 

53 

48 

43 

43 

56 

50 

54 

43 

46 

51 

55 

60 

61             1     52.5 

MIN 

40 

27 

37 

31 

27 

20 

34 

39 

47 

44 

28 

29 

31 

28 

30 

45 

37 

27 

30 

34 

32 

29 

25 

29 

34 

34 

35 

29               32.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 

CANOE    BROOK 

EVAP 
WIND 

* 
22 

.06 
44 

44 

56 

.03 
16 

.08 

40 

.06 
34 

.12 

10 

.17 

10 

58 

.02 

70 

.06 
76 

.08 
11 

11 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relah 

ve     humidity    averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"o         ffl 

■?  £   a 

•  H  -i 

a   o  a 

3 

Station 

c 

a 

Is 

> 

Percent  of 
time  fiom 

prevailing 

IS 
0* 

0 

3 

> 
< 

1    • 

o 

§     a 

Q       J 

°  "S 
S  £ 

as 

< 

O  l/l 
O  UJ 

< 

O  U1 

O  UJ 

o  m 

O  UJ 

O  1/1 

O  UJ 

o 

H 

O 

5 

Oi 
1 

o 

Oi 
Oi 

1 

o 
en 

0) 

8 

e 

3 

o 

H 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

NW 

14 

9.8 

35++ 

S 

10+ 

80 

81 

55 

69 

4 

2 

1 

3 

2 

0 

12 

70 

6.4 

ATLANTIC    CITY    (ST.    MARINA) 

" 

- 

15.4 

58 

NE 

3 

" 

" 

" 

" 

0 

3 

0 

4 

1 

0 

8 

- 

- 

LONG    BRANCH 

NW 

11 

10.0 

56 

E 

3 

" 

75 

56  $ 

66 

0 

4 

1 

1 

3 

0 

9 

57 

6.0 

NEWARK    WB    AI RP0RT 

NE 

17 

10.2 

35++ 

NNW 

11 

65 

69 

51 

56 

2 

4 

1 

3 

1 

0 

11 

" 

5.8 

TRENTON    WB    CITY 

N 

- 

9.3 

36 

E 

10 

- 

" 

- 

" 

1 

4 

1 

1 

3 

0 

10 

57 

5.9 

$       12,00    NOON 

Iollo*lDg    Stmtli 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
NOVFuRFR  1962 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

.1 

T 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1 

1 

FLEHINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 
1 

.5 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

T 

.5 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.1 
1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

.7 
1 

T 

.6 

1 

MILLVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

.2 

.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

PATERSON 

SONWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

.1 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 
T 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1962 
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NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  »l 

1  INCH 
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53 

52 

48 

48 

49 
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45 

44 

45 

45 

45 
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38 

42.1 

2  INCHES 

MAX 

52 

52 

48 

48 

48 

46 

47 

50 

48 

53 

49 

49 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

43 

41 

45 

46 

44 

44 

42 

43 

42 

43 

44 

44 

46.0 

MIN 

48 

46 

46 

45 

44 

43 

41 

44 

46 

50 

47 

44 

42 

41 

40 

40 

44 

41 

40 

40 

40 

42 

41 

41 

39 

39 

38 

39 

38 

38 

42.2 

*  INCHES 

MAX 
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40 

39 

39 

43.4 

S  INCHES 

MAX 
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49 

49 

51 
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44 

43 

43 
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44 

43 
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42 

42 

42 

42 
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48 
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45 

46 

48 

49 

49 

48 

46 

45 

44 

43 

45 

44 

43 
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44 

44 

43 
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41 

41 

41 
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16  INCHES 
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54 

54 
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51 
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44 
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49 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

45 

46 

46 

46 

46 

45 

44 

44 

44 

44 
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32  INCHES 
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56 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

52 

52 
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52 
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51 

51 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

48 

48 
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47 
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56 
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54 

54 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

51 
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50 

50 

50 

49 

49 

49 

48 

49 

49 

49 
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47 

47 
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PLOT  #2 
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53 

43 
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48 
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50 
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53 
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44 
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41 

43 
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45 
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40 

41 

43 

45 

46 
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40 

36 

40 

36 

35 

34 

33 

40 

40 

47 

39 

35 

34 

33 

32 

34 

41 

34 

33 

34 

35 

36 

34 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

32 

35.5 

2  INCHES 

MAX 

55 

53 

43 

47 

47 

45 

49 

55 

48 

56 

50 

52 

42 

44 

44 

47 

44 

41 

42 

39 

46 

46 

44 

45 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

45.9 
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40 

36 

41 

36 

35 

35 
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40 

40 

47 

40 

35 

34 

33 

33 

34 

41 

34 

33 

34 

35 
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34 

35 

34 

33 

32 

34 

33 

33 

35.6 

*  INCHES 
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43 
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42 

42 
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46 

43 

43 

44 

39 
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42 

43 

44 
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43 
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42 
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36 
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35 

40 

42 

48 

42 

38 

36 

35 

34 

35 

41 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

37 

34 

33 

34 

34 

34 

37.5 

8  INCHES 

MAX 

51 

49 

47 

46 

4  5 

44 

44 

4e 

47 

52 

49 

48 

44 

42 

42 

44 

44 

43 

40 

40 

43 

45 

43 

43 

40 

39 

39 

40 

41 

41 

44.1 
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48 

44 

45 

42 

41 

41 

40 

43 

45 

50 

46 

43 

41 

39 

38 

38 

43 

39 

38 

38 

39 

42 

40 

40 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

40.9 

SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPEi   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER, 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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jps  of  Average  Temperature  and  Total  Precipitation  that  have  been  included  in  this  location  each  month  have  been  tempo 
arily  discontinued.   Users  requiring  these  analyses  may  use  the  above  map  to  plot  and  analyze  the  data  that  appear  else 


where  in  this  bulletin. 
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STATION  INDEX 
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H.     GARRIS. 

111 

•  5.   w 

ATHER    BU«£ 

RTHUR 
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Y.  SW< 


JERSEY 
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OF    CONS. 
BRICE    8.    STANTON 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
REV.    WALTER    T.    GANDEK 
WATER    SUPPLY    COMM. 
BONNIE    BURN    SANITARIU 
ROBERT    M.    MANNERS 

N.J.  POWER  ♦  LIGHT.  CO 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM    VALLEY    DAIRY 


*       1-COASTAL,       2-DELAWARE,       3-GREAT    EGG    HARBORj       4 -HACKENSACK,       5-HUDSON, 


7-MULLICA,       8-PASSAICi       9-RAHWAYj 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stat  ions  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "C lima to logical  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  stations .   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*   Amount  included  in  following  measurement ,  time  distribution  unknown . 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M   One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month , 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1962 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      74°  on  the  1st  at  Flemington  1  NE 

Lowest  Temperature:        -10°  on  the  30th  at  Sussex 

Greatest  Total  Precipitation:       5.  07  inches  at  Belleplain  Sta.    Forest 

Least  Total  Precipitation:      0.  81  inch  at  Manville 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  67  inches  on  the  7th  at  Mays  Landing 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    23.  0  inches  at  Branchville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     9  inches  on  the  30th  at  3  Stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


On  December  6  thunderstorms  occurred  in  several  com- 
munities in  the  State.     Lightning  struck  a  commercial 
radio  transmitter,    located  in  Bucks  County,   Pennsyl- 
vania,  putting  a  Trenton  radio  station  off  the  air  for  25 
minutes. 

The  most  severe  weather  of  the  month  occurred  on  the 
30th  and  31st  when  a  cold  wave  accompanied  by  sustained 
high  winds  swept  over  the   entire  State.     Temperatures 
were  generally  in  the  twenties  on  the  morning  of  the  30th, 
and  on  the  following  morning  readings  ranged  from  5°  a- 
bove  to  10°  below  zero.       Winds  from  40  to  55  m.  p.  h. 
were  general  through  the  State  on  both  days,   with  gusts 


up  to  81   m.  p.  h.    reported  at  Newark  Airport  on  the  30th. 
Power  lines  were  blown  down,  billboards  were  toppled, 
store  windows  were  smashed,   and  automobile   engines 
were  frozen.     One  man  in  Trenton  was  treated  for  frost- 
bite of  the  hands  and  feet. 


Donald  V.    Dunlap 
State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Trenton,  New  Jersey 
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.37 

.83 

.51 

.05 

.23 

.01 

.03 

•  64 

•  15 

.31 

SUSSEX 

2.90 

T 

.1' 

•  54 

•  08 

.22 

T 

.11 

.71 

.03 

.05 

.01 

.30 

TOMS  RIVER 

2.57 

.53 

.0' 

.13 

1.10 

•  55 

.21 

TRENTON  W8  CITY         R 

2.63 

.23 

1.14 

.03 

•  OS 

T 

T 

.01        .43 

.43 

.24 

T     .01 

.22 

TUCKERTON 

2.41 

T 

.38 

.3! 

T 

T 

T 

T 

.11 

1.08 

•  24 

•  13 

.06 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.78 

.20 

.<", 

•  39 

•  04 

.16 

T 

.04 

•  62 

•  05 

.12 

T 

.22 

WERTSVILLE 

2.36 

T     T 

T     .12 

.12 

.94 

.07 

.16 

.45 

.01 

•  16 

T 

.33 

WEST  WHARTON 

3.10 

.02 

.95 

.47 

.11 

.20 

.02 

.07 

.75 

•  17 

.03 

.31 

WOODCLIFF  LAKE 

2.92 

.as 

.51 

.22 

.03 

.03 

.03 

.22 

•  47 

.08 

.04 

•  54 

WOODSTOWN 

2.25J 

.04 

1.0! 

.03 

•  06 

.03   T 

.30 

•  20 

•  20 

.04 

•  04 

.05 

.IT 

5j  following  Station   Index. 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1962 


Station 

Day 

Of  Month 

• 
01 
1* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

MAX 
MIN 

61 
31 

60 
39 

60 
38 

S3 
34 

48 

43 

49 
34 

42 
33 

46 
32 

45 
29 

31 
21 

32 
16 

26 

14 

24 

10 

28 

17 

34 
8 

36 
20 

36 
17 

46 
28 

49 
25 

43 

24 

41 
18 

46 

30 

44 
26 

33 
24 

36 
25 

44 
30 

37 

22 

38 
22 

40 
22 

34 

7 

18 

4 

40.6 
23.9 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

54 
3* 

54 

40 

53 

41 

51 
40 

48 
44 

SO 
35 

41 
35 

47 
35 

45 
31 

31 
24 

32 
21 

26 

17 

24 
IS 

28 
19 

38 
15 

39 
25 

35 
23 

4B 

32 

46 
32 

42 
25 

43 
21 

48 
32 

45 
30 

34 
26 

43 
28 

46 

31 

39 
26 

38 
28 

43 

27 

35 

10 

IB 

8 

40.8 
27.4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

65 
26 

60 
36 

SI 

37 

52 
32 

48 
43 

47 
33 

39 
28 

44 
32 

39 
29 

31 

20 

30 
19 

25 

11 

23 

12 

28 

10 

28 

14 

36 
25 

37 
20 

47 
32 

44 
28 

43 
23 

24 
17 

39 
23 

44 
23 

35 
22 

34 

24 

45 
31 

34 
20 

38 
22 

36 

20 

34 
6 

17 

3 

38.6 
23.3 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

59 
29 

60 
37 

58 
33 

52 
35 

50 
42 

48 
38 

48 
33 

47 
29 

45 
27 

44 
20 

33 

17 

27 

13 

25 

10 

30 
17 

28 

1 

36 
26 

36 
14 

49 
28 

49 

21 

45 

32 

33 
17 

45 

30 

39 

20 

34 
22 

33 
22 

42 

30 

37 
22 

38 
20 

37 
16 

37 
17 

17 
2 

40.7 
23.2 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

62 
25 

68 
26 

59 
29 

52 
23 

52 
24 

54 
42 

54 
29 

36 
11 

40 
26 

34 
21 

27 
11 

26 
10 

25 

11 

22 
11 

25 

7 

24 
13 

32 
12 

35 

20 

39 
27 

42 
29 

33 

7 

32 

8 

37 
18 

38 

21 

32 
19 

36 
22 

42 
10 

30 
10 

36 

14 

34 
15 

20 

5 

38.0 
17.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

67 
2B 

67 
28 

51 

37 

52 
32 

49 
43 

47 
34 

38 
29 

44 
27 

37 
32 

32 

17 

29 

16 

28 
14 

23 

10 

27 
12 

28 
14 

33 
14 

34 
15 

34 

42 

27 

43 
26 

33 
14 

34 

14 

38 
22 

33 

18 

31 
23 

43 
31 

37 
21 

37 
22 

34 
21 

34 

12 

16 

4 

38.3 
22.3 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

64 
19 

68 
23 

59 
22 

54 
26 

55 
27 

48 
40 

54 
23 

36 
19 

43 
24 

35 
20 

27 
12 

27 
4 

25 
8 

22 

11 

25 

5 

24 
14 

33 
9 

37 
21 

41 
24 

43 
29 

34 
8 

34 

8 

37 
16 

42 
16 

36 
16 

33 
24 

43 
5 

31 

7 

38 

7 

34 
16 

18 
1 

38.7 
16.3 

CAPE  MAY  3  « 

MAX 
MIN 

58 
35 

60 
45 

56 

41 

57 
41 

55 

43 

60 
38 

41 
34 

46 
38 

47 
38 

45 
25 

33 
25 

30 
20 

27 
18 

29 
21 

29 
18 

37 
28 

37 
25 

44 

35 

45 
27 

44 
35 

36 

21 

47 
32 

40 
29 

40 
27 

37 
26 

39 
33 

41 

30 

41 
30 

38 
28 

38 
22 

38 
6 

42.4 
29.5 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

67 
22 

65 
24 

59 
25 

60 
24 

58 
26 

45 

39 

52 

27 

34 
27 

38 
23 

33 
18 

25 
14 

23 

8 

22 
6 

20 
8 

22 

6 

22 
9 

28 
8 

33 
19 

37 
26 

41 
28 

30 
3 

33 

4 

35 
14 

37 
14 

36 
29 

39 
5 

30 

5 

34 
5 

33 
11 

15 
-  6 

36.9 
15.7 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

62 
19 

58 
33 

55 
32 

54 

28 

48 
42 

53 
37 

48 
27 

45 
31 

41 
27 

37 
16 

32 
10 

31 
9 

23 
10 

27 
10 

26 
5 

36 
24 

34 
12 

45 
32 

48 
22 

44 
28 

32 

15 

45 
28 

45 
22 

36 
23 

46 
21 

46 
12 

37 
21 

38 
16 

36 
15 

28 

1 

41.2 
20.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

69 

27 

61 

27 

55 

37 

56 
35 

51 
36 

54 
39 

40 
30 

45 
32 

37 
29 

33 
21 

31 

14 

29 
11 

25 
11 

29 

15 

25 

10 

34 
23 

33 
17 

43 
27 

40 
28 

42 
25 

25 

11 

37 

19 

39 
21 

38 
21 

33 
23 

45 
31 

36 
16 

40 

20 

36 
21 

35 

10 

15 
2 

39.1 
22.2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

63 
25 

68 
27 

57 
28 

54 
25 

54 
26 

46 

40 

48 
28 

35 
28 

41 
25 

41 
19 

27 
13 

26 
5 

24 
6 

24 
6 

24 
6 

25 

11 

30 
12 

34 
20 

39 
27 

40 
29 

32 

7 

32 
8 

36 

20 

39 
19 

31 
16 

32 

23 

40 
7 

30 
9 

37 
13 

33 
15 

17 
-  1 

37.4 
17.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

74 
19 

60 
23 

55 
22 

56 
24 

49 
38 

50 
37 

37 
27 

44 
32 

34 
24 

32 

18 

27 
11 

24 
5 

20 
6 

24 
15 

28 
6 

32 

21 

32 
8 

42 

31 

44 
25 

42 
23 

24 

10 

37 
15 

43 
12 

39 

19 

29 
15 

41 
25 

36 
7 

34 
13 

32 

10 

30 
12 

12 

-  5 

37.5 
17.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

66 

28 

56 
36 

54 
29 

53 
33 

46 
41 

54 

34 

37 
29 

44 
32 

38 
30 

32 
18 

29 
16 

24 
10 

23 

10 

25 
13 

25 
9 

38 
24 

32 
15 

42 
28 

41 
28 

38 
24 

24 

12 

37 
24 

41 

24 

35 

21 

35 
22 

43 
29 

38 

18 

37 
20 

38 
20 

35 
9 

12 
-  2 

37.8 

22.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
28 

61 
31 

60 
33 

57 
27 

51 
29 

47 
42 

48 
30 

40 
31 

45 
30 

40 
19 

30 
16 

32 
14 

24 
11 

23 
13 

28 
9 

30 
15 

36 
19 

36 

24 

46 
27 

47 
31 

39 
IS 

43 
15 

35 
25 

40 
23 

31 
23 

34 
24 

41 
20 

35 
20 

36 
21 

37 
20 

24 
3 

39.9 
22.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

62 
40 

60 
36 

51 
34 

56 
37 

49 
36 

52 

34 

47 
23 

38 
23 

36 
20 

29 
14 

22 

7 

21 
2 

19 
1 

18 

3 

IS 
2 

19 
6 

29 

8 

34 

18 

32 
27 

38 
18 

32 

-  4 

76 

-  1 

33 
22 

34 

20 

25 
13 

38 

15 

48 

7 

28 
15 

36 

15 

38 
5 

8 
-  9 

34.7 
15.7 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

65 
25 

57 
32 

48 
32 

52 
31 

47 
42 

53 
34 

37 
29 

43 
33 

36 

27 

31 

19 

27 
17 

23 
9 

21 
10 

25 
14 

25 
9 

32 

24 

32 

14 

43 
30 

40 
28 

40 
25 

25 

12 

39 
20 

40 
23 

37 
22 

30 
22 

42 
30 

35 
15 

36 

18 

35 
16 

33 
12 

12 

1 

36.8 
21.8 

INDIAN  MILLS  2  w 

MAX 
MIN 

65 
20 

61 
29 

55 
30 

51 
25 

46 

41 

46 
33 

38 
29 

43 
28 

39 
26 

33 
18 

30 
14 

24 
11 

23 
11 

27 
16 

27 

3 

35 
24 

34 
12 

45 

30 

46 
23 

42 
26 

26 

14 

42 

25 

40 
20 

37 
22 

32 
20 

42 
30 

34 
17 

36 

20 

35 
13 

35 
12 

16 
0 

38.2 
20.7 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

63 
37 

55 

40 

51 
39 

53 
33 

45 
40 

52 

33 

34 
28 

42 
33 

35 

31 

31 
22 

27 
17 

25 
16 

23 
13 

25 
15 

26 

12 

31 
21 

31 

20 

41 
32 

41 
36 

41 
16 

27 
10 

36 
26 

38 
29 

33 
23 

32 

21 

43 
27 

31 

20 

37 
24 

36 
27 

33 
2 

13 
2 

36.5 
24.0 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

70 
23 

61 
25 

55 
25 

55 
28 

46 
27 

48 
37 

37 
30 

42 
30 

35 
25 

32 
17 

28 
16 

25 
8 

22 

10 

26 
15 

28 

7 

34 
24 

34 
13 

44 
32 

37 
25 

42 
25 

25 

12 

39 

17 

43 
18 

41 
22 

32 
19 

43 
28 

35 

10 

37 

13 

32 
12 

32 

10 

16 
1 

37.9 

19.5 

LAYTON 

MAX 

MIN 

63 

17 

60 

20 

58 
20 

56 
20 

43 
34 

53 

39 

45 
27 

39 

28 

39 
20 

31 

18 

24 

7 

25 

-  4 

25 

-  5 

24 

4 

25 
-  2 

33 
13 

28 
3 

35 
25 

38 
20 

41 
19 

19 
1 

37 

4 

41 
19 

40 
19 

27 
13 

41 
23 

33 
-  4 

37 
6 

30 
3 

31 
1 

10 
-  3 

36.5 
13.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

68 
26 

70 
30 

60 
30 

56 
27 

56 
32 

47 
42 

56 
29 

38 
27 

41 
28 

37 
21 

30 
15 

28 
12 

28 

10 

26 
12 

27 
12 

32 
16 

34 

14 

37 
23 

40 
29 

44 
29 

33 

8 

34 
10 

35 
21 

40 
24 

36 
20 

42 

24 

44 
12 

33 

16 

40 
16 

36 
16 

19 

1 

40.2 

20.4 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

62 
29 

54 
38 

46 
38 

52 
38 

45 
42 

53 
33 

38 
30 

45 
33 

40 
30 

29 
20 

27 
16 

25 
13 

22 
12 

25 
15 

30 

11 

34 
22 

32 

20 

43 
32 

42 

30 

41 
18 

37 

15 

46 
30 

44 
26 

33 
23 

41 
27 

43 
29 

35 
21 

38 
21 

42 
24 

35 

4 

14 
2 

38.5 
23.9 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 

18 

60 
32 

60 
21 

57 
19 

44 
32 

46 
37 

37 
27 

39 
29 

35 
20 

30 

16 

26 

4 

25 

0 

21 

7 

26 

8 

24 
3 

32 
20 

30 

12 

40 

28 

37 
23 

41 
21 

22 

8 

35 
14 

38 
10 

34 
18 

31 
16 

42 
28 

34 

6 

36 
12 

33 

7 

33 
3 

11 

-  2 

36.4 
16.0 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

63 
30 

62 

33 

63 
38 

60 
31 

50 
33 

49 
42 

49 

42 

47 
32 

42 
22 

32 

16 

33 
15 

25 
14 

26 

14 

29 
9 

34 
14 

37 
18 

37 
24 

47 
24 

48 
27 

42 
16 

42 

17 

36 
23 

41 
23 

32 
23 

35 
23 

43 

24 

35 
23 

37 
20 

37 
21 

24 

3 

41.3 
22.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
31 

62 

40 

60 
38 

49 

32 

48 
40 

48 
34 

41 
33 

46 
31 

42 
28 

30 
21 

31 
17 

25 

14 

25 

12 

28 
14 

34 
5 

37 
21 

36 
17 

46 
26 

47 
22 

41 
23 

39 
17 

41 
29 

40 
20 

32 

23 

34 
22 

41 
28 

36 
23 

36 

19 

36 
16 

33 

9 

17 

5 

39.5 
22.9 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

65 
24 

60 
34 

49 
33 

51 
30 

47 
42 

46 
33 

39 
29 

43 
30 

37 
27 

29 
20 

29 
19 

24 
14 

22 

13 

26 
13 

26 
11 

35 
21 

36 
17 

45 
30 

43 
29 

41 
20 

31 
15 

38 
30 

39 
25 

30 
23 

32 
24 

42 
26 

32 

18 

37 
19 

34 
18 

32 
3 

16 
2 

37.3 
22.3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

67 
24 

72 
30 

58 
26 

56 
23 

55 
27 

45 
41 

53 
28 

35 
28 

41 
24 

33 
19 

26 

14 

26 
8 

26 

7 

22 

9 

25 
3 

25 
9 

31 

11 

35 
20 

41 
26 

42 
30 

31 
8 

32 

8 

37 
15 

40 

8 

32 

19 

37 
22 

42 
8 

34 
10 

38 
11 

33 
14 

17 
-  3 

38.3 
17.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
35 

58 
43 

52 
39 

54 
35 

47 
43 

54 

34 

37 
31 

43 
33 

35 

32 

32 
22 

27 
17 

26 

16 

23 
13 

26 
15 

27 
14 

33 
24 

33 
22 

43 
33 

40 
32 

42 

14 

23 

10 

38 

23 

40 

26 

33 
23 

33 
24 

43 
27 

32 
23 

37 
25 

39 
26 

35 
2 

13 

2 

37.6 
24.5 

NEW  8RUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

65 
29 

59 
41 

52 
36 

53 
33 

50 
42 

54 
38 

39 
34 

44 
32 

39 
28 

32 

20 

27 

15 

25 

11 

22 

10 

25 

15 

25 
9 

33 
17 

33 
23 

43 
25 

42 
30 

42 

25 

25 
11 

38 

19 

41 
23 

39 
22 

32 

23 

42 

27 

38 
17 

37 
20 

35 
18 

35 

8 

13 

0 

38.0 
22.6 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

62 
26 

58 
32 

50 
33 

52 
35 

48 
42 

53 

42 

43 
29 

45 
32 

39 
30 

37 
19 

27 

16 

26 

11 

24 
11 

25 

15 

26 

10 

32 
23 

32 
17 

42 
30 

42 
28 

42 
26 

28 
14 

42 
22 

42 
25 

41 
22 

38 
25 

42 
32 

40 
18 

36 
19 

36 
18 

38 

15 

16 

1 

36.8 
23.2 

NEWTON 

MAX 

MIN 

60 
19 

64 
20 

54 
21 

56 
21 

50 
22 

45 
40 

53 
27 

33 
27 

38 
24 

34 

19 

27 
11 

24 
0 

23 
2 

20 
8 

22 

0 

25 
8 

29 
4 

35 

19 

38 

25 

42 

27 

28 
3 

26 
3 

36 

15 

38 
18 

32 
12 

33 
16 

38 

8 

25 
-  1 

3 

33 
12 

16 
-  2 

35.8 
14.0 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

67 
23 

61 
28 

55 
30 

53 
25 

49 
35 

47 
37 

40 
30 

44 
30 

41 
28 

34 
18 

29 

15 

25 

10 

22 
9 

28 

11 

28 
6 

36 
22 

34 
11 

45 

32 

45 
24 

42 
26 

27 

14 

41 
22 

42 

20 

35 

19 

33 
22 

43 
30 

3-> 
17 

39 
18 

36 
16 

36 

15 

16 
1 

39.0 
20.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

68 

22 

67 
25 

60 
25 

56 
25 

55 
36 

48 
42 

45 
29 

42 
32 

41 
26 

36 

19 

32 
15 

32 

11 

31 
10 

28 
18 

29 

11 

34 
21 

33 

16 

55 

31 

43 
26 

42 
25 

26 
9 

37 
15 

41 
19 

41 
19 

31 
20 

42 
25 

42 

8 

38 

18 

36 

11 

32 

15 

16 
-  9 

40.6 
19.9 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

70 
25 

59 

35 

54 
32 

55 
30 

48 
42 

53 
42 

42 
30 

44 
32 

35 
28 

29 
21 

28 

14 

27 
8 

22 
10 

26 
15 

27 
9 

35 
23 

37 

15 

42 

28 

42 
27 

35 
30 

30 
11 

37 

11 

40 
19 

34 

21 

34 
22 

43 
30 

32 
15 

40 
16 

35 
18 

20 
17 

17 
1 

37.8 
21.8 

SHILOH 

MAX 

MIN 

64 

29 

62 
36 

57 
36 

49 
31 

49 
41 

47 
33 

40 
30 

45 
29 

40 

29 

31 
21 

32 

17 

26 
12 

24 
11 

28 
9 

27 
11 

38 
26 

37 
20 

48 
32 

45 
26 

42 
29 

30 

16 

38 
24 

37 
22 

40 

21 

31 
22 

40 
28 

36 
20 

36 
22 

35 

19 

35 

18 

17 
2 

38.9 
23.3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

70 
22 

59 
30 

54 

30 

56 
26 

48 
43 

52 

37 

37 
30 

43 
31 

35 
26 

31 
19 

27 
13 

25 
3 

20 
9 

25 

14 

27 
5 

32 
23 

32 
11 

42 
30 

39 
27 

42 
22 

22 
11 

36 

17 

41 
15 

35 
21 

29 
19 

42 
28 

34 
11 

37 
14 

33 
13 

33 

4 

12 

37.1 
20.1 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

63 
20 

68 

20 

59 
23 

60 
22 

53 
23 

43 
40 

53 
28 

33 
28 

40 
24 

35 
19 

30 

10 

25 

2 

23 

2 

25 

4 

23 

2 

50 
4 

31 

14 

36 
16 

42 
20 

30 
2 

26 

4 

37 
14 

37 
12 

39 

11 

40 

-  1 

29 

-  2 

34 
6 

36 
6 

24 
-10 

16 

-  * 

38.0 
12.0 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

60 
26 

58 
28 

52 
30 

50 
32 

50 
42 

55 
39 

41 
30 

46 

34 

45 
27 

37 
18 

32 

13 

28 
12 

24 
10 

32 

15 

27 
4 

36 
24 

36 
12 

43 
28 

48 
23 

48 
28 

29 
15 

45 
27 

45 
22 

38 

22 

36 
22 

44 
21 

43 

18 

38 
22 

36 
15 

38 

17 

20 

0 

40.7 
21.8 

1    note*    following    St; 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1962 


Station 

Day  Oi  Month 

• 
01 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

66 
35 

58 
43 

48 
32 

52 
29 

47 
42 

47 
33 

37 
29 

42 
33 

34 
27 

29 

20 

27 
19 

23 
14 

21 
12 

25 

17 

26 

14 

32  36 
25   22 

43 
36 

41 
31 

43 
20 

27 

13 

38 
27 

39 

27 

33 
23 

33 
23 

43 
29 

33 
21 

36 
23 

35 

24 

33 

2 

1* 
1 

36.8 
24.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

59 
29 

56 
33 

55 

33 

50 
34 

50 

42 

54 
37 

46 
32 

44 
30 

42 
28 

40 
20 

32 
15 

28 
12 

24 
9 

29 

17 

27 

18 

37  34 
20   13 

47 
30 

50 
22 

44 
28 

33 
17 

46 
32 

45 
23 

40 
24 

40 
21 

45 
32 

37 
20 

40 
23 

40 
17 

38 
17 

19 

4 

41.0 
23.6 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

65 
25 

60 
33 

53 

36 

51 

31 

50 
42 

48 
33 

40 
33 

44 

31 

38 
30 

33 
21 

31 
17 

25 

13 

23 
12 

29 
15 

27 
8 

36  37 
25   15 

48 
31 

43 
23 

42 
27 

29 

16 

35 

17 

36 
18 

37 
22 

30 
22 

41 
28 

36 

IB 

37 
15 

35 
16 

33 

15 

18 
3 

38.4 
22.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

44 
37 

45 

39 

44 
40 

44 
41 

43 
42 

45 
40 

45 
37 

42 
39 

41 
39 

36 

34 

34 
33 

33 
33 

33 

32 

32 
32 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

34 

33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
31 

31 
29 

36.3 
34.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
37 

44 
39 

44 
40 

44 
41 

43 
42 

45 

40 

45 
37 

42 
39 

40 
39 

36 

34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

32 

32 

32 
31 

32 

32 

33 
32 

33 
32 

33 

32 

33 

33 

34 

33 

34 

34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
29 

36.4 
34.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
38 

42 
39 

43 
40 

43 
41 

43 
42 

45 
41 

47 
40 

42 

41 

41 
40 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
35 

34 
34 

34 

34 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
33 

34 
34 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
32 

37.1 
35.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
40 

42 
41 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

44 
43 

46 
42 

43 
42 

42 
42 

42 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 

34 

38.3 
37.4 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
43 

44 
43 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

45 
44 

50 
44 

45 
45 

45 
44 

45 
43 

43 
42 

42 

41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

40.9 
40.2 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

52 
46 

48 
48 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
45 

45 
45 

45 

44 

44 
44 

43 
43 

43 

43 

43 
42 

42 
42 

42 

41 

42 

41 

42 

41 

41 

41 

41 
41 

41 
41 

41 

40 

41 
40 

41 
.  40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

44.0 
43.5 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

48 
32 

47 
34 

46 
35 

46 
37 

43 
40 

46 
35 

36 
33 

42 

35 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
30 

30 
27 

30 
25 

30 
23 

32 
30 

32 
27 

33 
30 

33 
32 

33 
30 

31 
28 

33 

32 

33 
33 

33 
29 

32 
31 

33 
32 

32 
28 

32 
30 

33 
29 

33 
16 

24 
19 

35.4 
30.5 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
33 

47 
34 

46 
35 

46 
37 

43 
40 

46 
35 

43 
33 

42 
35 

35 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
30 

30 
27 

30 
25 

30 
24 

32 
30 

32 

27 

33 

30 

33 
32 

33 
31 

31 
28 

33 
32 

33 
33 

33 
29 

32 
31 

33 
32 

32 
28 

32 

31 

33 
29 

33 

18 

24 

19 

35.6 
31.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

45 

34 

45 

35 

44 
37 

45 
39 

43 
41 

46 

37 

44 
35 

41 
36 

36 

35 

36 
35 

35 
34 

33 
32 

32 

29 

31 
27 

31 
26 

32 

30 

32 
29 

33 

31 

33 
32 

33 
32 

32 
29 

32 
32 

33 
33 

34 
31 

33 
31 

33 
32 

33 

30 

33 
32 

33 

31 

33 
22 

25 

22 

35.9 
32.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
37 

43 
38 

42 
39 

43 
40 

43 
42 

45 

41 

45 
38 

41 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
35 

35 
33 

33 
33 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

33 
33 

33 
32 

33 
35 

33 

33 

34 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

29 
28 

36.2 
34.8 

SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPEi   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTR0N1K  POTENTIOMETER. 

SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■ 
CONSTANT AN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

3  •  g 

«  O  S 

a.  a  3 

• 

3 

Station 

c 

> 
■ 

•Bag' 
!-§! 

S  <D  > 

s  e  2 

o.s  a. 

• 
0> 

■ 

> 
< 

1  - 

2. 1 

1   B 

|-b| 
s    J 

JB 

a 
° » 

(3J 

< 
o  H 

O  CO 

-■  W 

< 

O  H 

o  w 

fit 

o  w 

P. 

O  H 
O  CO 
•  -  W 

■ 

o 

q 

OI 

o 

cn 

O) 
1 

o 

01 
oi 

3 

0 

•  •  - 

0>  £  • 
4  o  5 

>  »s 

"4  *>  •> 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

NW 

14 

11.1 

40  +  + 

NW 

31 

72 

75 

60 

68 

5 

l 

4 

2 

1 

0 

13 

52 

6.1 

ATLANTIC  CITY  (ST.  MARINA) 

- 

- 

14.5 

48 

N* 

31  + 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

3 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

13 

12.1 

60 

nw 

30 

75 

58$ 

66 

2 

2 

6 

1 

0 

0 

11 

53 

5.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

12.  2 

55++ 

NW 

31 

67 

71 

58 

62 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

15 

- 

6.2 

TRENTON  WB  CITY 

N 

" 

10.2 

48 

NW 

31 

- 

- 

- 

" 

3 

4 

5 

0 

1 

0 

13 

54 

5.9 

$  12:00  NOON 

1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1962 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

3.6 

.8 

T 

.3 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 
3 

1 

2.5 

3 

3 

3 

2 

T 
2 

1 

2.0 
3 

2 

2 

1 

4.0 

4 

4 

3 

2 

1.0 
3 

2 

.3 

2 

2 

3.0 

3 

2 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

1.5 
2 

4.0 
4 

4 

4 

4 

1.0 
5 

5 

4 

T 
4 

2 

T 
2 

T 
T 

5.0 
3 

2 

2 

2.5 

5 

4 

3 

.5 

3 

1.0 

4 

3.0 

7 

7 

FREEHOLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 

T 

1.2 

1 

T 

.2 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.1 

1.0 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

2.0 

1 

T 

T 

2.3 

2 

1 

1 

.3 
1 

T 

1.0 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.6 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

1.8 

2 

1.0 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.0 
1 

.5 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

4.0 
2 

1 

1 

2.0 
3 

2 

1 

T 
1 

1.0 

2 

1.0 
3 

3 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

1.5 

2 

2 

1 

1 

.2 
1 

1 

.8 

2 

1 

1 

T 

T 

4.5 
5 

4 

3 

3 

.5 
4 

3 

.3 

3 

3 

.2 

3 

3 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

.5 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1.3 

1 

2.4 
3 

3 

2 

2 

.2 
2 

2 

T 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

3.8 

3 

3 

3 

1.0 
4 

3 

3 

.3 
4 

.9 

5 

2.4 

6 

6 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 

1.5 

MILLVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
5 

1.0 

7 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

4.0 
2 

2 

1 

T 

T 

2.5 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

3.5 

.5 

T 

.2 

T 

4.0 

T 

1.5 

.5 

2.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.3 

T 

1.9 

.2 

1 

1 

1 

1 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.3 

1.0 
4 
.5 

3 
.5 

2 

.4 

.9 

2 

.4 

3 

.3 

T 
T 

T 

.1 

.  T 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.5 

2 

2 

1 

1.8 
2 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

4.0 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

1.5 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

4.0 
4 

T 
4 

4 

4 

1.0 
4 

4 

.5 

4 

4 

3.5 
8 

8 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.3 
1 

3.0 

1.0 
1 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

3 

2 

3.0 
4 

3 

2 

2 

T 
2 

2.0 
4 

4 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 

.2 

T 

3.0 

2.0 

1.5 

T 

1.0 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 
2 

1 

1 

1 

T 
1 

T 

3.8 

.4 
4 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

1 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.7 

1 

.2 
1 

1.0 

2 

2 

2 

1.0 

3 

- 

2 

2 

.3 

2 

.3 
2 

2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

.3 

T 

.7 

1 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

3.8 

.2 

3 

1 

T 

1.5 

T 

1 

.1 

T 

T 

.7 

T 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

1.0 
2 

2 

1 

1 

T 

4.0 
4 

T 
3 

3 

3 

.5 

3 

3 

.3 

3 

1 

2.0 
3 

3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Ten 

perature 

Preci 

attanon 

,  E 
°  I 
<  1 

2  .1 
<  S 

< 

■>  I 
2  z 
a.  E 

o.  i£ 

X 

| 

t 

a 

a 
a 

No.  of  Days 

2 

r  z 

o.  E 

O 

| 

Sno 

Wj  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

J 

0  0 

1  S 

1 

1 

1 

1 

el 

S  J 

sj 

ol 

JULY  1962 

PATERSON 

84. 2M 

62.  8M 

73. 5M 

97 

9 

56 

28+ 

2 

6 

0 

0 

0 

1.74 

1.15 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

AUGUST  1962 

HIGH  POINT  PARK 

75.8 

56.0 

65.9 

86 

21 

48 

18 

45 

0 

0 

0 

0 

4.38 

1.03 

28 

.0 

0 

9 

3 

1 

NOVEMBER  1962 

SUSSEX 

46.  1M 

43.  1M 

44.  6M 

2.6 

60 

30+ 

20 

30+ 

809 

0 

0 

0 

3.62 

-   .19 

1.16 

10 

5 

3 

1 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

■ 
9 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

k 

JULY  1962 

PATERSON 

MAX 

86 

89 

85 

82 

85 

75 

83 

89 

97 

93 

88 

90 

87 

91 

85 

90 

78 

75 

67 

87 

86 

91 

84 

78 

78 

75 

87 

78 

85 

83 

84.2 

MIN 

62 

58 

61 

60 

59 

60 

63 

66 

67 

63 

61 

65 

67 

67 

61 

65 

63 

62 

59 

64 

72 

66 

64 

60 

61 

69 

56 

56 

64 

63 

62.8 

AUGUST  19  62 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

81 

84 

83 

83 

68 

77 

84 

77 

82 

60 

55 

64 

70 

73 

76 

78 

79 

78 

74 

76 

86 

80 

74 

7? 

73 

75 

79 

77 

68 

80 

85 

75.8 

MIN 

61 

54 

56 

61 

59 

61 

65 

60 

55 

50 

50 

50 

53 

57 

52 

53 

61 

48 

51 

55 

62 

54 

53 

51 

5*| 

56 

59 

58 

59 

59 

60 

56.0 

NOVEMBER  1962 

SUSSEX 

MAX 

47 

49 

54 

40 

40 

47 

42 

53 

55 

55 

60 

47 

48 

38 

42 

47 

40 

37 

34 

40 

36 

44 

47 

45 

_ 

_ 

45 

49 

54 

60 

46.  1 

MIN 

42 

25 

25 

32 

25 

25 

21 

21 

30 

30 

44 

55 

25 

27 

29 

24 

32 

29 

20 

20 

26 

36 

35 

28 

~ 

" 

21 

23 

23 

20 

43.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

■ 

Station 

ft 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

OCTOBER  1962 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  »1 

1  INCH 

MAX 

67 

68 

69 

66 

67 

68 

67 

67 

65 

66 

67 

69 

66 

65 

63 

67 

67 

64 

63 

63 

62 

- 

58 

55 

52 

50 

51 

53 

53 

52 

52 

62.1 

MIN 

58 

59 

62 

63 

65 

64 

62 

60 

63 

62 

61 

63 

59 

57 

59 

59 

60 

57 

55 

55 

57 

- 

54 

50 

48 

46 

45 

45 

47 

46 

61 

56.4 

2  INCHES 

MAX 

67 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

66 

65 

66 

66 

68 

66 

64 

63 

66 

67 

63 

62 

62 

62 

-   58 

55 

52 

50 

49 

53 

53 

52 

52 

61.6 

MIN 

58 

59 

62 

63 

64 

64 

62 

60 

63 

62 

61 

63 

59 

57 

59 

59 

60 

57 

54 

54 

57 

- 

54 

51 

48 

46 

45 

46 

47 

46 

51 

56.4 

4  INCHES 

MAX 

64 

65 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

64 

65 

64 

66 

64 

62 

62 

65 

65 

62 

60 

60 

61 

- 

58 

56 

53 

52 

50 

52 

53 

51 

52 

60.6 

MIN 

60 

60 

62 

63 

64 

64 

63 

61 

63 

62 

61 

63 

60 

58 

59 

59 

61 

58 

56 

56 

58 

- 

56 

53 

50 

49 

48 

46 

50 

48 

51 

57.5 

8  INCHES 

MAX 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

66 

64 

62 

62 

64 

64 

62 

60 

60 

60 

_ 

58 

57 

55 

53 

51 

53 

53 

52 

52 

60.5 

MIN 

61 

61 

63 

63 

64 

64 

64 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

61 

60 

61 

63 

60 

58 

58 

59 

- 

57 

55 

53 

52 

50 

50 

52 

50 

51 

58.8 

16  INCHES 

MAX 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

63 

61 

61 

60 

_ 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

55 

55 

54 

61.1 

MIN 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

63 

62 

61 

60 

60 

- 

59 

58 

57 

55 

54 

53 

54 

53 

53 

60.4 

32  INCHES 

MAX 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

61 

_ 

61 

61 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

56 

62.1 

MIN 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

61 

61 

- 

61 

60 

60 

59 

58 

57 

57 

56 

56 

61.7 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 

71 

7? 

74 

68 

66 

69 

6  8 

71 

67 

68 

72 

74 

68 

69 

65 

74 

71 

68 

73 

69 

68 

- 

59 

58 

52 

45 

51 

57 

54 

52 

52 

64.9 

MIN 

51 

52 

60 

61 

6  3 

61 

56 

53 

59 

57 

57 

60 

50 

48 

54 

59 

54 

48 

46 

47 

52 

- 

47 

42 

37 

36 

35 

37 

38 

36 

U! 

50.1 

2  INCHES 

MAX 

71 

7? 

73 

68 

67 

68 

68 

70 

66 

68 

71 

74 

67 

68 

64 

74 

71 

67 

67 

69 

67 

_ 

59 

56 

52 

45 

50 

56 

53 

52 

52 

64.2 

MIN 

51 

52 

60 

61 

63 

61 

56 

53 

59 

57 

57 

60 

51 

48 

54 

59 

54 

49 

47 

48 

52 

- 

48 

43 

37 

38 

36 

37 

39 

36 

47 

50.4 

4  INCHES 

MAX 

69 

69 

71 

67 

67 

67 

67 

68 

65 

66 

69 

72 

66 

66 

64 

71 

69 

66 

65 

66 

65 

_ 

58 

56 

51 

45 

49 

54 

52 

51 

52 

62.8 

MIN 

53 

54 

60 

62 

■53 

62 

60 

55 

60 

58 

57 

61 

54 

51 

55 

59 

57 

51 

40 

50 

54  1  - 

50 

45 

41 

40 

38 

39 

41 

39 

48 

52.2 

8  INCHES 

MAX 

65 

64 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

63 

64 

65 

68 

64 

62 

62 

66 

66 

62 

61 

62 

62  - 

57 

54 

50 

49 

48 

51 

51 

49 

50 

60.2 

MIN 

57 

58 

61 

62 

64 

64 

61 

59 

62 

60 

59 

62 

59 

56 

58 

60 

61 

56 

54 

55 

57  1  - 

54 

51 

47 

45 

42 

43 

47 

44 

49 

55.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    13G    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  oi  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

JUNE    1962 

BELMAR    2    SW 

.33 

.26 

.27 

.48 

- 

CANTON 

.02 

1.39 

.28 

.45 

1.90 

.39 

4.43 

CLINTON 

.17 

.34 

.23 

.53 

.60 

T 

.52 

.  19 

2.55 

JULY     1962 

BELMAR    2    SW 

.50 

.39 

.  10 

1.00 

2.00 

T 

3.99 

PATERSON 

T 

T 

.03 

T 

T 

.25 

T 

.31 

1.15 

T 

1.74 

AUGUST    19  62 

BELMAR    2    SW 

.10 

.20 

.30 

.40 

3.20 

.58 

4.78 

HIGH    POINT    PARK 

.01 

.39 

.05 

.71 

.25 

.28 

.47 

.57 

.25 

.29 

.01 

1.03 

.02 

.05 

4.38 

OCTOBER    1962 

BELMAR    2    SW   ' 

.  10 

1.20 

.80 

T 

.  10 

.09 

2.29 

NOVEMBER    1962 

BELMAR    2    SW 

2.50 

1.00 

1.00 

1.10 

T 

T 

5.60 

SUSSEX 

.04 

.95 

T 

T 

1.  16 

.15 

.06 

.09 

.45 

.06 

.66 

3.62 

October  1962 


CORRECTED  DATA 


Temperature  and  Precipitation  Extre 


Highest  temperature:    87"  on  the  12th  at  3  stations. 


See  reference  notea  following  Station  Index 
-    137     - 


STATION  INDEX 


^ 

W 

OBSERVATION 

O 

U 

a 

U 

z 
o 

TIME  AND 

Z 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

2 

COUNTY 

< 

c 

0 
z 

o 

-1 

-- 



■ 

OBSERVER 

1 

Q 

3 

1 

i 

ei 

I 

E 

1 

! 

6 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

a 

41  0! 

7*  oa 

2  '0 

C 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

Oil   1 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

58 

M10 

MID 

c 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

0329 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

10 

HID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

1  IP 

IIP 

IfiVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

092a 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

9A 

H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0690 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR  2    SW 

0721 

MONMOUTH 

40  09 

40 

BA 

BELMAR  WATER  WORKS 

BELVIDERE 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

5P 

5P 

CLEMENT  HAUPT 

8ERNARDSV1LLE  2  E 

QT>1 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  1  SE  1 

090T 

MORR I S 

a 

40  5* 

74  24 

280 

8A 

BA 

JERSEY  CI  TV  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W  | 

09?? 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

«A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BRANCHVILLE 

o  9 1  a 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  +  G.  CO. 

CANISTFAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

a 

41  07 

74  30 

1040 

a  a 

NEWARK  HATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON* 

l  1*3 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  J  W 

135] 

CAPE  MAY 

1 

SB  57 

74  58 

10 

5P 

SP 

N.WEST  MAGNES1TE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*72 

ESSEX 

8 

40  52 

74  IJ 

400 

M 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

80 

c 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARLOTTEBURG 

L5B2 

PASSAIC 

e 

41  03 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHAT MAM 

I5  9e 

MORRIS 

40  44 

74  23 

185 

EOWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

i 

39  49 

74  32 

100 

SP 

5P 

EARL  M.  KERCMNER 

CLAYTON 

170B 

GLOUCESTER 

6 

39  39 

75  06 

120 

6P 

HARRY  P.  CAMPBELL 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40  3B 

74  54 

280' 

6A 

THOMAS  L  HALPIN 

ELIZABETH 

2644  UNION 

! 

40  40 

74  14 

33 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMH. 

ELIZABETHPORT 

26*2  UNION 

a 

40  38 

74  12 

10 

HI., 

c 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT  \ 

.ESSEX  FELLS  SEflv  BLDG 

2768  ESSEX 

40  50 

74  18 

250 

8A 

6A 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

, FLEM1NGTON  1  NE 

3029' HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

SP 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102J CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

318  1  MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

c 

H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

c 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

35161 PASSAIC 

41  09 

74  20 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

40  53 

74  03 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

1 

39  39 

74  48 

85 

6A 

BA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935  SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1570 

8A 

BA 

H,    J.  DEPT. OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951' MERCER 

10 

74  31 

100 

bP 

6P 

c 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  - 

4229  BURLINGTON 

39  48 

74  47 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

4260i ESSEX 

1 

40  43 

74  15 

120 

HID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

43  39  HUDSON 

1 

40  44 

74  03 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

: LAMBERTVlLLE 

46351 HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

75 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

4700  OCEAN 

1 

40  04 

20 

HID 

MIL. 

c 

PUBLICATION  ENDED  8/62. 

LAYTON 

4TJ6  SUSSEX 

2 

41  15 

74  " 

390 

5P 

5P 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

4887  PASSAIC 

6 

40  S3 

150 

9A 

9A 

c 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMH. 

LONG  BRANCH 

49B7  MONMOUTH 

1 

40  18 

74  00 

20 

mi!; 

MID 

c 

HJ 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

500  3  MORRIS 

10 

40  47 

74  47 

540 

6P 

6P 

H 

ARTHUR  BARKMAN 

LUHBERTON 

5055  BURLINGTON 

2 

39  58 

74  46 

25 

c 

JAMES  LAWTON 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

8 

41  01 

74  24 

584 

INACTIVE   1/61 

5104  BERGEN 

8 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

8A 

JOHN  L.  RADCL1FFE 

MARLBORO  SCS 

5244  MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

c 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC 

39  27 

74  44 

10 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

8 

40  59 

74  09 

210 

MIC 

R1DGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576. CUMBERLAND 

6 

39  24 

75  03 

60 

MID 

c 

L.  J.  GALLAHER 

M|LLVILLE  FAA  AIRPORT 

SSS1  CUMBERLAND 

* 

39  22 

75  04 

70 

MID 

... 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOOR ES TOWN 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP 


NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 


SOMERVILLE 
I  SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 


AYMOND  DAM 


WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKI 
WOODSTOWN 


MORRIS 

BURLINGTON 
MORR ] S 
ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

PASSAIC 

HUNTERDON 

ESSEX 

PASSAIC 
BURLINGTON 
WARREN 
WARREN 

UNION 


9187  PASSAIC 
9271  UNION 
, 9363'HUNTERDON 


41  01 

39  58 

40  50 


40 

?5 

t] 

03 

41 

iv 

40 

40 

40 

«,7 

40 

54 

39 

58 

40 

41 

40 

42 

40 

36 

40 

?0 

40 

36 

Of! 

39 

28 

40 

34 

40 

it 

40 

43 

41 

13 

39 

57 

40  54 

41  01 
39  39 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

H.     J.    WlLLARD 

JOSEPH    H.    GARfilS.    Ill 

U.S.    WEATHER    BUREAU 
ARTHUR    H.    AHLOUIST 


NEWTON 
NEWARK 
DAN  A. 

SACK  WATER  CO. 
RYS  SCHOOL 

WTR.  ♦  SWR.COMM 
WATER  DEPT. 
COUGHLIN 

COUNTY 

SEWAGE 
JOINT 

ENGINEER 
DEL  VECCHIO 

E.  MARUCCI 

DISPOSAL  PLANT 
TOLL  BRIDGE  COMM 

MRS  VIVIAN  SCHERER 
PRINCETON  WATER  CO. 
RAHwAY  VLY.  SWG.  AUTH. 
NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 
EVERETT  DICKINSON 

W.  E. 

JERSEY 

BR1CE 
TOMS  P 

HAVER 

CITY  D.  P.  W. 
DEPT. OF  CONS. 
B.  STANTON 
IVER  WATER  CO. 

WATER 
BONNIE 

EATHER  BUREAU 
ALTER  T.  GANDEK 
SUPPLY  COMM. 

BURN  SANITARIUM 

M.  MANNERS 

N.J.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 

4-HACKENSACK,       5-HUDSONp       6-MAURIC 


7-MULLICA,       8-PASSAIC;       9-RAHWAYr       10-RAHITAN,        11-ROCKAWAY 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  c/o 
General  Delivery,  Trenton,  New  Jersey  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  included 
in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are :   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice . 

Data  in  the  "Extremes  Table";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .   The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C ,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,  indicate  the 
following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hdurly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table, 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage .   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations,  exposure  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  15  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Apnl 


September 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 

BELLEPLAlN  STA  FOREST 
BELVIDERE 

BOONTON  1  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELI2ABETH 

ESSEX  FFLLS  SERV  9LDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2    NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVULE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
NEWTON 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
SHILOH 

SOMERVILLE 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


1.6  34.1   -  0.6  40 
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0.7  31. 3M 
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•  5|  67.3 

71.8 

•  2|  72.2 

69.5 
.0  70.9 

.4  70.7 
.3  72.4 

65.9 
.5  71.1 

70.9 


72.3  '  -  3. 


67.9   -  5 


73.2 

72.8 

7|  71.0 


71.9 
71.1 
71.7 
.9  71.2 
73.6 

6  70.9 
0|  67. 7M 

71.4 
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30.7 
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-  4.4  24.9 
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51.6 


2.4 
4.2 
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30.8 
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1.2 
1.3 


A  narrative  Special  Weather  Summary  appeared  In  all  but  the  April, 
July,  and  October  issues  of  this  publication  for  1962. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


May 


August 


Septembe 


ATLANTIC    CITY    «B    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUOUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELMAR  2  SW 
BELVIOERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 

BOUND  BROOK  2  W 
BRANCHVILLE 
BURLINGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  NAY  3  w 

CEOAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

CLINTON 

ELIZABETH 

EL12ABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  I  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GREENWOOO  LAKE 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH  I 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MANVILLE 

MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  KB  AIRPORT      I 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK   RIDGE    RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEM8ERTON    3    E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY        I 

TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN 

DIVISIONAL  AVERAGES 

NORTHERN 
SOUTHERN 
COASTAL 


•93r  i-0* 


2,98 
E3.33 

.52k 


2.65- 

2.40 

2.49- 


2.9&-       .64 


3.47i 
3.25k 
3. S3 
3.59 
E3.16k 


E4.36      1.46 


4.16      1.44 


4.23      1.16 


3.38 
3.21 

4.08 
3.4T 


1.45 
1,36 
1.07 


1.37 
1.33 


1.01 
1.52 


3.21-    1.05 
1.55 

3.08k 
4.09^ 
3.64| 


3.55 
4.31 
4.59 


3.19 
3.95 
3.94- 


1.71-    1.69 


3.10-    1.00 


5.201      1.18 

3.581 

2.67 
4.48 
4.35| 
5.281      1.16 


4.181 
3.65h 


5.15<      1*35 


3.46 
5.08 
3.89 


4.44 
5.01 
4.63 


4.211 
3.84 
3.30p 


2.65k    1.11 


1.411-    2.62 


1.74k    2.11 


1.47k    2.25 


1.60k    2.47 

1.601 

1.46r  2 

2.06-  1 

1.581-  2.27 


1.84-    1.92 


1.19k 
2.05 


2.8b|-    1.01 


3.04k       .99 


4.241 
4.851 

3.07k    1.17 
E3.22k       .79 


3.191-    1.14 


4.59|      1.07 


5.2* 

4.37J- 
13.52 
9.02 


2.96-    1.88 


2.95-    2.35 


2.11-    2.13      5.14! 


3.68- 
1.95! 

2.15k    2.40 


k    4.77 


5.01 
2.40 
E2.63 

3.0OK 


2.65k    1.88 


1.741-    2.89 


3.37-    1.24 


2.56-  2.09 
3.19-  1.15 
3.05- 


5.73!      1.30 
.11- 

3.02 


7.90      3.03 


6.29 
7.44 
8.20 


2.04-    1.16 


3.75 
3.91 
3.05 


3.88 
4.39 
4.33 
3.45 


3.94k       .38 


5.10 

2.79 
2.94 
3.81 
3.64 

4.22 

2.93 
4.14 
5.04 
4.01 
2.82 


3.52-       .54 


1.96k    1.39 


1.56k    1.44 


2.17k    1.54 


4.97       1.09 


4.86:      1.12 


5.35       1.96 
5.42       1.71 


4.82,      1.11 


5.13       1.52 


3.62 
3.48 
4.75 
5.06 


1.52 
2.11 


5.10!      1.36 
5.28J      1.69 


5.07       1.42 


43.43 
42.10- 
57.37 
E50.33 
E38.15k 


2.49i-    1.17 


39.32- 

45.46 

41.63 

4  0.11- 

£40.19 
33.56 

E47.25 
37.49 
43.32- 


E2.13-    1. 
3.29 


3.06; 

2.57k 


2.11-    1.06 
2.73-       .73 


2.21k    1.43 


2.52k 
1.74k    1.59 
3.13 


2.65k 
2.78J- 
3.17|- 


5.06 


37.97 
38.47 
47.  B8 
43.56k    6.90 


E42.26- 


7.09 


E39.41 
42.58k  5.76 
41.07 

43.07 

43.91-  1.40 
36.94 
E40.94f  5.09 
44.49 

E39.78k  7.90 

E33.17 
40.61k  2.60 
48.63   2.74 
37.64 

1.94 


45.24-  4.68 


46.11 
E36.57 
42.10 

46.55 
37.34 
38.85 
E41.25 
50.60 


7.82 


44.31 

40.85-  1.53 
40.27J-  3.71 
41.91-  2.67 
49.50! 

34.83k    9.96 
43.18 
42.42 
E46.49 
47.31-    1.52 

49.54  5.27 
38.79-  9.58 
40.66 

45.27-  3.02 
43.08 

37.01 
E42.35 

35.74)-  8.00 
43.43^  1.76 
44.07 

35.90-  9.88 
49.43 

44.02      2.74 
51.18 
40.44 

60.93 
40.58 

46.42  .56 
38.57 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   JERSEY 
1962 


Station 


Last  Spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


32°  or 
below 


28°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIOERE 

BOONTON  1  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLV1LLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  w 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
NEWTON 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SHILOH 

SOMERVILLE 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WOODSTOWN 


-20 

-19  + 


7-  7 
5-19 
8-21  + 
8-20 
5-19 

5-20 

5-19+ 

5-19 


5-19 
7-  9+ 
5-19 


12-31+ 
12-31 


12-15 
2-11 


2-11 
12-31 
12-31 


12-3H 
2-11 


2-11 

12-31 
2-11 

12-31+ 
2-11 
2-11 

2-11 
12-31+ 
2-11 

12-31 
2-11 

12-31 
2-11 

12-31 
2-11 
2-11 

2-11 

2-11 

12-31+ 


3-  4 
3-  4 


3-  4 
3-10 


4-  4 
5-10 
4-17 


4-18 
4-17 


4-  4 

4T18 
3-  5 
4-17 
4-17 
5-10 


4-17 
4-17 


4-16 
4-18 


4-18 
5-12 


4-17 
5-10 


4-18 

4-18 
5-10 
4-17 
5-10 
4-17 


5-12 

4-17 

5-10 
5-11 
4-18 
4-17 

4-21 


10-25 

11-  5 

10-25 

9-21 

10-25 

10-25 
10-26 
10-18 
11-  7 
9-21 

10-25 

10-25 
10-25 
9-21 

10-25 
10-25 

9-21 
10-25 

9-21 

11-  7 


10-25 
10-25 
10-25 

9-22 
10-27 
10-25 
10-25 

9-21 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

10-25 
10-25 
10-19 
10-25 
10-25 


10-30 
10-25 
10-25 

10-25 
11-  4 
10-2  5 
12-10 
10-25 

10-25 

10-25 
10-25 
10-25 

10-25 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

11-19 
10-25 

10-25 
10-25 

11-  7 
10-25 
11-  7 
10-25 
10-25 

10-25 
12-10 
10-25 
10-25 
10-25 

11-  7 
10-25 
10-25 
10-25 
10-25 

10-25 
10-25 
10-25 

12-  9 
10-25 


11-  7 
12-10 
11-  7 
10-25 
10-25 

10-25 
12-10 
10-25 
12-12 
10-25 

10-25 

11-  7 
10-25 
10-25 

11-  7 
12-10 
10-25 
10-30 
10-25 

12-10 
10-30 

10-25 
11-    7 

12-10 
10-25 
11-    7 


10-25 
12-10 
11-  7 
12-10 
10-25 

NONE 
10-25 
11-  7 
11-  7 
12-10 

10-25 
10-25 
10-25 
12-10 


12-11 
12-12 
12-10 


11-  7 
12-10 
11-  7 
12-12 
12-10 


11- 


11- 


12-11 
11-  7 
10-25 


12-10 
12-10 


11-  7 
12-11 

12-10 
10-25 
12-11 
11-  7 
12-10 

11-  7 
12-11 
12-10 
12-10 
10-25 

NONE 
11-  7 
12-10 
12-11 
12-11 

11-  7 

12-  1 
11-  7 
12-10 
11-   7 


12-11 
12-13 
12-12 
12-12 
12-11 

12-  8 
12-11 
12-11 
12-31 
12-11 

12-10 

12-11 
12-11 
12-11 

12-11 
12-11 
12-10 
12-12 
12-11 

12-12 
12-11 

11-26 
12-11 


12-11 
12-12 
12-12 

12-11 
12-12 
12-11 
12-11 
12-11 

NONE 
12-11 
12-11 
12-11 
12-12 

12-11 
12-11 
12-11 
12-12 
12-11 


191 
232 
204 
132 
168 

188 
205 
160 
217 
154 


190 
187 
132 

191 
190 
135 
190 
132 

204 
168 

134 
190 

190 
134 
191 
168 
191 

155 
206 
190 

190 
132 

191 
168 
167 
190 
191 

187 
187 
162 
191 
189 


4-21  32  10-25  25  10-25  25  11-  7  20  11-  7  20  12-12  13  283  247  217  204  187 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Deo. 

Annual 

CANOE   BROOK 
PEMBERTON   3    E 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

B     993 

3  6.40 

B  1122 

4.86 
.32 
687 

3  6.25 

674 

90.1 

66.0 

S.66 
.55 
739 

B   6.01 
704 

B  4.40 
.22 
674 

B  5.63 

500 

89.7 

67.7 

B  2.96 

-      .02 

652 

3.27 

635 

79.3 

58.5 

B  2.68 
.79 
892 

2.14 

762 

69.7 

51.3 

No  record  is  indicated  by  no  entry. 

Max  and  min  in  Table  4  refer  to  mean  maximum  and  minimum  temperatures  of  water  in  pan. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auguat 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

• 
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< 
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• 
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S 
• 
< 
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s 

i 

W 

1 
■ 

< 

i 

B 
3 

• 
W 

< 

t 

a 

9 

« 
< 

: 
a 

i 

M 

• 
I 

< 

t 
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• 

r 

> 
< 

I 
I 

> 
< 

■ 

a 

• 

3 

c 

3 

■ 
< 

: 

a 

e 
3 

NEW   BRUNSWICK    EXP    ST* 

PLOT   »   1 

1    INCH 

32.0 

42/29 

30.3 

34/27 

37.1 

57/28 

50.5 

70/39 

62.7 

76/51 

72.5 

83/62 

73.7 

83/65 

75.1 

88/65 

68.3 

83/56 

59.3 

69/45 

44.2 

52/38 

35.4 

45/29 

53.4 

88/27 

2    INCHES 

32.0 

41/29 

30.3 

34/28 

36.8 

56/28 

50.2 

69/39 

62.3 

75/50 

71.8 

81/62 

72.9 

81/66 

74.4 

86/65 

68.1 

62/56 

59.0 

68/45 

44.1 

53/38 

35.6 

45/29 

53.1 

86/28 

4    INCHES 

33.3 

40/30 

31.7 

35/29 

36.7 

52/28 

49.1 

62/41 

60.9 

72/51 

70.2 

60/62 

71.8 

77/66 

73.1 

80/65 

67.7 

79/58 

59.1 

66/48 

44.6 

52/39 

36.5 

47/32 

52.9 

80/28 

8    INCHES 

34.2 

40/32 

31.9 

35/31 

36.7 

51/29 

48.7 

59/43 

59.6 

69/52 

69/5 

73/64 

70.7 

74/67 

72.3 

76/68 

67.8 

77/61 

59.7 

65/50 

45.7 

53/41 

37/9 

46/34 

52.9 

77/29 

16    INCHES 

36.4 

40/34 

33.3 

36/32 

36.7 

47/30 

47.6 

55/44 

57.4 

64/52 

66.6 

70/64 

69.1 

70/67 

69.9 

74/69 

67.9 

74/63 

60.8 

65/53 

48.2 

54/44 

40.6 

50/37 

52.9 

74/30 

32    INCHES 

39.1 

42/37 

35.4 

38/34 

37.3 

44/32 

46.6 

51/44 

54.8 

60/51 

62.9 

66/60 

66.3 

68/65 

68.9 

70/66 

67.7 

71/64 

61.9 

64/56 

50.9 

56/47 

43.7 

52/40 

53.0 

71/32 

PLOT    •    2 

1    INCH 

30.3 

44/20 

29.6 

37/24 

39.1 

66/21 

52.3 

88/35 

67.9 

98/43 

77.2 

99/60 

78.7 

102/60 

78.0 

99/59 

67.2 

93/46 

57.5 

74/35 

40.9 

57/32 

33.0 

48/16 

54.3 

102/16 

2    INCHES 

30.4 

44/21 

29.6 

36/24 

38.7 

65/23 

52.1 

86/35 

67.6 

96/43 

76.9 

98/60 

78.4 

100/60 

77.0 

97/59 

67.1 

91/47 

57.3 

74/36 

40.6 

56/32 

33.5 

47/18 

54.1 

100/18 

4    INCHES 

30.9 

42/26 

29.6 

34/27 

38.6 

62/27 

51.6 

80/33 

66.3 

91/45 

75.9 

93/61 

77.2 

95/62 

75.9 

93/61 

67.1 

88/50 

57.5 

72.38 

41.4 

55/33 

34.0 

45/22 

53.8 

95/22 

S    INCHES 

32.1 

40/30 

30.5 

34/28 

37.5 

55/28 

50.5 

70/39 

64.2 

81/50 

73.7 

84/64 

76.4 

85/66 

74.5 

83/64 

67.0 

81/55 

57.9 

68/42 

42.5 

52/37 

35.5 

45/28 

53.5 

85/28 

Plot  0    1 
Plot  0   2 


Monthly  averages  are  obtained  by  taking  the  average  of 
Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loam.   Ground  Cove 
connected  to  a  Brown  Electronik  Potentiometer. 


Slope  of  Ground:   Flat.   Soil  Type:   Loan, 
thermocouples . 


Ground  Cove 


and  mln  values. 

Kentucky  bluegrass.   Instrumentation:   Copper-constantan  thermocouples 


Instrumentation:   Brown  recording  Potentiometer  with  copper-constantan 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 
FORMER  NAME 


DATE  -  1962 


SELMAR  2  SW 

BOUND  BROOK  2  V 

CLINTON 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Equipment  moved  2.2  miles  SW 
Equipment  moved  1600  feet  NW 
Equipment  moved  0.9  mile  W 
Equipment  moved  35  feet  E 
Equipment  moved  300  feet  NW 


October 
October 
July  30 


nee  notes  following  Station  lode 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

£ 

♦  + 

ffi 

r 

•cord 

or  closed 
duhna  vr 

Refer 

to 

Station 

County 

0> 

CF 

g 
-a 

T3 
B 

§ 

1 

■s! 

c  c 

II 

*  0 

s 
3 

J 

1 

1 

> 

i 

e 

a 
> 

11 

tables 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

41  02 

74  08 

270 

c 

ATLANTIC  CITY  we  AP 

0311 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

58 

5 

5 

1  2  3  C 

^ATLANTIC  CITY 

0325 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

10 

69 

89 

12  3 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

39  54 

75  04 

50 

10 

13 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0928 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

20 

16 

2 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0690 

CAPE  MAY 

39  15 

74  52 

30 

68 

68 

1  2  3 

BELMAR  2  SW 

07J1 

MONMOUTH 

40  09 

74  04 

40 

19 

2 

BELVIOERE 

0729 

WARREN 

40  50 

75  05 

275 

70 

70 

12  3 

BERNARDSVILLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

40  43 

74  32 

240 

2 

BLACKWELLS  HILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

6 

2 

eOONTON  1  SE 

0907 

MORRIS 

6 

40  54 

74  24 

280 

54 

72 

12  3 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

6 

2 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

61 

2 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  53 

12 

50 

76 

1  2  3 

CAN1STEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41  07 

74  30 

1040 

22 

2 

CANOE  BROOK 

i  m 

ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

180 

32 

32 

32 

1  2  34 

CANTON 

L349 

SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

16 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

37 

1  2  3  C 

CEDAR  GROVE 

|4T2 

ESSEX 

8 

40  52 

74  13 

400 

22 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39  31 

79  10 

60 

C 

CHARLOTTEBURG 

1982 

PASSAIC 

9 

41  02 

74  26 

760 

70 

70 

12  3 

CHATHAM 

L998 

MORRIS 

9 

40  44 

74  23 

185 

58 

2 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

18 

18 

1  2  3 

CLAYTON 

l  708 

GLOUCESTER 

39  39 

75  06 

120 

49 

69 

12  3 

CLINTON 

IT49 

HUNTERDON 

10 

40  36 

74  54 

260 

19 

2 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40  40 

74  14 

40 

83 

83 

1  2  3 

ELI2ABETHPORT 

26^2 

UNION 

8 

40  36 

74  12 

10 

23 

2    C 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

2?68 

ESSEX 

0 

40  50 

74  17 

340 

14 

14 

1  2  3  C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

65 

76 

1  2  3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

16 

2 

FREEHOLO 

3181 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

5B 

56 

1  2  3  C 

GLAS5BORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41  09 

74  20 

660 

22 

2 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40  5  3 

74  03 

10 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74  46 

65 

30 

56 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

SUSSEX 

2 

41  16 

74  40 

1570 

6 

1  2  3 

HIGHTSTOWN  1  H 

3951 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

66 

69 

1  2  3  C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

39  48 

74  47 

100 

72 

73 

1  2    3 

IRVINQTON 

4260 

ESSEX 

I 

40  43 

74  15 

120 

23 

2    C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40  44 

74  03 

139 

64 

64 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  97 

75 

75 

75 

12  3 

LAYTON 

4796 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

390 

APR 

12  3 

LITTLE  FALLS 

4887 

PASSAIC 

6 

40  53 

74  14 

150 

48 

59 

1  2  3  C 

LONG  BRANCH 

4997 

MONMOUTH 

1 

40  18 

74  00 

20 

54 

54 

1  2  3  C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40  47 

74  47 

540 

32 

32 

1  2  3 

LUM8ERTON 

5055 

BURLINGTON 

2 

39  58 

25 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41  01 

74  24 

564 

22 

510*. 

BERGEN 

8 

41  06 

74  10 

253 

6 

2 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

22 

2 

MARLBORO  SCS 

52«4 

MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

C 

4    irHUEiA. 

NEW  JERSEY 

1962 

Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

Station 

i 

County 

5 

T3 

B 

a 

•I 

during  yr. 

Refer 

a 

i 

3-? 

a  c 

if 

to 

J 

I 

B 

■JJ3 

I 

> 
1 
w 

d 

E 

a 
> 

n 

0  0 

2TJ 

tables 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39  27 

74  44 

10 

18 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

8 

40  59 

74  09 

210 

16 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

6 

22 

1  2  3  C 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5591 

CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

70 

13 

13 

12  3 

MILTON 

5597 

MORR I S 

8 

41  01 

74  32 

950 

22 

2 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39  58 

74  58 

55 

99 

12  3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5769 

MORRIS 

8 

40  50 

74  30 

400 

17 

21 

12  3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

40  42 

74'  10 

11 

63 

108 

1  2  3  C 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6  06  2 

MIDDLESEX 

10 

40  28 

74  26 

66 

105 

LOB 

12  3   G 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

fc 

40  57 

74  02 

12 

44 

2         C 

NEW  MONMOUTH 

6194 

MONMOUTH 

1 

40  25 

74  06 

30 

2 

2 

12  3 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

74  45 

565 

79 

79 

1  2  3  C 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

8 

41  02 

74  30 

870 

22 

2 

OLDWICK 

6944 

HUNTERDON 

10 

40  40 

74  45 

260 

6 

2 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

40  47 

74  14 

140 

22 

2    C 

PATERSON 

6779 

PASSAIC 

8 

40  54 

74  09 

100 

92 

91 

12  3 

PEMBERTON  3  £ 

6843 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  38 

80 

32 

32 

1  2  34 

PHILLIPS8URG 

6974 

WARREN 

2 

40  41 

75  12 

182 

71 

79 

1  2  3 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40  42 

75  12 

196 

23 

2 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74  25 

120 

71 

74 

1  2  3 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  20 

74  40 

60 

14 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

74  15 

20 

23 

2    C 

R I NGWOOD 

7987 

PASSAIC 

8 

41  06 

74  16 

305 

22 

2 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39  28 

75  16 

120 

5 

5 

1  2  3 

SOMERVILLE 

9194 

SOMERSET 

10 

40  34 

74  37 

75 

76 

76 

79 

1  2  3 

SPLIT  ROCK  POND 

84D2 

MORRIS 

40  58 

74  28 

800 

22 

2 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40  43 

74  18 

c 

SUSSEX 

8644 

SUSSEX 

5 

41  13 

74  37 

440 

67 

1  2    3 

TOMS  RIVER 

8B16 

OCEAN 

1 

39  57 

74  13 

10 

3 

41 

12  3 

#TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

90 

90 

1  2  3  C 

TUCKERTON 

9899 

OCEAN 

1 

39  36 

74  20 

10 

62 

67 

12  3 

WANAQUE  RAYMOND  0AM 

9  187 

PASSAIC 

8 

41  03 

74  18 

320 

22 

2    C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

a 

40  40 

74  25 

C 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

6 

2 

WEST  WHARTON 

9608 

MORRIS 

8 

40  54 

74  36 

680 

2 

WOODCLIFF  LAKE 

9  8  32 

BERGEN 

41  01 

74  03 

103 

44 

2    C 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

75  19 

50 

14 

24 

1  2  3 

STATIONS  CLOSED  1962 

GREAT  MEADOWS  4  N 

3416 

WARREN 

2 

40  56 

74  55 

540 

MAR 

2 

LAURELTON  1  E 

4700 

OCEAN 

1 

40  04 

74  07 

20 

1  2  3   C 

LAYTON  3  NW 

4799 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  51 

480 

FEB 

2 

TRANQUILITY  2  W 

ae^e 

WARREN 

2 

40  57 

74  50 

551 

OCT/61 

2 

t      1 -COASTAL;       2 -DELAWARE;       3-GREAT  EGG   HARBOR;       4 -HACKENSACK ;       5-RUDSON;       6-MAURICE;       7-IIULLICA;       8-PASSA1C;       9-RAHWAY;       10-RARITAN;       11-ROCKAWAY 
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NORTHERN 

BELVIDERE 

35.  0 

15.6 

25.3 

-  4.6 

46 

10 

-11 

29 

1221 

0 

7 

30 

3 

2.86 

-   .77 

.70 

27 

8.0 

8 

31  + 

7 

2 

0 

BOONTON  1  SE 

33.0 

14.8 

23.9 

-  5.0 

50 

11 

-  5 

29 

1266 

0 

12 

30 

4 

2.40 

-   .84 

.90 

27 

9.0 

5 

1 

0 

CANOE  BROOK 

34.1 

12.7 

23.4 

-  5.6 

53 

11 

-13 

29 

1281 

0 

12 

3  0 

3 

2.65 

-  1.01 

.93 

27 

7.0 

6 

27 

6 

2 

0 

CHARLOTTEBURG 

35.8 

11.2 

23.5 

-  5.1 

53 

11 

-11 

30+ 

1329 

0 

15 

31 

6 

2.71 

-   .96 

.93 

27 

11.3 

11 

29+ 

6 

1 

0 

ELIZABETH 

38.5 

21.4 

30.0 

-  2.8 

53 

10 

3 

24 

1079 

0 

7 

28 

0 

2.03 

-  1.94 

.57 

27 

7.2 

6 

29+ 

6 

2 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

33.6 

14.2 

23.9 

51 

11 

-  5 

30+ 

1264 

0 

13 

30 

4 

1.97 

.65 

27 

6 

1 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

37.0 

16.4 

26.7 

-  4.8 

52 

10 

-12 

29 

1179 

0 

7 

30 

3 

2.95 

-   .37 

1.04 

27 

12.0 

12 

31+ 

5 

2 

1 

HIGH  POINT  PARK 

30.9 

10.5 

20.7 

48 

19 

-12 

25 

1368 

0 

14 

30 

6 

2.11 

.60 

12 

6 

1 

0 

JERSEY  CITY 

35.2 

22.8 

29.0 

-  3.5 

47 

10 

4 

25+ 

1105 

0 

12 

24 

0 

2.55 

-   .82 

.48 

27 

8 

0 

0 

LAMBERTVILLE 

36.9 

18.4 

27.7 

-  4.0 

50 

10 

-  5 

29 

1152 

0 

8 

29 

1 

2.29 

-  1.05 

.63 

27 

5.0 

4 

31  + 

6 

1 

0 

LAYTON 

32.1 

7.1 

19.6 

46 

18 

-20 

29 

1404 

0 

13 

31 

7 

3.08 

.72 

27 

11.6 

14 

27 

7 

3 

0 

LITTLE  FALLS 

36.2 

17.3 

26.8 

-  4.3 

56 

11 

-  2 

29 

1180 

0 

10 

30 

2 

2.68 

-   .97 

1.01 

27 

7.9 

7 

31  + 

6 

2 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

33.6 

14.6 

24.1 

53 

11 

-  8 

29 

1258 

0 

12 

3  0 

3 

2.58 

.84 

27 

11.5 

6 

2 

0 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

36.3 

22.8 

29.6 

-  2.7 

51 

10 

4 

24 

1091 

0 

10 

25 

0 

2.19 

-  1.14 

.38 

26 

7.5 

6 

31  + 

8 

0 

0 

NEWTON 

30.8 

9.6 

20.2 

-  7.3 

48 

11 

-17 

29 

1383 

0 

16 

31 

5 

2.60 

-   .44 

.62 

27 

10.5 

10 

29+ 

6 

2 

0 

PATERSON 

36.1 

19.8 

28.0 

-  3.6 

53 

11 

1 

25 

1143 

0 

12 

30 

0 

2.72 

-   .88 

1.40 

27 

7.3 

7 

31  + 

4 

1 

1 

PHILLIPSBURG 

37.6 

18.0 

27.8 

-  2.7 

49 

12+ 

-  8 

29 

1145 

0 

6 

28 

3 

2.48 

-  1.20 

.65 

20 

7.0 

7 

29+ 

5 

3 

0 

PLAINFIELD 

36.8 

20.2 

28.5 

-  3.4 

52 

10 

0 

29 

1121 

0 

7 

28 

1 

2.66 

-   .95 

1.03 

27 

8.3 

6 

30 

7 

1 

1 

SOMERVILLE 

36.2 

18.5 

27.4 

-  3.9 

49 

10 

-  5 

29 

1161 

0 

8 

29 

1 

2.59 

-   .68 

.77 

27 

5.6 

4 

30+ 

7 

2 

0 

SUSSEX 

31.8 

8.6 

20.2 

-  7.5 

50 

11 

-17 

29 

1381 

0 

14 

31 

6 

2.40 

-   .97 

.58 

27 

6 

1 

0 

DIVISION 

25.3 

-  4.9 

2.53 

-   .94 

8.5 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

40.1 

22.4 

31.3 

-  3.5 

56 

10 

3 

29 

1040 

0 

7 

26 

0 

2.94 

-   .62 

.71 

20 

4.4 

2 

31 

7 

2 

0 

AUDUBON 

37.9 

21.7 

29.8 

52 

17+ 

3 

24 

1084 

0 

8 

27 

0 

2.15 

.55 

26 

5.0 

4 

30 

5 

3 

0 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

40.8 

19.8 

30.3 

57 

10 

-  5 

25 

1068 

0 

6 

27 

2 

2.92 

-   .55 

.86 

20 

6 

3 

0 

BURLINGTON 

38. 2M 

22. 1M 

30. 2M 

-  4.0 

53 

10 

0 

24 

1073 

0 

5 

25 

1 

2.27 

-  1.00 

.80 

27 

4 

27 

5 

1 

0 

"HATSWORTH 

40. 2M 

17. 8M 

29.  OM 

57 

10 

-  3 

25 

1106 

0 

7 

26 

1 

3.07 

.83 

27 

7 

3 

0 

rREEHOLD 

38.2 

20.7 

29.5 

-  3.2 

60 

10 

1 

25+ 

1093 

0 

7 

27 

0 

2.33 

-  1.25 

.80 

27 

6.1 

4 

31  + 

5 

2 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

38.0 

19.7 

28.9 

-  5.3 

55 

11 

-  1 

1 

1116 

0 

8 

28 

1 

2.59 

-   .98 

.76 

27 

3.0 

6 

3 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

36.5 

20.4 

28.5 

-  3.9 

51 

10 

0 

29 

1125 

0 

8 

2  9 

1 

2.10 

-  1.12 

.81 

27 

5.9 

4 

31  + 

5 

1 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

38.5 

18.8 

28.7 

-  4.6 

55 

10 

-  3 

29+ 

1118 

0 

8 

29 

2 

2.60 

-  1.02 

.95 

27 

5.9 

2 

30 

6 

2 

0 

MILLVILLE 

38.2 

20. 4M 

29. 3M 

53 

21+ 

4 

28+ 

1088 

0 

8 

26 

0 

2.45 

.61 

20 

4.3 

3 

26 

6 

3 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

38.2 

20.5 

29.4 

53 

20+ 

2 

29+ 

1098 

0 

7 

27 

0 

2.44 

.68 

20 

5.0 

3 

31 

8 

1 

0 

MOORESTOWN 

36.6 

20.3 

28.5 

-  4.5 

53 

10 

3 

24 

1126 

0 

9 

28 

0 

2.13 

-   .99 

.82 

27 

6.8 

4 

27 

6 

1 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

37.2 

21.1 

29.2 

-  3.1 

52 

10 

0 

24 

1104 

0 

a 

28 

1 

2.18 

-  1.16 

.77 

27 

5.5 

4 

31  + 

5 

1 

0 

NEW  MONMOUTH 

37.7 

20.9 

29.3 

53 

23 

2 

25 

1096 

0 

6 

28 

0 

2.56 

1.05 

27 

5 

2 

1 

PEMBERTON  3  E 

39.4 

19.6 

29.5 

-  4.4 

59 

10 

-  2 

25 

1096 

0 

7 

27 

2 

2.20 

-  1.10 

.87 

27 

4.5 

2 

30 

6 

2 

0 

SHILOH 

38.3 

22.3 

30.3 

-  4.0 

51 

10 

3 

24 

1068 

0 

6 

25 

0 

2.59 

-   .89 

.73 

2-7 

5 

3 

0 

TOMS  RIVER 

40.5 

19.6 

30.1 

59 

10 

3 

29 

1073 

0 

7 

27 

0 

1.96 

.89 

19 

2.1 

0 

3 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY         R 

35.8 

22.2 

29.0 

-  4.1 

52 

10 

2 

24 

1108 

0 

10 

26 

0 

2.36 

-   .74 

.51 

27 

6.6 

4 

27 

8 

1 

0 

TUCKERTON 

39.8 

20.7 

30.3 

52 

20 

-  1 

25 

1069 

0 

5 

27 

1 

2.17 

.95 

12 

3.0 

0 

6 

2 

0 

WOODSTOWN 

38.3 

20.8 

29.6 

51 

10 

0 

29+ 

1089 

0 

5 

27 

2 

2.57 

.78 

27 

4.5 

3 

30+ 

6 

3 

0 

DIVISION 

29.5 

-  3.9 

2.43 

-  1.02 

4.8 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY           R 

38.8 

26.2 

32.5 

-  3.5 

52 

20 

8 

24 

999 

0 

7 

24 

0 

2.90 

-   .85 

.84 

20 

6 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

40. 3M 

26.0 

33. 2M 

54 

8 

10 

24 

1007 

0 

1 

23 

0 

2.68 

.88 

20 

7 

2 

0 

LONG  BRANCH              R 

36.9 

21.8 

29.4 

-  3.6 

55 

10 

2 

25 

1098 

0 

9 

26 

0 

2.99 

-   .79 

1.05 

27 

7.5 

4 

31  + 

6 

2 

1 

DIVISION 

31.7 

-  2.8 

2.86 

-   .66 

7.5 

1962   ANNUAL 

The    1962  Annual    issue   of    this   bulletin   for   this    section 
will    be   published   a   few  months   later   than  usual    this   year. 


S*e    reference   notes   following  Station    Index. 

-    2   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14 


15 


22      23       24 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUOUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6ELLEPLA1N  STA  FOREST 

8ELVIOERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  V 

BRANCHVILLE 
BURL  I NGTON 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CANTON 

CAPE  NAY  3  H 
CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 
CHATS WORTH 

ELIZABETH 

ELIZABETHPOkT 

ESSEX  FELLS  SERV  8LDG 

FLEMI NGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAMSERTVLLLE 
LAYTON 

LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 

MAHWAH 
NANVILLE 
NAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

M1LLV1LLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  VB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
HEW  MtLFORD 
NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK   RIDGE    RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

PATERSON 

PEMKRTON  3  E 
PHILLIPS8URG 
PHILLIPSSURG    BRIDGE 

*>LA  INFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SHILOH 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 
TONS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOOOSTOWN 


2.63 
2.65 
2.37 

2.68 
2.46 

2.71 
2.46 

3.07 

2.03 


2.10 

2.60 
2.65 
2.55 
2.29 

3.06 


2.37 
3.04 
2.72 


.02 

.is 

.36 

.01 

.0? 

.20 

.25 

.10 

■oe 

T 

.56 

.03 

.16 

.67 

.21 

.32 

.03 

.10 

.03 

.06 

.31 

.30 

•  1C 

.25 

.09 

1.01 

.40  1.05 

1.05 


.12 

.03 
.03 


.03 
.13 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       60°  on  the  10th  at  Freehold 

Lowest  Temperature:    -20°  on  the  29th  at  Layton 

Greatest  Total  Precipitation:  3. 18  inches  at  Bass  River  State  Forest 

Least  Total  Precipitation:        D  1.  39  inches  at  Manville 

Greatest  One-Day  Precipitation:         1.  40  inches  on  the  27th  at  Paterson 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      13.  0  inches  at  Canistear  Reservoir,  and 

Oak  Ridge  Reservoir 
Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       16  inches  on  the  31+  at  Canis- 
tear Reservoir 
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13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

MAX 
MIN 

30 
12 

36 

24 

40 

26 

41 

30 

41 
26 

44 
28 

47 

22 

44 

31 

46 
27 

56 

31 

51 

37 

47 
38 

43 
29 

32 

16 

39 
13 

43 

19 

52 
26 

44 

36 

44 
37 

54 

44 

51 
14 

35 
13 

48 

20 

20 

4 

24 
5 

37 
17 

36 

16 

21 

10 

32   34 
3   25 

31 

11 

40.1 
22.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

31 
14 

36 
26 

26 

42 

31 

40 
28 

41 

30 

42 
28 

42 
32 

41 
29 

49 
37 

47 
39 

48 
39 

43 

31 

32 

20 

38 
24 

41 
25 

47 
36 

42 
39 

45 

38 

52 
45 

47 

17 

38 
17 

44 
23 

21 
8 

23 
13 

37 
22 

37 
20 

22 
IS 

32   34 
10   29 

32 
20 

36.8 
26.2 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

31 
12 

34 
24 

39 

23 

40 
31 

39 
24 

3  8 
28 

42 
23 

41 
30 

42 
28 

52 
28 

50 
32 

42 
37 

40 
28 

31 
18 

39 
16 

37 
19 

52 
22 

41 
33 

40 
35 

47 
3  6 

48 
15 

34 
13 

50 
18 

19 
3 

22 
6 

37 
17 

36 

18 

22 
11 

27   32 

7   20 

32 
17 

37.9 
21.7 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

24 
10 

36 
22 

39 
29 

40 
30 

41 
22 

40 
24 

46 
16 

43 
27 

43 

20 

57 
24 

52 
30 

49 
36 

47 
34 

32 
12 

39 

7 

41 
10 

52 
20 

44 

32 

43 
36 

64 
37 

49 
20 

34 

7 

50 
28 

43 

4 

25 
-  5 

36 

7 

38 
30 

32 

11 

28   33 
-  3   15 

32 
23 

40.8 
19.6 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

23 

7 

35 
21 

37 
9 

40 
27 

37 
12 

38 
26 

39 
12 

41 
23 

41 
27 

46 
20 

39 
28 

37 
32 

36 

31 

33 
12 

34 
9 

33 
12 

45 
12 

38 
22 

42 
27 

39 

33 

39 

14 

31 
8 

39 

20 

33 

-  2 

21 
-  4 

30 

4 

3* 
22 

24 
6 

23   26 

-11   11 

33 

14 

35.  0 

IS. 6 

BOONTON  1  SE 

MAX 

MIN 

12 
5 

23 

11 

33 

19 

38 

20 

38 
22 

37 

24 

41 

19 

42 
21 

44 
27 

39 

24 

50 
24 

39 
30 

36 
33 

37 
15 

27 
12 

34 

12 

30 

14 

48 
15 

37 
25 

36 

26 

44 
15 

22 

9 

29 

11 

39 

-  1 

7 
-  3 

20 

1 

31 

12 

34 
9 

21   26 
-5-2 

28 

16 

33.0 
14.8 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

28 
14 

34 
25 

36 
24 

38 
22 

38 
25 

40 

32 

42 
23 

41 
31 

43 
30 

53 
28 

45 
33 

42 
38 

42 

19 

37 
18 

36 
21 

52 
24 

44 
34 

41 
34 

48 
34 

48 
18 

33 

13 

40 
27 

37 
0 

25 
5 

35 

15 

34 
22 

25 
12 

26   31 

5   18 

33 

18 

36.2 

22.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

13 
0 

25 
6 

34 
10 

38 
15 

38 
12 

37 
15 

41 
14 

43 
19 

43 
23 

41 
20 

53 
22 

38 
28 

38 
33 

37 
15 

28 

11 

37 
10 

32 
12 

48 
15 

37 
28 

42 
28 

45 
16 

22 

9 

31 
13 

42 

1 

11 
1 

22 

4 

32 
IS 

34 

10 

21   26 

-13  -  7 

28 

7 

34.1 
12.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

12 

35 
26 

33 
30 

35 
31 

36 

28 

39 
28 

43 
24 

54 

31 

42 
32 

47 
31 

45 

37 

48 
37 

41 
35 

35 
23 

36 

16 

35 
24 

47 
32 

44 
36 

42 
36 

49 

36 

47 
20 

35 
16 

45 
33 

44 

10 

41 
16 

36 

20 

37 
32 

37 

12 

36   33 

13   23 

31 

25 

40.3 
26.0 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

12 
-  2 

20 

11 

30 
15 

39 

16 

37 
13 

34 
16 

43 
14 

45 
14 

44 
24 

40 
20 

53 
21 

38 
28 

38 

28 

36 
12 

25 

10 

34 
9 

29 
11 

46 

13 

36 

27 

42 

27 

49 
12 

20 
6 

29 

8 

33 
-  4 

8 
-  4 

IS 
-  5 

30 
9 

31 

7 

19   25 
-11  -11 

27 

12 

35.8 
11.2 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

28 

5 

36 

39 
12 

40 
30 

38 
21 

41 
24 

47 

11 

44 
11 

44 
19 

57 
23 

52 
28 

48 
39 

40 

32 

32 
15 

39 
9 

39 
13 

53 
18 

44 
30 

42 

34 

50 
36 

50 
18 

34 
11 

51 
26 

42 
3 

21 
-  3 

38 
8 

25 
11 

26   32 

1   11 

31 

21 

40.2 
17.8 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

26 
10 

36 
20 

39 

20 

42 
32 

38 
23 

44 

30 

45 
23 

45 
32 

43 
29 

53 
26 

44 
32 

43 
32 

39 

34 

34 
16 

39 
15 

3* 
17 

49 
19 

42 
29 

42 
36 

45 
36 

45 
18 

32 

11 

49 
25 

37 

3 

23 

4 

32 
12 

36 

24 

27 

14 

28   29 

5   17 

34 

20 

38.5 
21.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

12 
5 

25 

11 

32 

17 

37 
19 

37 
17 

35 
18 

40 
18 

41 
18 

42 
25 

40 
24 

51 
24 

41 
30 

36 
33 

36 
13 

36 
12 

36 

11 

31 
15 

47 
18 

37 
27 

36 
27 

44 

15 

23 
8 

32 

13 

40 
-  1 

17 
-  2 

20 
1 

30 

14 

32 
8 

21   25 
-  5  -  5 

30 

13 

33.6 
14.2 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

26 
9 

35 
21 

39 
13 

38 
28 

38 
15 

44 
27 

45 
15 

44 
24 

43 
28 

52 
20 

39 
29 

39 
34 

38 

32 

33 
14 

40 

9 

35 

10 

49 
10 

39 
22 

43 
29 

45 
32 

47 
16 

33 
8 

42 
19 

33 
-  2 

17 
-  3 

30 
5 

35 

23 

23 
8 

26   27 
-12    8 

30 
16 

37.0 
16.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

25 

10 

35 
20 

39 
18 

40 
30 

38 
22 

40 
27 

43 
21 

42 
28 

42 
29 

60 
27 

47 
34 

41 
35 

38 
32 

32 
15 

38 
15 

36 
17 

52 
23 

4H 
33 

40 
32 

47 
38 

47 
16 

33 

10 

49 
27 

39 
1 

20 
1 

33 
11 

35 
22 

20 
9 

26   30 

2   18 

2B 
19 

38.2 
20.7 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

23 
-  1 

30 
22 

34 
22 

39 
23 

39 
25 

4U 

25 

41 
23 

45 
25 

42 
27 

44 

28 

55 
31 

52 
32 

45 
36 

39 
17 

31 
17 

39 
18 

40 
18 

53 
29 

42 
34 

48 
34 

51 
20 

23 

13 

38 
15 

49 
3 

12 

3 

25 

7 

39 
23 

36 
11 

20   30 

4    7 

33 

21 

38.0 
19.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

12 
-  4 

17 
6 

26 
14 

36 

16 

34 
19 

36 

22 

38 

16 

36 
24 

40 

25 

41 
28 

44 
34 

36 
25 

38 

28 

32 
5 

23 

4 

28 
4 

27 
6 

40 

6 

46 

22 

36 

23 

40 
6 

35 
0 

28 

6 

34 

-  8 

0 

-12 

19 
-  6 

38 

10 

24 

14   28 

-11    2 

30 
8 

30.9 
10.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

27 
11 

34 
22 

36 

18 

39 
30 

36 
21 

39 

28 

40 
20 

41 
28 

41 
28 

51 
25 

43 
30 

40 
35 

37 
32 

33 

17 

36 
IS 

32 

15 

47 
22 

39 
28 

38 

33 

46 

34 

46 

18 

32 
11 

47 
26 

39 
2 

18 
2 

33 
9 

33 
26 

26 

10 

24   29 

0   16 

29 
19 

36.  5 
20.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

29 
10 

33 
22 

38 
16 

39 
29 

38 

19 

40 

24 

43 
18 

42 
26 

43 
22 

55 
23 

50 
29 

46 
38 

38 
31 

31 
13 

39 
10 

39 
11 

52 

17 

41 
32 

38 

33 

49 
35 

48 

16 

32 

11 

49 
26 

41 
3 

21 
-  3 

35 

7 

36 

21 

21 
11 

28   32 
-  3   17 

29 
19 

38.5 
18.8 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

25 
10 

32 
19 

37 
23 

38 

31 

35 
28 

39 
32 

42 
29 

42 
34 

41 
35 

47 
34 

44 
38 

38 
35 

37 
27 

30 
19 

35 
21 

31 
16 

42 
27 

41 
34 

39 
30 

45 
38 

44 
13 

31 
11 

44 
19 

19 

4 

22 

4 

31 
17 

36 

16 

23 

12 

24   28 

9   21 

29 

20 

35.2 
22.8 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

29 
11 

34 
24 

37 
13 

39 

2B 

40 
14 

41 

27 

44 

15 

42 
25 

42 
24 

50 

23 

39 
30 

38 
35 

37 

31 

32 

16 

38 
12 

34 
12 

49 

15 

16 
26 

44 
32 

45 
34 

45 
17 

33 

11 

43 

24 

38 
2 

20 
1 

31 
9 

34 
23 

24 
10 

25   28 

-  5   14 

31 

18 

36.9 
16.4 

LAYTON 

MAX 
MIN 

10 
-  2 

23 
9 

31 
3 

35 
4 

40 
12 

3  6 
20 

43 
11 

35 
14 

39 
23 

41 

14 

42 

17 

37 
25 

35 

28 

34 
6 

28 
0 

34 

2 

31 
6 

46 

7 

33 
17 

42 
26 

45 
12 

21 

1 

29 

7 

38 

-  4 

9 

-12 

22 
-10 

28 
6 

35 

11 

22   24 

-20  -19 

26 

6 

32.1 
7.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

20 

7 

25 

16 

36 
20 

40 
24 

41 
19 

38 
23 

45 
20 

45 
23 

44 

26 

43 
26 

56 

29 

43 
31 

39 
34 

38 
16 

30 
15 

38 
14 

33 
15 

50 
20 

40 
27 

40 
29 

47 
16 

26 

10 

33 
15 

43 
0 

10 
2 

25 

7 

32 
16 

36 

10 

26   28 
-  2   11 

31 

17 

36.2 
17.3 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

26 
12 

34 
23 

37 

21 

38 
31 

35 
24 

4* 
28 

40 
24 

39 
32 

43 

30 

55 
28 

44 
35 

40 
35 

39 
29 

30 
18 

38 
16 

34 
20 

49 
26 

38 
34 

40 

33 

50 

40 

44 
14 

32 

11 

49 

19 

40 

4 

18 

2 

32 
16 

35 
IS 

2  0 
12 

24   30 

6   20 

29 
19 

36.9 
21.6 

MILLV1LLE 

MAX 
MIN 

19 

30 

13 

36 
24 

36 
30 

41 
24 

40 
25 

40 
21 

46 
23 

42 
26 

44 
27 

53 
29 

49 
33 

47 
38 

40 
18 

32 

15 

40 
16 

42 
18 

53 
26 

43 
36 

53 
35 

53 

21 

23 
14 

36 

14 

48 
6 

IS 

4 

25 

10 

37 
22 

37 

4 

22   30 

7    8 

33 
24 

38.2 

20.4 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

29 

12 

35 
22 

3  6 

29 

40 
28 

40 
24 

38 

20 

45 
18 

41 
29 

42 

25 

53 
25 

49 

32 

48 
39 

40 
27 

30 
13 

38 

11 

39 
13 

50 
23 

44 
37 

41 
36 

53 
41 

45 

15 

35 
13 

46 

18 

18 
2 

23 
2 

37 

17 

35 

18 

21 
11 

28   34 
2   23 

30 
9 

38.2 
20.5 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

29 
11 

34 
24 

39 
21 

38 

30 

39 
22 

39 
28 

44 
22 

42 
29 

4  3 
29 

53 
28 

50 
32 

43 
36 

39 
25 

30 
18 

37 
15 

36 
16 

51 
20 

39 
32 

36 

33 

46 

35 

40 
12 

31 
11 

47 
16 

16 
3 

21 
6 

36 
16 

34 
14 

18 
8 

25   31 
4   18 

29 
14 

36.6 
20.3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

11 
1 

24 
10 

33 
17 

38 
25 

37 
18 

37 
21 

41 
16 

42 
19 

46 
26 

41 
22 

53 
24 

40 
30 

36 
33 

37 
14 

27 
10 

36 
11 

32 

14 

46 
19 

37 
30 

43 
32 

43 
15 

23 
9 

31 
12 

39 

-  2 

8 
-  6 

22 

2 

32 
13 

33 
9 

22   25 

-  8    2 

26 

16 

33.6 
14.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

25 

11 

33 
22 

39 
25 

40 
32 

37 

30 

42 

3  2 

42 

28 

44 
34 

42 
35 

51 
30 

43 
37 

39 

35 

40 
27 

30 
19 

37 
21 

33 
16 

48 
24 

41 
34 

37 
29 

46 
36 

46 

14 

32 

12 

46 

19 

19 

22 
5 

32 

17 

34 
17 

23 
12 

25   29 

9   21 

29 
21 

36.3 
22.8 

NEW  BRUNSWICK  EKP  STA 

MAX 
MIN 

25 

11 

35 
22 

38 
19 

39 
30 

36 
23 

40 
28 

41 
22 

42 
31 

42 
30 

52 
25 

46 
32 

41 
36 

38 

34 

35 
16 

38 
15 

34 

15 

49 
22 

40 

31 

38 
32 

46 
34 

47 
17 

32 

10 

46 

26 

39 

0 

18 
3 

32 

13 

34 
26 

27 
11 

25   27 

3   16 

30 
20 

37.2 
21.1 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

25 
10 

34 
21 

36 
19 

38 
29 

38 
23 

43 
27 

40 
20 

40 
26 

43 
28 

49 

26 

43 
32 

40 
35 

39 
35 

36 
16 

38 
15 

35 
18 

48 
23 

43 
28 

38 
32 

46 
35 

48 

18 

33 

11 

53 
26 

46 
3 

19 

2 

33 
12 

33 
26 

27 
10 

28   26 

4   17 

28 
20 

37.7 
20.9 

NEWTON 

MAX 
MIN 

11 
2 

26 

8 

30 
3 

31 
5 

35 
10 

35 
15 

39 
11 

38 
13 

38 
23 

39 

18 

48 
18 

37 
29 

35 

2  9 

41 
13 

21 
5 

26 

6 

29 

7 

43 
8 

34 
26 

38 
25 

40 
12 

20 

8 

29 

13 

38 

-  3 

6 
-  2 

19 
-  2 

28 
12 

31 

7 

19   24 
-17  -14 

27 
11 

30.6 
9.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

25 
5 

25 

14 

32 

24 

35 
25 

41 
27 

43 

32 

43 
32 

41 
27 

43 

35 

45 
32 

53 
31 

43 
31 

39 
31 

36 

17 

31 
18 

39 
15 

39 

17 

43 

24 

41 
27 

45 
31 

45 
16 

2* 
11 

35 
16 

46 
2 

10 
1 

30 

4 

31 
22 

31 

11 

24   30 
6    9 

30 

20 

36.1 
19.8 

PEM8ERTON  3  E 

MAX 
MIN 

31 

10 

37 
21 

38 
11 

40 
30 

40 
21 

40 

2  6 

44 
17 

43 
29 

44 
26 

59 
23 

49 
33 

49 
37 

38 
32 

32 
15 

37 
10 

37 
11 

53 
20 

42 

32 

40 
34 

49 

35 

47 
20 

33 
11 

50 
26 

40 
2 

21 

-  2 

38 

8 

36 

24 

26 

10 

26   30 

0   16 

31 
21 

39.4 
19.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

28 

9 

36 

24 

35 
15 

40 
29 

39 
18 

41 
28 

42 
16 

42 
23 

43 

29 

49 
22 

49 
30 

49 
34 

37 

33 

33 
15 

36 

13 

36 
14 

46 

15 

45 
25 

43 
29 

4* 
34 

44 
15 

34 
10 

40 
23 

35 
0 

20 
0 

32 
S 

35 
23 

28 
8 

26   27 
-  8   14 

33 
13 

37.6 
18.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

26 

10 

35 
20 

40 

ie 

41 
31 

37 
22 

41 
26 

43 
20 

44 
29 

42 
28 

52 
25 

42 
31 

38 
37 

38 
35 

35 
16 

38 
14 

33 

15 

48 

17 

41 
27 

37 
31 

45 
33 

43 
18 

33 

10 

43 
23 

23 

3 

21 

2 

32 

11 

34 
27 

27 
10 

27   29 
0   16 

34 

19 

36.6 

20.2 

SHILOH 

MAX 

MIN 

29 

10 

33 
22 

35 

?e 

38 
29 

39 

24 

37 

27 

43 
22 

41 
29 

41 
27 

51 
28 

47 
34 

47 

38 

40 
33 

33 
17 

38 
17 

39 
19 

49 
23 

61 

34 

40 
34 

50 
36 

48 

17 

35 
12 

46 
28 

41 
3 

24 
6 

34 
14 

34 
24 

25 
10 

26   32 

4   19 

31 
23 

38.3 
22.3 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

25 
9 

34 
22 

40 
16 

40 
30 

36 
17 

40 
28 

41 
17 

43 
28 

41 

25 

49 
22 

41 

30 

39 
36 

39 
31 

32 

15 

37 
11 

33 

13 

46 
13 

39 
27 

39 
30 

44 
34 

44 
16 

32 
9 

42 
24 

34 
1 

19 
1 

31 
9 

34 
22 

22 

10 

25   26 

-  5   14 

34 
20 

36.2 
18.  5 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

10 
0 

26 
9 

30 

5 

31 
5 

38 
11 

34 

15 

42 

10 

38 
11 

40 
25 

41 
16 

50 
16 

39 
26 

35 

30 

35 
11 

28 
6 

35 

7 

30 
12 

47 

14 

33 
24 

18 
24 

39 

12 

20 
6 

31 

9 

37 
-  6 

7 
-12 

19 
-11 

33 

7 

30 
10 

20   25 
-17  -12 

26 
4 

31.8 
8.6 

*. 

„,.„„. 

.... 

folio 
4  - 

■log  St.llo 

a  Indei. 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

• 
t» 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

TOHS  RIVER 

HAX 

27 

36 

4  0 

41 

38 

43 

44 

43 

43 

59 

52 

52 

42 

35 

38 

37   53 

46 

45 

51 

50 

32 

51 

46 

20 

36 

36 

30 

28 

30 

30 

40.5 

MIN 

9 

17 

15 

30 

19 

25 

17 

26 

26 

23 

30 

36 

35 

14 

9 

11   19 

29 

34 

34 

19 

11 

26 

4 

4 

7 

29 

11 

3 

15 

20 

19.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

28 

34 

36 

39 

37 

40 

44 

42 

42 

52 

43 

39 

37 

29 

36 

34   50 

39 

38 

46 

43 

31 

47 

17 

20 

33 

32 

18 

24 

30 

29 

35.8 

MIN 

12 

25 

24 

30 

26 

31 

26 

32 

31 

31 

36 

35 

23 

17 

21 

19   27 

35 

33 

35 

13 

12 

16 

2 

4 

18 

16 

11 

6 

20 

20 

22.2 

TUCKERTON 

MAX 

25 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

44 

44 

50 

47 

49 

42 

35 

40  !  40   48 

43 

43 

52 

50 

34 

45 

42 

23 

35 

37 

30 

30 

34 

32 

39.8 

MIN 

10 

23 

20 

30 

22 

24 

17 

28 

26 

24 

30 

39 

33 

15 

7   12   23 

30 

36 

38 

19 

9 

30 

4 

-  1 

12 

26 

12 

2 

21 

22 

20.7 

WOODSTOWN 

MAX 

?9 

35 

37 

39 

41 

37 

41 

41 

43 

51 

50 

46 

40 

33 

37   38   50 

40 

39 

49 

46 

34 

47 

36 

23 

35 

35 

24 

26 

33 

30 

38.3 

MIN 

11 

23 

26 

29 

20 

25 

20 

29 

24 

26 

30 

39 

32 

16 

14   19   21 

33 

33 

36 

12 

13 

29 

0 

6 

12 

22 

5 

0 

18 

21 

20.8 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

a 
o> 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 
29 

31 
30 

32 

31 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
33 

33 
30 

30 
29 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32.6 
31.9 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
29 

31 

30 

32 

31 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 

33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 
30 

30 
30 

32 

31 

32 
31 

32 

32 

32 

32 

32 
32 

33 
32 

32.6 
31.9 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33.0 
32.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 

33 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34.1 
33.6 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 

35 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36.0 
35.6 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 
38 

39 
39 

39 
38 

39 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

38 
38 

38 
37 

38 

37 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 

37 

38 

37 

38.4 
38.1 

PLOT  S2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

25 

17 

32 
24 

32 

25 

33 
32 

33 

29 

33 
32 

33 
30 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

36 
34 

36 
33 

33 

30 

32 
27 

32 
26 

33 
26 

33 
32 

34 

33 

37 
33 

36 
30 

32 
28 

32 
32 

33 
16 

27 

14 

32 
25 

32 
31 

32 
31 

31 
30 

31 

30 

32 
31 

32.5 
28.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

26 
18 

32 
24 

32 

25 

33 
32 

33 
29 

33 
32 

33 
30 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

35 
34 

36 
33 

33 
31 

32 

28 

32 
26 

32 

27 

33 
32 

34 

33 

36 

33 

35 
32 

32 
29 

32 

32 

33 
18 

27 
16 

31 
25 

32 
31 

32 

31 

31 
30 

31 

30 

32 
31 

32.4 
29.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

26 

20 

31 
25 

32 
26 

32 
32 

33 
31 

33 
32 

33 
31 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

35 
33 

33 
32 

33 
31 

32 
29 

32 

29 

33 
32 

33 

33 

35 
33 

35 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
22 

28 

20 

31 

27 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

31 
31 

32 
31 

32.3 
30.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

30 

27 

31 
29 

32 
30 

32 
32 

33 

32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
30 

31 
28 

31 
30 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 

32 

31.4 
30.8 

PLOT  #1 
PLOT  #2 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONI 


SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


TYPE,   LOAM.   GROUND 
K  POTENTIOMETER. 


COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 


TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

3.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  s 

S-e-S 

a  o  § 
o.  a  • 

% 
a 

3 

«  o 
a  2  *- 

;5; 
s  "  = 

<  a  a 

Station 

a 

> 
a 

211 
o  ©  > 

SB! 
o,B  a 

a 
o> 
a 

a 
> 
< 

3  « 
a  rz 

£  a 

a 

1   ^ 
(  o  S 
Q  1 

°% 

a  a 

a  m 

O  H 
O  W 

■  ■  w 

< 

O  H 
©  CO 
-  W 

04 

o  w 

a 

o  (- 

o  w 
■  ■  w 
r- 

a 
o 

Oi 

o 
jT 

o 

0> 

1 

o 

01 
O) 

1 

o 
to 

01 
01 

i 

a 

CM  3 

2 
o 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

9.4 

37  +  + 

WNW 

27 

79 

78 

59 

72 

3 

6 

5 

2 

0 

0 

16 

63 

5.6 

LONG  BRANCH 

NW 

13 

11.0 

48 

NW 

27 

- 

68 

58  & 

66 

5 

5 

4 

l 

1 

0 

16 

56 

5.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NNE 

13 

10.3 

35++ 

W 

27  + 

70 

71 

58 

66 

5 

1 

8 

0 

0 

0 

14 

- 

6.1 

TRENTON  WB  CITY 

S 

- 

8.7 

41 

w 

27 

- 

- 

" 

" 

2 

4 

7 

1 

0 

0 

14 

60 

5.7 

l>  12:00  NOON 

849*   rofarencc   notes   following   Station    Iodox. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW   JERSEY 
JANUARY    1963 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

.4 

T 

T 

.  1 

T 
T 

T 

1.8 

T 

1 

T 

T 

1.9 

T 

.2 

2 

.2 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

6 

T 
6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

.5 
2 

2 

2 

6.0 
8 

8 

8 

T 
8 

8 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

4.0 
4 

4 

4 

7.0 
11 

11 

11 

10 

.3 

10 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

4 

3 

.5 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
2 

2 

2 

9.0 

11 

11 

11 

1.0 
12 

12 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.5 

T 

3.5 
2 

2 

2 

1.8 
4 

4 

HI6HTST0WN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

3.5 
3 

3 

3 

1.5 
4 

T 
4 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

.4 

T 

T 

T 

3.  1 

T 

T 

T 

2.  1 
2 

1 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 
4 

4 

3 

1.0 
4 

T 
4 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 

T 

7.0 
7 

7 

7 

7 

.5 

7 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.8 

.2 

1 

T 

3.5 

T 
3 

3 

3 

3.0 
4 

T 
4 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.2 

T 

3.0 
2 

1 

T 

T 

1.5 
2 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Y 

T 

3.0 
3 

T 

1.3 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

2 

2 

2 

2.C 
1 

T 
3 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.5 
4 

3 

2 

2 

2.0 
3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.5 

7.5 

.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

4.3 

T 

1.9 
6 
.7 

5 

.e 

5 

.6 

l.C 
5 
.6 

T 
6 
.6 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

4.0 

4 

4 

3 

1.0 
6 

4 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

7.5 
10 

10 

10 

T 
9 

9 

PATERS ON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 

6.6 

7 

7 

7 

7 

.4 
7 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

1 

1.5 
2 

1 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7.0 

7 

7 

7 

6 

6 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

6.0 

5 

5 

2.0 
6 

T 
5 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

a 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.3 
5 

5 

4 

.8 
5 

T 
5 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

.6 

2 

X 

I 

1 

1 

T 
T 

4.2 

4 

4 

4 

.8 

4 

3 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

.2 

T 
T 

T 

4.0 

T 

.2 

4 

3 

2 

1.8 
2 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

T 
3 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

3.5 
4 

4 

4 

6.0 
9 

9 

9 

8 

.3 
8 

See  reference  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

6 

Id 

0 

U 

w 

z 

i 

< 

TIME  AND 

z 

fi 

P 

TABLES 

STATION 

B 

COUNTY 

< 

E 

I 

OBSERVER 

1 

a 

3 

I 

1 

1 

a 

I 

1 

ALLENDALE 

0100 

BERGEK 

8 

41    02 

74    08 

270 

C 

KRGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

1 

39    27 

7*   35 

58 

MID 

MID 

C 

HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

0)2* 

1 

39    23 

7*    26 

10 

HID 

J 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

03*6 

CAMDEN 

2 

39    5* 

75    0* 

50 

up 

UP 

1RV1N    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0921 

BURLINGTON 

1 

39    37 

7*    26 

20 

9A 

M 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

Dtffl 

CAPE    MAY 

1 

39    15 

74    52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLA1N    STATE    FOREST 

BELMAR   2    S« 

MONMOUTH 

*0    P9 

7*   0* 

40 

BA 

BELMAR    WATER    WORKS 

BELVIOEiE 

OTli 

WARREN 

2 

*0    50 

75    05 

275 

5P 

5P 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVILLE    2    E 

SOMERSET 

8 

40    43 

7*    32 

240 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

DMT 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON   1    SE  1 

0907 

MORR I S 

e 

40    5* 

74    2* 

280 

■J 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND  SHOOK   2   W  1 

0927 

SOMERSET 

10 

40    33 

7*    3* 

30 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

BRANCNVILLE 

C978 

SUSSEX 

5 

41    09 

7*    *5 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40    04 

7*    53 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CAN1STEAR   RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

■ 

*1    07 

74     30 

10*0 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

*0    45 

7*    21 

ISO 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

13*3 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9a 

GERTRUOE    5.    WILLIS 

CAPE    MAY    J    M 

1351 

CAPE    MAY 

1 

3B    57 

7*    58 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1*7? 

ESSEX 

B 

40    52 

74    13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     60°  on  the  6th  at  Atlantic  City  WB  AP 

Lowest  Temperature:  -18°  on  the  8th  at  High  Point  Park 

Greatest  Total  Precipitation:         4.  29  inches  at  Bass  River  State  Forest 

Least  Total  Precipitation:  1.  38  inches  at  New  Brunswick  Exp   Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.  50  inches  on  the  12th  at  Charlotteburg 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        17.  5   inches  at  Branchville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         19   inches  on  the  20th  at  High  Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Throughout  most  of  New  Jersey  this  was  the  coldest  Feb- 
ruary since  1936.     The  winter  of  1962-1963,   December 
through  February,   was  the  coldest  winter  since    1935- 
1936.     Temperatures  averaged  from  4°  to  5°  below  nor- 
mal for  the  winter  season. 

Precipitation  over  the  State  was  generally  from  1  1/2  to 
2  1/2  inches  below  normal  for  the  3  winter  months.   Snow- 


fall during  the  past  winter  averaged  from  50  percent  to 
65  percent  of  the  mean  snowfall  for  the  last  six  winters, 
beginning  in  1956-1957. 

Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,   New  Jersey 
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10.5 

6 

20 

5 

2 

0 

NEWARK  WB  AIRPORT             R 

35.9 

19.3 

27.6 

-  5.1 

51 

6 

-  2 

8 

1041 

0 

10 

26 

1 

2.16 

-   .64 

.72 

12 

3.6 

5 

2  + 

5 

2 

0 

NEWTON 

31.0 

6.8 

18.9 

-  9.2 

48 

7 

-  8 

17+ 

1285 

0 

1" 

28 

7 

2.18 

-   .39 

.54 

12 

12.0 

10 

28  + 

6 

1 

0 

PATERSON 

35.6 

16.3 

26.0 

-  6.1 

50 

19  + 

-  4 

9+ 

1087 

0 

9 

27 

2 

2.39 

-   .76 

1.05 

13 

3.2 

0 

3 

2 

1 

PHILLIPSBURG 

37.1 

14.1 

25.6 

-  5.8 

49 

19+ 

-  3 

8 

1095 

0 

10 

27 

1 

2.72 

-   .34 

.80 

2 

3.0 

3 

20 

5 

4 

0 

PLAINFIELO 

34.6 

17.5 

26.1 

-  6.4 

53 

6 

-  3 

8 

1086 

0 

11 

27 

1 

2.53 

-   .49 

.88 

19 

5.7 

5 

1 

5 

2 

0 

SOMERVILLE 

35.5 

15.5 

25.5 

-  6.5 

50 

6 

-  4 

8 

1101 

0 

8 

26 

1 

2.25 

-   .50 

.89 

12 

3.5 

3 

4+ 

6 

2 

0 

SUSSEX 

31.3 

3.4 

17.4 

-11.5 

52 

7 

-14 

27 

1326 

0 

18 

20 

15 

2.13 

-   .59 

.48 

12 

6 

0 

0 

DIVISION 

23.0 

-  7.9 

2.35 

-   .57 

7.1 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

39.6 

19.4 

29.5 

-  5.2 

60 

6 

5 

8 

986 

0 

8 

25 

0 

2.50 

-   .63 

1.26 

19 

.3 

1 

1 

3 

2 

1 

AUDUBON 

37.7 

18.6 

28.2 

56 

6 

1 

8 

1024 

a 

8 

26 

0 

2.12 

.87 

12 

4.0 

3 

1 

5 

2 

0 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

41.9 

17.0 

29.5 

58 

21  + 

0 

17 

990 

0 

4 

26 

1 

1.84 

-  1.34 

.79 

19 

3 

2 

0 

BURLINGTON 

38.7 

20.3 

29.5 

-  5.4 

55 

6 

1 

8 

987 

0 

5 

26 

0 

2.39 

-   .51 

.87 

12 

T 

1 

1 

7 

2 

0 

CHATSWORTH 

40.6 

16.8 

28.7 

57 

6 

0 

8 

1011 

0 

6 

26 

1 

2.41 

.93 

12 

6 

2 

0 

FREEHOLD 

37.0 

17.7 

27.4 

-  5.6 

53 

18+ 

-  2 

8 

1047 

0 

9 

27 

1 

2.46 

-   .68 

1.02 

12 

3.4 

4 

1 

6 

2 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

37.3 

16.7 

27.0 

-  7.5 

55 

7 

3 

9 

1058 

0 

10 

27 

0 

3.61 

.36 

.90 

25 

6 

4 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

36.8 

17.6 

27.2 

-  5.7 

53 

18 

-  2 

8 

1051 

0 

7 

27 

1 

2.23 

-   .50 

1.04 

12 

4.0 

4 

1 

4 

2 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

38.3 

17.1 

27.7 

-  6.1 

55 

6 

1 

1 

1036 

0 

6 

27 

0 

2.32 

-   .79 

.93 

12 

2.4 

1 

1 

5 

2 

0 

MILLVILLE 

37.5 

18. 1M 

27. 8M 

57 

12 

8 

17+ 

1031 

0 

9 

26 

0 

1.88 

.75 

19 

.5 

0 

3 

2 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPOR. 

38.6 

18.2 

28.4 

59 

11 

2 

17 

1017 

0 

8 

26 

0 

2.09 

.85 

19 

1 

26+ 

3 

2 

0 

MOORESTOWN 

36.3 

18.5 

27.4 

-  6.0 

54 

6 

2 

8 

1044 

0 

10 

27 

0 

3.01 

.28 

.96 

20 

7.0 

2 

26  + 

6 

3 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

36.9 

17.9 

27.4 

-  5.4 

51 

6 

-  3 

8 

1045 

0 

7 

7  8 

1 

1.38 

-  1.39 

.45 

19 

6.4 

4 

19 

7 

0 

0 

NEW  MONMOUTH 

38.5 

18.4 

28.5 

53 

18 

-  2 

8 

1017 

0 

6 

27 

1 

2.75 

1.11 

12 

5 

2 

1 

PEM8ERTON  3  E 

39.3 

17.2 

28.3 

-  6.0 

53 

6 

1 

8 

1020 

0 

7 

25 

0 

2.53 

-   .35 

.97 

12 

1.0 

1 

19  + 

5 

2 

0 

SHILOH 

38.3 

19.5 

28.9 

-  6.0 

52 

6 

6 

8 

1006 

0 

5 

26 

0 

1.93 

-   .96 

.72 

12 

5 

2 

0 

TOMS  RIVER 

41.7 

16.6 

29.2 

55 

11 

0 

17 

998 

0 

4 

27 

1 

2.73 

1.00 

19 

5 

2 

1 

TRENTON  WB  CITY               R 

35.6 

18.8 

27.2 

-  6.2 

53 

6 

-  2 

8 

1051 

0 

10 

26 

1 

2.17 

-   .42 

.80 

12 

3.3 

2 

19+ 

3 

2 

0 

TUCKERTON 

40.6 

18.2 

29.4 

52 

18 

2 

17 

989 

0 

5 

2b 

0 

3.11 

1.40 

19 

5 

2 

1 

WOODSTOWN 

38.1 

16.8 

27.5 

52 

6 

-  6 

8 

1044 

0 

6 

27 

1 

2.40 

.91 

12 

2.9 

2 

1 

6 

2 

0 

DIVISION 

28.2 

-  5.5 

2.39 

-   .60 

2.9 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY                 R 

38.4 

22.9 

30.7 

-  5.0 

53 

7 

8 

8 

954 

0 

7 

23 

0 

2.35 

-  1.03 

1.23 

19 

4 

2 

1 

CAPE  MAY  3  W 

37.7 

23.0 

30.4 

48 

11 

10 

17 

962 

0 

6 

24 

0 

2.11 

.75 

20 

5 

2 

0 

LONG  BRANCH                   R 

36.6 

19.4 

28.0 

-  5.0 

52 

18+ 

-  1 

8 

1026 

0 

9 

2<. 

1 

2.68 

-   .86 

1.11 

12 

2.0 

4 

1 

4 

2 

2 

DIVISION 

29.7 

-  4.6 

2.38 

-   .74 

2.0 

8e*   reference   notes   following   Station    Indsx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NEW  JERSEY 

FEBRUARY 

1963 

*3 

Day  of  Month 

Station 

o 

i  |a| 

3 

4    5    6 

7 

8  [  9 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14   15 

16   17  1  18 

19  J 

20 

21 

22  |  23   24 

25  | 

26   27 

28  |  29  |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

2.50 

T     .02 

•09 

.04 

T 

.01 

.73 

1.26 

.02 

T 

.32 

.01 

T     T 

T 

ATLANTIC  CITY           R 

2.35 

.03 

.09 

.10 

.02 

.59 

1.23 

.29 

AUOUBON 

2.12 

.20 

.19 

T 

T 

.10 

.97 

.85 

T 

T 

T 

.10 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

4.29 

• 

• 

.92 

1.26 

■ 

.92 

.75 

.25 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

1.84 

.06 

.06 

T 

T 

.59 

.79 

.07 

.22 

.03 

RELVIDERE 

2.26 

.07 

■  48 

T 

T 

.12 

.41 

.34   T     .02 

.44 

T 

.40 

T 

BERNARDSVILLE  2  E 

2.80 

.03 

.4? 

.06 

.52 

.57 

.97 

.18 

.03 

BLACKWELLS  MILLS 

2.44 

.04 

.28 

T 

•  05 

.68 

.44 

.81 

■  08 

.06 

BOONTON  1  SE 

2.09 

•  02 

.36 

T 

T 

.06 

.53 

.27   T     T 

.68 

T 

.17 

T 

BOUND  BROOK  2  W 

2.03 

.05 

•  27 

T 

T 

.05 

.76 

.15 

.65 

.09 

.01 

8RANCHVILLE 

1.98 

,4< 

T 

.10 

.29 

.37        .04 

.47 

T 

.25 

BURLINGTON 

2.39 

.20 

.IS 

.01 

.01 

T 

•  04 

.87 

.02 

.50 

.25 

.11 

.20 

CAN1STEAR  RESERVOIR 

2.14 

.06 

.33 

T 

.10 

.40 

.30        .03 

.61 

T 

.31 

T 

T 

CANOE  BROOK 

1.97 

.07 

.35 

.07 

.75 

.17        T 

.45 

.10 

.01 

CANTON 

1.86 

.04 

•  16 

.65 

.01 

.79 

.18 

.03 

CAPE  MAY  3  W 

2.11 

.05 

•  20 

.03 

.71 

.01 

.05 

.75 

.15 

.16 

CEOAR  GROVE 

2.27 

.28 

.12 

.07 

•  62 

.33 

.73 

.04 

.08 

CHAflLOTTEBURG 

3.48 

.04 

.42 

T 

.01 

.09 

1.50 

.33        .03 

.82 

.01 

.23 

CHATHAM 

2.16 

T 

.w, 

.07 

•  64 

.33        T 

.70 

CHATSWORTH 

2.41 

.11 

.16 

.93 

.03 

.74 

.19 

.21 

.04 

ELIZABETH 

2.31 

.22 

.14 

T 

.09 

.98 

„ 

.82 

.03 

.03 

ELIZABETHPORT 

2.59 

.31 

.05 

T 

T 

.15 

.86 

T 

1.04 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2.12 

.32 

.10 

.70        T 

.85 

FLEM1NGTON  1  NE 

3.26 

.27 

.31 

.03 

T 

.14 

•  93 

T 

1.15 

.16 

T 

.25 

T 

.02 

T 

FORTESCUE 

1.53 

.05 

.75 

.50 

.23 

FREEHOLD 

2.46 

.19 

.13 

T 

T 

.02 

1.02 

.60 

.28 

.18 

.04 

GREENWOOD  LAKE 

2.62 

T 

.47 

T 

.01 

.10 

.51 

.32        .05 

.84 

.02 

.30 

HAMMONTON  2  NNE 

3.61 

.16 

.17 

.04 

.76 

.08 

.60 

.90 

.70 

HIGH  POINT  PARK 

2.10 

T 

.40 

.02 

.03 

.52 

.33        T 

.02 

.50 

.07 

T 

.21 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.23 

.26 

T 

T 

T 

1.04 

T     T 

.74 

.14 

.05 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.32 

.09 

.14 

.01 

.02 

T 

•  93 

.74 

.16 

.18 

.05 

IRVINGTON 

2.65 

.47 

.02 

.01 

.03 

.17 

.62 

.02 

1.00 

T 

.10 

.01 

T 

JERSEY  CITY 

2.44 

.36 

.02 

.02 

.03 

.14 

.92 

T     T 

.90 

T 

.03 

T 

LAMBERTVILLE 

D  2.07 

.26 

T 

•  87 

T     T 

.52 

.18 

.14 

D 

.10 

LAYTON 

1.82 

.06 

.39 

.01 

.08 

.33 

.30   T     .02 

.57 

.03 

.03 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

2.35 

.06 

.38 

.07 

.75 

.20        .03 

.75 

T 

.10 

.01 

LONG  BRANCH             R 

2.68 

.21 

•  06 

T 

T 

.01 

1.11 

T     T 

1.06 

T 

.18 

.03 

T 

MAHWAH 

2.36 

•  49 

.01 

.07 

.43 

.37        .01 

.80 

.18 

MANVILLE 

D  1.89 

T 

.15 

T 

T 

.62 

.05 

.62 

3  .20D 

.05 

MAYS  LANDING 

2.34 

.06 

■  14 

.04 

.60 

.05 

1.09 

.33 

.02 

.01 

MIDLAND  PARK 

1.48 

.50 

.04 

.16 

.02 

.63 

.13 

MILLVILLE 

1.88 

.09 

.04 

.02 

.02 

.69 

.75 

.25 

.02 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.09 

.08 

.05 

.02 

T 

.02 

.80 

.85 

T 

.26 

•  01 

T 

T 

MILTON 

2.92 

.55 

.12 

.62 

.22                     .15 

.80 

.10 

.36 

MOORE STOWN 

3.01 

.02 

•  12 

.04 

T 

•  82 

.14 

.96 

T 

.11 

.80 

MORRIS  PLAINS  1  W 

2.27 

T 

.34 

T 

T 

.09 

.66 

.27   T     .02 

.70 

T 

.19 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.16 

.35 

.02 

.01 

.01 

.20 

.72 

T     .01 

.68 

T 

T 

.12 

.04 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.36 

.17 

.15 

T 

T 

.04 

.10 

T 

.45 

.27 

.10 

.10 

T 

NEW  MILFORD 

2.03 

•  28 

,02 

•  06 

.61 

.78 

.02 

.06 

NEW  MONMOUTH 

2.75 

.32 

.1=. 

.06 

T 

.04 

1.11 

•06   .01                   T 

.38 

.60 

T 

T 

T 

NEWTON 

2.18 

T 

.42 

T 

.12 

.54 

.29        .03 

.47 

.02 

T 

.29 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.58 

.06 

.37 

.02 

.07 

.56 

.33        .09 

.82 

.03 

■  21 

T 

OLDWICK 

2.26 

T 

•4] 

.09 

.63 

.18 

.70 

.27 

T 

ORANGE 

2.36 

.4? 

•  06 

.95 

•  85 

.07 

PATERSON 

2.39 

T 

.42 

T 

T 

T 

•09 

1.05   T     T 

.79 

T 

.04 

T 

PEMBERTON  3  E 

2.53 

.06 

•  15 

.02 

•  97 

.86 

.23 

.  14 

.08 

PHILLIPS8URG 

2.72 

.60 

.50 

.15 

.72 

T          T 

T 

.55 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

1.59 

•  36 

T 

.11 

.27   .09 

.53 

.23 

T 

PLAINFIELD 

2.53 

.36 

T 

T 

.21 

.63 

.07   T 

.88 

T 

.  15 

T 

.01   T 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.44 

.41 

.03 

.03 

.10 

.88 

T 

.82 

.02 

.15 

RAHWAY 

1.91 

.16 

.04 

T 

T 

.12 

.no 

T 

.70 

.09 

T 

R I NGWOOO 

2.36 

.03 

.36 

.07 

.74 

.17 

.82 

T 

T 

•  17 

5HILOH 

1.93 

.14 

T 

.7? 

.01 

.70 

.14 

.21 

T 

.01 

SOMERVILLE 

2.25 

.19 

.17 

T 

.18 

•89 

T 

.51 

•  05 

•  26 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

1.63 

.09 

.13 

.14 

•  61 

.12        .03 

.71 

SUSSEX 

2.13 

.02 

.35 

T 

.11 

•  46 

.41 

.45 

.01 

■  30 

TOMS  RIVER 

2.73 

.11 

■  90 

.09 

1  .00 

.40 

T 

.23 

TRENTON  WB  CITY         R 

2.17 

.34 

.03 

T 

.03 

.06 

.80 

T 

.76 

.01 

.06 

.06 

T 

TUCKERTON 

3.11 

•  21 

.05 

.95 

T 

.17 

.33 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.08 

T 

.41 

T 

.06 

.40 

.25   T     .02 

.78 

.16 

WERTSVILLE 

2.33 

.15 

•  17 

T 

.10 

•  87 

.1         T 

.78 

.13 

.03 

WEST  WHARTON 

2.46 

.02 

.43 

T 

.09 

.45 

.36   T     .03 

.75 
.02 

T 

.32 

.01 

WOODCLIFF  LAKE 

2.57 

.40 

.03 

.10 

.00 

.04 

.86 

.10 

WOOD STOWN 

2.40 

.24 

.13 

T 

.02 

T 

.91 

.75 

.15 

T 

.16 

.04 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

ID 

1 

2 

3 

4 

« 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

37 
11 

47 
36 

3B 
17 

33 
12 

48 
22 

60 
23 

50 
27 

32 

5 

39 

10 

49 

27 

58 
37 

40 
31 

32 
24 

40 
22 

28   26   36 

14    8    7 

55 
23 

38 
31 

51 
33 

44 
16 

21 

8 

31 

8 

41 
22 

38 
22 

30 

17 

30 
10 

38 

20 

39.6 
19.4 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

37 
19 

50 
37 

36 
19 

31 
16 

50 
26 

42 
27 

53 

29 

33 
8 

34 

14 

47 
29 

48 
37 

41 
31 

34 
27 

39 
28 

28   27   33 
15   12   16 

49 

27 

39 

34 

52 

35 

45 
18 

21 
12 

30 
14 

40 
30 

35 
23 

32 

18 

30 
13 

38 
26 

38.4 
22.9 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

33 
16 

43 
30 

40 
20 

31 
11 

43 
22 

56 
24 

47 
28 

33 

1 

37 

12 

46 
28 

48 
35 

41 
30 

32 

17 

38 
15 

28   26 

15    4 

28 
10 

53 
21 

36 

31 

49 

33 

45 

16 

21 

5 

34 
12 

37 

21 

37 
22 

30 
14 

28 

8 

36 
21 

37.7 
18.6 

BELLEPLMN  STA  FOREST 

BELVIDERE 

BOONTON  1  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLFMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTV1LLE 

LAYTON 

LITTLE    FALLS 

LONG    BRANCH 

MILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS    PLAINS    1     W 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON    3    E 

PHILLIPSBURG 

PLA1NFIELD 

SHILOH 

SOMERVILLE 

SUSSEX 


MAX   33 
MIN    0 


MAX   30 
MIN  -  1 


MAX   34 
MIN   15 


MAX   31 
MIN  -  6 


MAX   35 

MIN   20 


MAX   21 
MIN  -  8 


MAX   32 
MIN   10 


MAX   31 
MIN   15 


48   44   31 
32   20    7 


35   39   24 

4   20-2 


30   40   23 
5   20    1 


39   40   30 
29   22   11 


34   40   24 


29   29   19 

11   17-3 


48   45   30 
31   22    8 


38   38   25 
28   19  i  8 


44   58   50 
18   20   23 


45   38   47   57   51 


47   39   20   30   37 


23   38 
2   13   12 


24   40   52   43   15 


11   26   31 


43   55   46 
24   25   29 


2  5   42   51 

8   14   17 


36   40   41 
25   27   28 


37   36   44 
1   12   29 


38   31   42 
12   15   26 


22   44   51   40   13   33 


46   57 
23   21 


41   51  i  45 
23   23  :  27 


42   38   47 


38   37   40 
•3   10   29 


40   45 
29   32 


38   45 
25   21 


52   49 
33   33 


30   31   38  I  22   24   42   52   42   16   34 


36   3  9 
21   21 


28   43   55   45   37   37  I  40   43   38 


MAX   30 

MIN    7 


MAX   29 
MIN    9 


MAX   24 

MIN  I   6 


MAX   30 
MIN    3 


MAX   33 

MIN    1 


MAX   29 
MIN  ;  14 


MAX   33 

MIN    3 


MAX  !  21 
MIN  -12 


MAX 

33 

MIN 

4 

MAX 

36 

MIN 

15 

MAX 

30 

MIN 

MAX 

36 

MIN 

10 

MAX 

31 

MIN 

13 

MAX 

31 

MIN 

10 

MAX 

30 

MIN 

16 

45   38  !  29 
28   18    8 


39   46   31 
17   17   11 


32   32   31 


39   39   25 

28   19  j  8 


46   40  |  30 
30   20  I  8 


37   36  I  25 
26   14    9 


36   39   28 
27   19    6 


28   38   23 

•  9   17  1-10 


34   41 
22   20 


46   38   26 
35   15   11 


40   46   32 
20   31   13 


46   38   31 

35   18   10 


42   37   28 
29   14   10 


13   14   20 


5  3   46 
24   28 


34   47   55 
12   24   25 


20   40  :  47 
4   20   29 


27   32   32 


19  I  41   49   52 


12   31   36 


43   14   29 
■18  -11    4 


38   39 
20   25 


50   45   36   35  I  42   48   39 


22   23   26 


43   55   46 

20  -B«J  24 


39   51   45 


42   54 
17   19 


27   32   32 


36   36   46 


24   32  I  40 
2   11  |  29 


50   41 
34   32 


45   39 
34   31 


28   44 
12   20 


42   50 
24   25 


32   45 
14   23 


44   56 
23   23 


42   54 
21   23 


37   36 

0   10 


39   15 
-10  -  6 


43   19 
-6-4 


45   24   35 


42   44   38 
28   32   32 


41   41 
25   29 


52   39 
34   30 


46   21  I  38   49   57 
9    8  :  14   29   36 


32   37  !  45 


MAX  |  29 
MIN  I  12 


30 

39 

25 

26 

41 

52 

43 

16 

7 

18 

2 

7 

12 

19 

-  5 

-  8 

37 

40 

26 

41 

51 

46 

24 

35 

28 

13 

9 

26 

27 

24 

-  2 

11 

39 

37 

25 

42 

51 

48 

40 

35 

27 

20 

8 

21 

23 

27 

-  3 

10 

38* 

40 

25 

43 

51 

50 

42 

35 

27 

19 

10 

22 

23 

27 

-  2 

9 

28   31   39  I  20   24   37 


25   35 
2   19 


59   43 
35   30 


45   48   38 
27   32   27 


40   45 
27   32 


46   40 
33   31 


40   47   40 
28   32   32 


48   39   14   32 


30   44  !  50 
8   22  i  26 


45   17  I  36 
4  -  4  |  12 


38   42 
23   30 


43   44 
28   34 


33   38 
31   15 


35   28 
23   14 


35   29 
24   16 


34   39 
25   13 


33   36 
26   20 


34   28 
23   11 


32   36 
23   15 


33   37 
25   19 


37   32 
25   22 


35   24 
16   11 


33   37 
25   20 


32   38 
25   19 


30   35 
26   2  3 


33   30 
20    3 


36   30 
24   20 


30   38 
23   20 


39   34 
25   22 


33   39 
20   19 


29   37 
24   21 


34   28 
22   14 


34   36 
24   20 


33   38 
25   20 


32   28 
20   10 


46   44   31 
29   21    9 


32   38   29  I  32 


42   5  3 
20   20 


47   38   38   45   52   45 
24    1    7  .  26   33   34 


MAX   28 
MIN  -10 


38   27   27 
27   21    8 


37   38   30 
22   22  . 12 


39   35  I  26 

27   17  '  4 


29   39  I  20 
-  5   12  1-10 


42   49  i  49 
16   11   22 


42   53 
21   20 


40   52 
22   25 


19   36 
-3    9 


44   35 
6   11 


40   50  ;  48   36   35 


24   40   52   39   14 


41   41 
32   30 


40   44   37 
28   32   35 


50   43 
33   33 


4  3   38 
33   33 


41   41 
24   31 


39  38 
19  7 

34  25 

14  4 

34  25 

15  5 

34  !  24 

19  8 

35  25 

16  6 

40  I  27 
22  ,  12 

31  i  22 
11  1 

37  24 

17  '  6 

32  ;  25 

18  8 

34  24 

15  5 

32  22 
15  5 

26  25 

17  6 

39  26 

18  7 

25  19 

7-4 

34  24 

17  7 

33  24 

18  7 

27  24 
13  8 

32  24 

17  7 

29  25 

8-2 

36  26 

18  6 

26  25 
13  9 

39  j  27 

20  I  8 


25  1  24 
12  1   7 


34  1  25 

is!  5 


27  ;  24 
12  !   9 


37   25 
17  ;   8 


32  !  23 

14  I   3 

38  '  28 


23   30 
■1-1 


36   52 
9   23  I 


34   47 
10   28 


19   30 
-6-6 


46   52 
26   30 


44   37 
21   24 


45   37 
24   27 


49   37 
23   29 


45   26 

24    2 


44  I  23 
22    4 


46  I  24 
20   13 


40   40  |  38 
1   15  :  15 


20   26   32 


18   24  33 

6    8   15 


44   46   46 
33   32   22 


47   36 
23   24 


25   25   20 


34   39 
25   16 


32   35 
23   16 


35   36 
25   17 


33   38 
22   22 


33   35 
22   17 


33   30 
20   12 


37   52 
1   16 


35   52 
9   23 


33   51 
3   15 


36   53 
8   24 


27   38 
9   21 


15   28 
■  1   12 


35   53 
6   22 


36   52 
3   21 


33   49 
15   25 


24   31 

■13-3 


25   34 
6   20 


37   52 
10   25 


26   36 
8   14 


35   52 
2   18 


35   52 
6   23 


35   50 
13   25 


35   53 
7   25 


30   35 
10   18 


36   52 
3   17 


33   47 
8   16 


50   50 
25   29 


41   45 
27   33 


42   45 
21   31 


39   48   46 

30   32   18 


45   38 
27   28 


42   47 
30   33 


40   50 
26   31 


39   45 
32   34 


41   48 
26   33 


23   19   30 


51   36   46 
12   23   17 


52   41 
27   32 


52   39 
25   31 


39   51   46 

29  32   15 

36   48   46 

30  34   13 

49   36   44 
25   28   21 

38   46   46 

32   36   13 

47   46   46 

29  32   17 

52   47   47 

30  32   19 

45   36   44 

20   24   10 

45 

23 

45 

21 


50   42 
32   32 


48   49 
29   33 


49   45   47 
24   33   16 


39   50 
30   31 


46   36   45 
20   23   15 


38   36 
22   23 


24   30   35 
6   26   14 


29   40 

10   15 


30   39 
9   18 


29   34 

6   11 


20   31   39 


21   37 
8   13 


14   22 

-3-1 


29   38 
4   19 


28   38 
10   24 


20   30   35 


21 

-  5 


20   29 

■3-1 


21   32 
8   11 


22   33 
9   12 


31   37 
12   22 


25   19   25 


30   41 
8   19 


22   19   27 


22   35 
9   16 


31   40 
9   18 


30   37 
10   21 


21   26 
0    3 


25  28 

16  10 

30  28 

4-2 

29  25  ! 

10  2  j 

34  27  I 
14  8 

32  26  | 

11  1 

35  25 
18  14 

27  24  j 
7-2 

35  27 

11  5 

30  32 
13  8 

30  25 

10  2 


34  29  25 
12  8  3 

35  31  28 

16  10  5 


38   21 
13   8 


22   21 
-4-8 


31   25 
12    5 

33   27 


27   30 
14    9 


35   31   27 


31   27 
-  2  -12 


34   35   28 


26   27 
14   11 


37   22 
16   10 


29   27 
13    7 


33   28 
12   10 


30   25 

5    1 


35   26 
12    5 


35   32   27 


28   29 
12    7 


34   25 
14    7 


33   29   26 


30   28 
0  -14 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1963 


Day  Ol  Monlh 

• 
a 

m 

1 

2 

3 

4   5   6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKER  TON 
H0O0STONN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

33  49   48 

2   30   22 

30   40   39 

17  28   13 

34  46   41 

18  33   23 

33   44   39 
6   29   12 

29  48   52 
9   21   20 

27   43   53 
9   25   28 

30  50   50 
5   20   20 

30   41   52 
12   21   24 

46   47   37 

22  2    9 

46   22   33 
22-2   10 

50   43   36 

23  3    9 

44   37   36 
25-6   11 

46   55   52 

24  25   36 

42   48   40 
27   35   29 

50   50   42 

25  34   34 

45   48   41 
25   34   31 

37   2  9   40  i  38   38   54 
25   15   18    7    O   18 

30   36   25  |  21   34   52 
25   23   12    7   13   25 

35   40   40 i  26   35   52 

25   21   19  j   7    2   17 

32   38   33  1  25   36   51 
24   19   12  ,   7    7   20 

53   49   48 
22   32   22 

38   48   47 
32   34   12 

47   51   47 
27   32   21 

45   50   46 
27   32   19 

25  34  42 
8    4   15 

17   29   37 
8   11   22 

32   33   40 

8  10   12 

23   30   38 

9  10    5 

36   35   28 

19  13    8 

34   27   2S 

20  13    7 

38   30   30 
20   15    9 

36   34   25 
20   12    7 

38 
17 

34 
22 

40 
18 

36 
17 

41.7 
16.6 

39.6 
18.8 

40.6 
18.2 

38.1 

16.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

.2 
T 

T 
T 

T 
T 

.1 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 

.2 

T 

T 

.5 

1.0 

1.8 

T 

.2 

3.0 

.1 

4.0 

.1 

SN  ON  GND 

8 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

6 

6 

6 

5 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 

.  3 

1.0 

1.8 

.5 

6.0 

.  5 

4.0 

SN  ON  GND 

9 

9 

7 

7 

7 

5 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

3 

5 

6 

6 

6 

6 

9 

8 

7 

7 

' 

11 

10 

9 

8 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

1.0 

0.0 

T 

T 

3  0 

.5 

T 

SN  ON  GND 

12 

9 

7 

7 

& 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

5 

3 

3 

3 

3 

5 

4 

4 

4 

3 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

l.M 
1 

.3 

T 

I 

1.3 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

.5 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

.8 

T 

.6 

T 

1.0 

T 

T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 

2.0 

1.0 

1.0 

SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 

.4 

.4 

2.8 

T 

1.5 

.3 

SN  ON  GND 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3  , 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

.2 

T 

.8 

T 

1 

T 

T 
T 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.5 
1 

.4 

.1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

MILLVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

- 

.1 

1 

T 
1 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
1 

1.0 
1 

2.0 
2 

1.0 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

.7 

.3 

T 

1.0 

T 

T 

T 

6.0 
6 

T 

2.5 
3 

T 
T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

.1 

2.7 

T 

.4 

.4 

T 

T 

SN  ON  GND 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

WTR  EQUIV 

.6 

.6 

.5 

.4 

.4 

.4 

.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

T 

T 

T 
T 

4.4 
4 

1.0 
1 

T 

1.0 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 

T 

T 

1.0 

3.0 

T 

T 

5.0 

.5 

T 

2.5 

T 

SN  ON  GND 

9 

9 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

10 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.7 

T 

.5 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

3.0 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

4.0 

T 

1.5 

T 

.2 

T 

T 

SN  ON  GND 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

RAHWAY 

SNOWFALL 

T 

T 

2.8 

.7 

T 

SN  ON  GND 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

3 

1 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
1 

1 

T 

TRENTON  WE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

2.0 

1 

.1 

T 

.  3 

.8 

T 

1 

T 

T 
T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 

T 

T 

.8 

1.0 

1.5 

T 

.3 

3.0 

2.0 

SN  ON  GND 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

following   St» 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

c 

o» 
g 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NEW  ERUNSWICK  EXP  STATION 

PLCT  *1 

1  INCH 

MAX 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

3  3 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

32.0 

MIN 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

33 

23 

28 

31 

32 

32 

32 

30 

29 

28 

27 

30 

32 

32 

30 

28 

27 

30 

29 

30 

28 

28 

30.2 

2  INCHES 

MAX 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

32.0 

MIN 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

33 

29 

28 

31 

32 

32 

32 

30 

29 

28 

28 

30 

32 

32 

30 

28 

27 

30 

29 

30 

28 

28 

30.2 

A  INCHES 

MAX 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

32.4 

MIN 

32 

32 

32 

32 

'2 

32 

33 

33 

31 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

31 

30 

31 

32 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

31.5 

8  INCHES 

MAX 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

34 

34 

33 

34 

33 

34 

34 

33 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

33.3 

MIN 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32.7 

15  INCHES 

MAX 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

34.6 

MIN 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34.2 

32  INCHES 

1AX 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

36.6 

MIN 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36.0 

PLOT  *2 

1  INCH 

:>J»X 

32 

33 

34 

33 

32 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

31 

33 

33 

33 

33 

32 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

32.3 

MIN 

31 

32 

32 

32 

31 

33 

33 

26 

21 

30 

33 

33 

33 

31 

23 

18 

19 

25 

32 

32 

32 

23 

19 

26 

29 

28 

25 

27 

28.2 

2  INCHES 

MAX 

32 

33 

33 

33 

32 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

30 

31 

32 

33 

33 

33 

32 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

32.1 

MIN 

31 

32 

32 

32 

31 

33 

33 

27 

21 

30 

33 

33 

33 

31 

23 

19 

19 

26 

32 

32 

32 

24 

20 

26 

29 

28 

25 

27 

28.4 

4  INCHES 

MAX 

32 

33 

33 

33 

32 

34 

34 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

30 

31 

32 

33 

32 

32 

32 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

32.1 

MIN 

31 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

31 

24 

30 

33 

33 

33 

33 

24 

22 

22 

27 

32 

32 

32 

27 

23 

27 

30 

29 

27 

28 

29.4 

8  INCHES 

MAX 

33 

33 

33 

33 

32 

33 

33 

34 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

32.1 

MIN 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

23 

32 

32 

33 

33 

33 

31 

28 

27 

30 

32 

32 

32 

31 

28 

29 

30 

30 

29 

29 

31.0 
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KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPr'R- 
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See  reference  note*  following  Station  Index. 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  81°  on  the  30+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:         1°  on  the  3d  at  Layton 

Greatest  Total  Precipitation:         7.  17  inches  at  Cape  May  3  W 

Least  Total  Precipitation:        1.  83  inches  at  Paterson 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.  03  inches  on  the  12th  at  Cape  May  3  W 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     11.  0  inches  at  High  Point  Park 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       26    inches  on  the  2d  at  High  Point  Park 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures    throughout    the    State    were    above    normal    during    March.     This  was    a  sharp    contrast    with    the  ex- 
tremely   cold    winter    months,     and    was    the    first    month    since    June    1962    in    which    temperatures    averaged    a- 
bove    normal. 


Donald  V.   Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,   New  Jersey 
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917 

0 

1 

23 

0 

3.08 

-   .32 

.71 

2 

8 

1 

0 

DIVISION 

39.1 

0.5 

3.45 

-   .65 

4.1 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

55.7 

35.2 

45.5 

4.4 

81 

30 

24 

3 

596 

0 

0 

13 

0 

5.21 

1.30 

1.07 

12 

T 

0 

11 

5 

2 

AUOURON 

54.1 

35.4 

44.8 

79 

25 

26 

3 

620 

0 

0 

12 

0 

4.08 

1.20 

6 

I 

T 

1 

9 

3 

1 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

59.3 

32.2 

45.8 

81 

30 

20 

3 

590 

0 

0 

17 

0 

6.27 

1.85 

1.57 

12 

T 

0 

7 

5 

4 

BURLINGTON 

54.5 

34.5 

44.5 

2.3 

78 

25 

27 

25 

626 

0 

0 

16 

0 

4.61 

.27 

1.20 

6 

.3 

0 

9 

4 

1 

CHATSWORTH 

56.2 

31.5 

43.9 

79 

25 

21 

16 

647 

0 

0 

19 

0 

4.61 

1.08 

6 

.0 

0 

7 

5 

1 

FREEHOLD 

52.5 

33.0 

42.8 

2.8 

78 

25 

23 

1 

680 

0 

1 

15 

0 

4.28 

.04 

1.14 

6 

.4 

T 

1 

9 

4 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

55.4 

34.7 

45.1 

3.2 

81 

26 

27 

16+ 

612 

0 

0 

15 

0 

4.84 

.58 

.82 

12  + 

.0 

0 

3 

6 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

52.6 

32.9 

42.8 

2.6 

80 

25 

21 

1 

682 

0 

1 

15 

o 

4.13 

.31 

1.20 

6 

.7 

T 

9 

3 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

54.5 

33.1 

43.8 

3.1 

79 

25 

21 

16+ 

646 

0 

0 

15 

0 

4.63 

.35 

1.33 

6 

T 

T 

7 

4 

1 

MILLVILLE 

55.0 

33. 9f 

44.5." 

80 

31 

23 

3 

650 

0 

0 

13 

0 

5.03 

1.21 

6 

T 

0 

11 

3 

1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

55.5 

33.7 

44.6 

80 

30 

19 

3 

624 

0 

0 

16 

0 

5.90 

1.46 

6 

T 

0 

11 

4 

2 

MOORESTOWN 

53.3 

34.6 

44.0 

3.3 

78 

25 

25 

16 

644 

0 

0 

15 

0 

4.31 

.50 

.74 

6 

.5 

0 

8 

4 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

51.8 

33.3 

42.6 

2.4 

79 

25 

22 

1 

686 

0 

0 

15 

0 

4.11 

.36 

1.20 

6 

1.5 

T 

11  + 

9 

3 

1 

NEW  "ONMOUTH 

52.4 

33.2 

42.8 

80 

25 

21 

1 

681 

0 

0 

16 

0 

4.72 

1.26 

6 

T 

0 

9 

4 

1 

PEMBERTON  3  E 

55.2 

32.7 

44.0 

2.4 

76 

25 

21 

3 

645 

0 

0 

14 

0 

3.50 

-   .35 

1.24 

6 

T 

T 

11 

6 

2 

1 

SHILOH 

55.3 

34.6 

45.0 

2.8 

79 

30 

26 

14+ 

614 

0 

0 

14 

0 

5.07 

1.31 

1.50 

6 

3 

4 

1 

TOMS  RIVER 

56.6 

31.6 

44.  1 

79 

25 

20 

16+ 

638 

0 

0 

17 

0 

4.64 

1.23 

6 

.4 

0 

7 

4 

1 

TRENTON  WB  CITY               R 

51.6 

35.0 

43.3 

2.6 

78 

25 

26 

1 

664 

0 

0 

11 

0 

4.02 

.18 

1.17 

6 

1.3 

I 

1  1 

1 

1 

TUCKERTON 

55.5 

33.3 

44.4 

80 

30+ 

21 

16 

631 

0 

0 

14 

0 

5.17 

1.22 

6 

T 

0 

6 

5 

3 

WOODS TOWN 

55.9 

34.0 

45.0 

78 

25 

23 

3 

615 

0 

o 

16 

0 

4.46 

1.01 

6 

T 

T 

7 

5 

1 

DIVISION 

44.2 

3.3 

4.68 

.60 

.3 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY                 R 

52.3 

37.0 

44.7 

3.6 

74 

28 

28 

3 

622 

0 

0 

9 

0 

5.30 

1.2Q 

1.25 

12 

11 

3 

2 

CAPE  MAY  3  W 

53.  6M 

36.  7" 

45. 2M 

71 

28 

30 

8  + 

605 

0 

0 

0 

7.17 

3.03 

12 

T 

0 

6 

4 

3 

LONG  BRANCH                   R 

49.4 

34.0 

41.7 

1.9 

79 

25 

25 

16 

715 

0 

0 

14 

0 

4.92 

.55 

1.47 

6 

.5 

T 

1 

10 

4 

1 

DIVISION 

43.9 

3.4 

5.80 

1.38 

.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


-g 

Day 

of  Month 

Station 

O 

I 

1    1 

H 

1   | 

2  |  3 

4  1 

5   1 

6 

7  1  8  |  9 

io  ! 

11 

12 

13  | 

14  |  IS 

16 

17   18 

19  | 

20 

21 

22   23   24 

25   26  1 

27 

28  |  29  |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

5*21 

■  26 

•  04 

•  33 

.60 

t.os 

T 

.13 

1.07 

T 

.51 

.20 

.11 

.41 

T 

.50 

7 

ATLANTIC  CITY           R 

5.30 

.38 

.03 

.20 

.76 

1.06 

•  13 

1.25 

.36 

.28 

.12 

.42 

.31 

AUDUBON 

4. 08 

.38 

•  33 

.22 

1.20 

T 

T 

•  60 

T 

.30 

.25 

T 

.65 

.15 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

4.6% 

.30 

.84 

1,05 

• 

1.05 

.63 

.52 

T 

.46 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

6.27 

.03 

.23 

1.01 

l.ll 

.03 

1.57 

1.29 

.29 

.02 

•69 

BELHAR  2  SW 

1.96 

T 

.40 

.20 

T 

.50   T 

.50 

.20 

.16 

T 

BELVIDERE 

3.72 

T 

.61 

.43 

.32 

.71        T 

T 

.27 

.01 

.05 

.22   T 

•  48 

T 

T 

.42 

T 

BERNAROSVILLE  2  E 

4.00 

.76 

.45 

•50 

.57 

.49 

•  04 

.41 

.46 

.03 

.29 

8LACKWELLS  MILLS 

3.42 

.02 

.48 

•46 

.60 

T 

.46 

•  06 

.02 

.46 

.52 

•  02 

.32 

BOONTON  1  SE 

3.70 

T 

.88 

T 

.28 

.49 

.39   T     T 

.03 

.43 

T 

.03 

.36 

.48 

T 

.33 

T 

T 

BOUND  BROOK  2  W 

4.46 

.75 

1.09 

.54 

.41 

T 

•  50 

T 

.04 

.42 

.43 

.28 

T 

T 

BRANCHV1LLE 

3.67 

.83 

.12 

.52 

.57 

.28 

.01 

.15 

.28 

.49 

.42 

T 

BURLINGTON 

4.61 

-30 

.46 

.20 

.49 

1.20 

.05 

.50 

.05 

.56 

.50 

.30 

CAN1STEAR  RESERVOIR 

3.32 

.85 

.13 

.43 

.44 

T 

.29 

•02 

.05 

.22   T 

.52 

.04 

.33 

T 

CANOE  BROOK 

3.79 

.85 

.26 

.59 

.42 

.01 

.50 

.02 

.01 

.38 

•  50 

.02 

.21 

T 

CANTON 

4.33 

.18 

.91 

.49 

.56 

.75 

.72 

.36 

.06 

.30 

CAPE  MAY  3  W 

7.17 

.43 

• 

L.48 

.09 

3.03 

.02 

.01 

1.09 

.04 

.60 

.01 

•  37 

CEDAR  GROVE 

3.52 

•  62 

.27 

•  45 

.67 

•  42 

.04 

.05 

.34 

.46 

CHARLOTTEBURC 

3.27 

.65 

.16 

•  22 

.57 

.35 

.04 

.01 

.26 

.52 

.02 

.25 

T 

CHATSWORTH 

4.61 

.04 

.36 

.56 

1  .08 

.98 

.54 

.74 

.29 

ELIZABETH 

3.11 

.25 

.67 

.05 

.26 

1  .0  2 

.01 

.05 

.06 

.47 

.05 

T 

.22 

T 

ELI2ABETHPORT 

4.23 

.66 

.16 

•  26 

.04 

1.30 

.17 

.47 

T 

.22 

.22 

•  13 

•  39 

.21 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.40 

.68 

.15 

.25 

.50 

.40 

.-.5 

.30 

.50 

-17 

FLEMINGTON  1  NE 

4.34 

.23 

•  40 

.09 

.58 

.93 

T     T 

T 

.56 

.09 

T 

.49   T 

•  55 

T 

T 

.42 

T 

FORTESCUE 

5.64 

.90 

•  87 

.35 

1  .67 

1.27 

.35 

.43 

FREEHOLD 

4.26 

.10 

.62 

.10 

.33 

L.14 

T 

.56 

.01 

.49 

.65 

.28 

GREENWOOD  LAKE 

3.51 

T 

.84 

.13 

.25 

.60   T 

.30 

.08 

.10 

.23 

.57 

.10 

T 

.31 

T 

HAMMONTON  2  NNE 

4.84 

.37 

.82 

.77 

.52 

.82 

.01 

.59 

.54 

.40 

HIGH  POINT  PARK 

2.92 

.43 

.06 

•  32 

.36 

.02 

.44 

.26 

.13 

.35 

.03 

.50 

HIGHTSTOWN  1  N 

4.13 

.14 

.57 

.10 

.36 

1.20 

T 

.01 

T 

.49 

T 

.44 

.62 

T 

•  20 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

4.63 

.05 

.35 

.05 

.56 

1.33 

.03 

.64 

.03 

.49 

.78 

.32 

IRVlNGTON 

3.91 

.71 

.22 

.32 

.03 

1  .06 

T 

•  22 

.35 

.01 

.15 

.20 

.13 

.32 

.17 

.02 

JERSEY  CITY 

3.10 

.09 

.14 

.24 

.04 

1.14 

T 

.04 

.14 

.37 

.03 

.16 

.17 

T 

•  44 

T 

.10 

T 

LAMBERTVILLE 

3.76 

.11 

.48 

.17 

.20 

•  93 

.02 

.47 

.02 

.01 

.42 

•  54 

.39 

LAYTON 

3.65 

.75 

.08 

.32 

.46   .03 

.03 

.30 

.04 

.43 

.18   .03 

•  50 

.01 

.49 

T          T 

T 

LITTLE  FALLS 

3.55 

.93 

•  28 

.55 

.30 

.01 

.39 

.01 

.02 

.35   T 

.46 

.03 

.22 

LONG  BRANCH             R 

4.92 

.72 

.22 

.41 

.05 

1  .47 

.01 

.10 

.52 

T 

.26 

.28 

.06 

.61 

T 

.21 

T 

LONG  VALLEY 

2.79 

.73 

1.29 

* 

« 

.72 

.05 

MAHWAH 

3.50 

1.00 

.15 

.27 

.52   T 

.  36 

.02 

.03 

.26 

.54 

.11 

.24 

MANV1LLE 

4.06 

•  50 

•  83 

■54 

.60 

•  50 

.03 

T 

.38   T 

.41 

.02 

•25 

T 

MAYS  LANDING 

5.49 

.34 

.96 

,84 

.41 

1.16 

.73 

.47 

•  05 

.53 

MIDLAND  PARK 

3.08 

.45 

.02 

.57 

.98 

.10 

.23 

.03 

.11 

.19 

.01 

.19 

.02 

.15 

•  03 

MILLVILLE 

5.03 

.14 

.02 

.27 

.67 

1.2  1 

.13 

.92 

.46 

.32 

.10 

.34 

,44 

•  01 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5.90 

.18 

.01 

.33 

.91 

1.46 

T 

.18 

1.05 

T 

.30 

.43 

.10 

.37 

T 

.57 

•  01 

MILTON 

3.36 

.95 

.20 

■44 

.43   .03   .02 

.28 

.06 

.03 

.20 

.35 

•  05 

.32 

MOOR ES TOWN 

4.31 

.43 

.56 

•  74 

.43 

•  71 

T 

T 

.42 

.61 

•  41 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.77 

T 

.83 

.30 

.56 

.39   T     T 

T 

T 

.49 

T 

.03 

.34   T 

.47 

.02 

.34 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

3.92 

.55 

.13 

.24 

.04 

1.12 

T     T 

T 

.17 

.43 

.01 

.28 

.21 

.11 

.39 

T 

.21 

.03 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

4.11 

.10 

.70 

.10 

.36 

1*20 

T 

.47 

.01 

.45 

.55 

T 

.17 

NEW  MILFORD 

3.25 

.77 

.13 

.18 

.99 

.06 

.26 

.02 

.10 

.24 

.04 

.36 

.20 

NEW  MONMOUTH 

4.72 

.11 

.86 

.15 

.33 

1.26 

.02 

.56 

.01 

T 

.48 

.67 

•  01 

T 

.26 

NEWTON 

3.30 

.80 

.20 

,47 

.39        T 

T 

.33 

.02 

.02 

.20   T 

.47 

T 

.40 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.16 

.77 

.19 

.32 

.44 

.29 

•  03 

.22 

.49 

.07 

.34 

OLDWICK 

3.62 

.74 

.37 

•  64 

.28 

.48 

T 

T 

.35 

.37 

.06 

.33 

ORANGE 

3.57 

.90 

.22 

•  60 

.83 

.53 

.07 

•22 

PATERSON 

1.83 

T 

.68 

.21 

.30 

T 

.06 

.16 

.01 

.02 

.17   .03 

.14 

T 

.03 

PEMBERTON  3  E 

3.50 

T 

.39 

.03 

.46 

1  .2* 

.07 

.42 

.59 

.26 

PHILLIPSBURG 

3.77 

T 

L.17 

•  47 

■45 

.38 

.03 

T 

.30 

.50 

.47 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

3.71 

.71 

•  47 

.45 

.33 

.34 

.02 

.30 

•  54 

.55 

PLAINFIELD 

4.03 

.85 

.35 

T 

1.16 

T 

T 

.55 

.02 

.10 

.37 

.45 

.18 

T 

RAHWAY 

3.60 

.46 

.19 

.19 

•  06 

1.18 

.08 

.43 

T 

.14 

.22 

.10 

.38 

T 

.15 

RING WOOD 

3.17 

.95 

.08 

.46 

.24 

T 

.35 

T 

.02 

.22 

.55 

T 

.,'8 

SHILOH 

5.07 

.01 

.22 

.01 

.91 

1.50 

.04 

.62 

.01 

.01 

.12 

.60 

T 

.41 

.06 

.35 

SOMERVILLE 

3.58 

.72 

.37 

.91 

.44 

.40 

.48 

.26 

SPLIT  ROCK  POND 

3.19 

.62 

.23 

.51 

.33 

.33 

.33 

.48 

.36 

SUSSEX 

3.08 

.71 

.09 

.32 

.48 

T 

T 

•  28 

.05 

.19 

.20   T 

.45 

T 

.31 

T 

TOMS  RIVER 

4.64 

.08 

.39 

•  54 

1.23 

.03 

.90 

.34 

.74 

.39 

TRENTON  WB  CITY         R 

4.02 

•  42 

.10 

.35 

.06 

1.17 

T 

•  01 

.20 

.  35 

.01 

.29 

.18 

.25 

.31 

T 

.27 

.03 

T 

TUCKERTON 

5.17 

.05 

•  30 

T 

.81 

1.22 

T 

1.18 

T 

1.11 

T 

.50 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.23 

.76 

.14 

.50 

.42 

T 

.35 

T 

.02 

.26 

.45 

.05 

.28 

WERTSVILLE 

3.69 

.65 

.48 

.78 

.12 

.44 

.02 

.40   T 

.49 

•  31 

T 

WEST  WHARTON 

3.81 

.84 

.33 

•  26 

.68   .04 

T 

.36 

.03 

.02 

.32 

.50 

.06 

.37 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.79 

.86 

.14 

.20 

1.01 

.07 

.29 

.04 

.12 

.23 

.10 

.48 

.20 

.05 

WOODSTOWN 

4.46 

.01 

.21 

.03 

.82 

1.01 

T 

T 

.61 

.01 

T 

.65 

.67 

•  01 

.45 

T 

•Having    Station    lBd*i. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH    1963 


Station 

Day  Oi  Month 

s. 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

- 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 
29 

46 

30 

51 
24 

59 

33 

45 
37 

51 

37 

48 
34 

53 

30 

62 
29 

54 
37 

40 
30 

53 
38 

57 
38 

50 
33 

8  0 

27 

52 
28 

68 

45 

59 

37 

41 
30 

54 

36 

42 
31 

46 
30 

50 
29 

63 
28 

79 

47 

66 

45 

63 
46 

75 
45 

57 
44 

81 
42 

67 
42 

55.7 
35.2 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

46 

31 

45 
30 

46 
28 

48 

37 

46 
37 

80 
38 

50 
35 

84 

33 

52 
39 

54 
37 

40 
31 

54 
37 

56 
38 

51 

34 

47 

29 

46 
35 

60 

45 

58 
38 

39 
31 

52 

36 

42 

32 

48 
32 

50 
31 

53 
35 

64 
48 

52 
45 

62 

45 

74 
47 

53 

44 

68 

43 

61 
45 

52.3 
37.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

36 
30 

40 
29 

50 
26 

49 
30 

42 

35 

48 
35 

49 
34 

52 

2  8 

58 
29 

52 
38 

40 
29 

47 
35 

48 
38 

50 
37 

80 
29 

56 
28 

69 
42 

60 

39 

43 
31 

48 
34 

43 
33 

48 
35 

39 
30 

66 
29 

79 
41 

76 
49 

63 
48 

75 
44 

62 

42 

71 
44 

65 

45 

54.1 
35.4 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

37 
2S 

*7 
33 

51 
20 

59 
26 

53 
37 

57 
37 

51 
32 

59 

23 

60 
25 

57 
29 

53 
23 

53 

32 

58 
37 

57 
39 

62 
25 

51 
25 

69 

40 

64 
44 

52 
29 

55 
34 

49 
29 

49 
27 

49 
27 

67 
24 

76 
32 

75 
44 

63 
41 

76 
34 

73 

43 

81 
37 

78 

43 

59.3 
32.2 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

35 
17 

29 

18 

39 
15 

42 

16 

43 
29 

42 
33 

44 
33 

45 
24 

45 
23 

47 
23 

48 
25 

38 
25 

38 
33 

39 
33 

45 
23 

46 
22 

50 
23 

49 
37 

45 
23 

44 
24 

46 
28 

43 
28 

45 
25 

51 
22 

65 
23 

77 
29 

72 
36 

58 

34 

71 
32 

60 
34 

54 

40 

48.2 
26.8 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

32 
12 

31 
20 

37 
18 

43 
16 

44 
32 

40 

33 

43 
33 

42 
27 

43 
26 

50 
31 

48 
25 

35 
26 

39 

33 

42 
33 

43 
25 

43 
23 

47 
29 

49 
38 

44 
26 

44 
30 

37 
30 

41 
31 

43 
28 

46 
23 

63 
31 

72 
38 

73 
41 

55 
36 

68 
32 

57 
37 

58 
42 

46.8 
29.2 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

35 
28 

38 
32 

50 
28 

52 

31 

45 
37 

48 
35 

49 
32 

52 

31 

55 

30 

54 
32 

46 
28 

44 
33 

47 
37 

49 
36 

49 
28 

55 
28 

66 
40 

62 
45 

46 
30 

48 
34 

45 
32 

46 
34 

48 
30 

67 
28 

78 
27 

76 
50 

64 
44 

74 
42 

68 
43 

68 

43 

67 
42 

54.5 
34.5 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

34 

10 

33 
22 

37 
27 

45 

27 

46 
32 

41 

33 

44 

20 

44 
24 

47 
33 

50 
37 

48 

25 

40 
27 

38 
34 

40 

33 

45 
24 

45 
19 

46 
28 

50 
33 

44 
21 

44 
32 

39 

27 

43 
29 

44 
28 

47 
20 

65 
26 

78 
35 

75 
46 

58 

32 

70 
29 

56 

38 

57 
35 

46.2 
28.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

40 
31 

45 
23 

♦9 

30 

48 
36 

46 
35 

48 
30 

32 

50 
39 

49 
32 

52 

34 

53 
38 

52 

37 

44 
33 

49 

31 

64 
40 

64 

43 

49 

33 

48 
35 

48 
36 

44 

37 

44 
34 

58 
37 

68 

44 

58 

42 

56 

44 

71 
43 

69 
45 

67 
42 

68 
49 

53.6 
36.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

30 
6 

30 
14 

35 

14 

44 
16 

47 
28 

47 
28 

40 
31 

41 
24 

43 
26 

47 
32 

45 
21 

33 
21 

36 
32 

40 
33 

39 

23 

40 
19 

44 
24 

51 
35 

42 

21 

45 
21 

36 
27 

38 

27 

40 
24 

43 
23 

64 

27 

74 
31 

71 
34 

55 
33 

65 
31 

57 
31 

59 
41 

45.8 

25.7 

CMATSWORTH 

MAX 

MIN 

35 
29 

36 
32 

50 
23 

56 

27 

45 
35 

54 
32 

48 

34 

53 
23 

61 
25 

56 

37 

53 
26 

49 
31 

50 
37 

50 
35 

49 
24 

52 
21 

69 

40 

68 

45 

50 
27 

48 

34 

46 
29 

47 
29 

46 
27 

67 
23 

79 
32 

75 
30 

62 
42 

74 
33 

71 

41 

75 
32 

66 
42 

56.2 

31.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

32 

19 

37 
28 

46 
23 

47 
30 

43 
38 

44 

34 

49 

35 

51 
27 

57 
27 

54 
38 

45 
26 

41 
34 

41 
32 

47 
33 

48 
25 

49 
25 

52 

38 

50 
39 

47 
26 

39 
33 

43 
30 

48 
31 

48 
28 

62 
25 

79 
33 

78 
41 

64 
43 

73 
40 

68 

40 

61 
40 

66 

41 

51.9 
32.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

35 
12 

32 
21 

37 
16 

45 

28 

47 
32 

40 
32 

44 
32 

44 

25 

47 
27 

50 
34 

48 
24 

36 
26 

37 
34 

40 
33 

44 
23 

45 
22 

45 
30 

49 
37 

45 
23 

45 
30 

37 
28 

40 
28 

44 
26 

46 
23 

65 

35 

79 

44 

75 
45 

59 

40 

70 
32 

56 
39 

57 

45 

47.8 
29.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

31 
11 

38 

26 

47 
16 

48 
25 

42 
36 

46 
35 

47 
33 

48 
26 

54 
21 

SO 
33 

46 
24 

51 
29 

42 
36 

46 
32 

46 
25 

52 
18 

58 
36 

56 
41 

45 
24 

47 
30 

43 
29 

45 
29 

48 

27 

69 
19 

80 
29 

75 
31 

69 

44 

72 
32 

64 
33 

57 

40 

67 

40 

52.5 
29.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

32 
23 

37 

30 

49 
25 

55 
29 

41 
35 

45 
35 

49 
34 

50 
28 

56 

31 

52 

33 

44 
26 

39 
30 

45 
36 

47 
33 

47 
24 

42 
26 

64 
38 

54 
41 

44 
25 

42 
33 

40 
29 

46 
29 

48 
26 

66 

27 

78 
41 

75 
47 

75 
45 

73 
43 

64 
39 

67 
38 

62 
45 

52.5 
33.0 

HAHMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

37 
27 

42 
30 

38 
27 

51 
32 

56 
39 

44 
35 

57 
35 

49 
29 

53 
30 

60 
37 

55 
27 

48 
28 

47 
37 

52 

37 

49 
27 

50 
27 

58 

34 

72 

45 

53 

28 

43 
33 

48 
31 

43 
30 

47 
29 

57 
30 

68 

42 

81 
50 

75 
47 

63 

43 

75 
40 

65 
42 

80 
47 

55.4 
34.7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

22 
10 

24 

15 

34 
12 

42 
15 

45 
27 

39 
26 

31 
25 

38 
21 

40 
29 

42 
27 

40 
15 

32 

18 

36 
28 

37 
27 

35 
16 

37 
22 

40 
25 

42 
31 

36 
18 

36 
23 

34 
22 

35 
25 

38 
19 

41 
23 

57 
38 

75 
46 

66 
37 

59 
39 

62 
30 

58 
35 

58 
38 

42.3 
25.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

32 
21 

37 
30 

49 
24 

52 
29 

41 
36 

46 
35 

48 
35 

49 
27 

56 
28 

54 
34 

43 
26 

40 
30 

43 
36 

49 
33 

47 
26 

51 
24 

64 
38 

55 
43 

44 
27 

43 
33 

42 
30 

46 
29 

49 

27 

68 

24 

80 
41 

78 
43 

60 
46 

73 
43 

63 
38 

65 
39 

63 
45 

52.6 
32.9 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

35 
29 

37 
31 

50 
21 

55 
28 

44 
35 

54 
35 

48 
35 

52 
23 

59 

26 

53 
42 

45 
25 

48 
31 

49 
36 

47 
36 

47 
23 

54 
21 

70 
39 

64 
43 

43 
26 

46 
34 

42 
31 

46 
29 

47 
28 

67 
22 

79 
35 

75 
49 

60 
46 

73 
44 

60 

40 

74 
42 

67 
42 

54.5 
33.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

32 
25 

35 
30 

42 
29 

43 

37 

40 
35 

43 
34 

45 
36 

47 
33 

51 
36 

50 
36 

37 
27 

37 
30 

40 
37 

56 
32 

46 
27 

42 
33 

51 
38 

47 
35 

43 
29 

36 
34 

40 
30 

45 
32 

44 
28 

51 
32 

77 
43 

60 
49 

59 
46 

69 
48 

52 
42 

58 
40 

61 
44 

47.7 
35.1 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

33 

ia 

37 
29 

48 
20 

48 

27 

41 
36 

46 
35 

48 
35 

50 
26 

54 
25 

51 
34 

45 
26 

41 
30 

42 
36 

48 

35 

48 
26 

53 
22 

64 
38 

57 
40 

44 
25 

47 
33 

43 
31 

45 
30 

50 
29 

68 

23 

79 
32 

74 
38 

65 
46 

72 
36 

67 
33 

61 

41 

65 
37 

52.7 
31.4 

LAYTON 

MAX 
MIN 

35 

2 

26 

10 

38 

1 

51 
6 

46 
28 

45 
32 

43 

32 

46 
19 

46 

20 

47 
25 

48 
20 

34 
23 

36 
32 

39 

33 

43 
18 

43 
18 

48 

21 

48 
34 

42 
19 

42 

23 

42 
27 

42 
28 

42 
24 

47 
18 

65 
26 

76 

29 

72 
36 

57 
27 

65 
25 

60 
33 

57 
30 

47.5 
23.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

33 
16 

35 
24 

42 
22 

45 
30 

49 
35 

42 
32 

46 

34 

47 
27 

48 

27 

50 

36 

52 

25 

39 
29 

40 

34 

43 
34 

47 
27 

38 
24 

49 
28 

51 
41 

47 

27 

38 

33 

39 
30 

43 
32 

46 

28 

54 
25 

65 
32 

80 

40 

76 
46 

61 

40 

72 
35 

59 

41 

59 

43 

49.5 
31.5 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

40 
26 

36 
29 

49 
26 

50 

31 

41 
35 

*T 

36 

48 
33 

50 
30 

54 
32 

51 
35 

38 

27 

42 
36 

41 

36 

46 
35 

46 

28 

42 
25 

53 
39 

50 
34 

40 
28 

39 
34 

42 
30 

46 

31 

45 
29 

52 

27 

79 

43 

58 

43 

60 
46 

72 
46 

46 
40 

69 
42 

60 
42 

49.4 
34.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
31 

66 

30 

56 

38 

64 

37 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

38 
29 

47 
31 

38 

23 

51 
28 

57 
34 

46 
36 

56 

35 

50 
27 

54 
27 

S9 
39 

55 
30 

50 

50 
38 

54 
39 

48 
27 

49 
29 

54 

34 

69 
46 

53 
31 

42 

33 

53 
33 

43 

33 

47 
29 

46 
28 

65 
41 

77 
46 

73 

62 
39 

75 
42 

64 
42 

80 

55.0 
33.9 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

46 
29 

43 
25 

49 
19 

56 

27 

45 
37 

54 
38 

SO 
30 

54 

25 

57 
24 

55 

36 

42 
30 

51 
40 

54 
38 

48 
32 

48 
25 

53 
25 

71 
45 

57 
35 

41 
32 

53 
36 

42 
32 

47 
30 

47 
28 

66 

26 

77 
47 

72 

47 

61 
42 

73 
38 

64 
43 

80 

42 

66 

41 

55.5 
33.7 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

35 
29 

37 
28 

49 
27 

50 
32 

41 
36 

47 

36 

48 
34 

51 
27 

58 
29 

53 
36 

39 
28 

44 
39 

47 
37 

48 
32 

49 
27 

55 

25 

68 

41 

55 
35 

42 
29 

49 

34 

42 

32 

'46 
32 

48 

29 

67 
27 

78 

45 

75 
50 

61 
47 

74 
45 

61 

41 

70 
44 

66 

41 

53.3 
34.6 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

34 

31 
19 

37 
14 

45 
28 

45 
32 

39 

32 

44 
32 

44 
25 

46 
25 

51 
32 

49 
23 

35 
26 

38 

33 

41 
33 

44 
25 

46 
20 

47 
34 

53 

38 

45 
25 

45 
31 

36 
30 

43 
31 

45 
27 

48 
21 

66 

32 

77 
35 

74 
46 

59 
35 

70 
34 

56 
38 

58 
43 

48.1 
30.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
25 

37 

30 

46 
27 

48 

34 

42 
36 

45 
34 

47 
36 

48 
30 

54 
32 

52 
35 

36 
28 

40 
35 

41 
37 

47 
34 

48 
29 

45 
31 

54 
39 

51 
34 

45 

31 

39 
32 

43 
33 

47 
35 

48 
30 

57 
31 

79 

40 

66 
50 

61 
48 

72 
46 

54 
40 

59 
42 

63 
45 

49.8 
35.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

MIN 

34 
22 

36 
27 

47 
24 

50 
30 

44 
37 

45 
34 

47 
36 

48 
28 

55 
28 

50 
36 

48 
26 

40 
30 

40 
36 

47 
34 

47 
26 

46 

24 

57 
37 

55 

43 

45 
26 

40 
33 

44 
30 

45 
30 

48 
29 

65 
26 

79 
40 

75 
46 

67 

47 

72 
44 

68 
39 

60 
39 

63 

46 

51.8 
33.3 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

MIN 

33 
21 

38 
28 

48 
26 

49 
30 

45 
36 

45 
34 

48 
36 

50 
27 

54 
29 

51 
33 

50 
27 

41 
31 

42 
35 

46 
34 

47 
27 

46 
23 

58 
38 

53 
39 

46 
27 

39 
32 

42 
30 

46 
29 

47 
29 

60 
24 

80 

38 

78 
47 

74 
46 

72 
49 

71 
40 

63 
38 

62 

46 

52.4 
33.2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

33 
5 

28 
18 

37 
5 

45 
9 

47 
31 

41 
33 

42 

34 

43 
23 

44 
22 

45 

27 

47 
22 

35 
24 

36 
32 

41 
33 

42 
24 

43 
20 

48 
29 

41 
35 

42 
22 

44 
29 

44 
29 

40 
30 

42 
26 

46 
20 

65 
30 

77 
35 

75 
45 

58 

32 

68 
30 

60 
39 

50 
38 

46.7 
26.8 

PATERSON 

MAX 
MIN 

34 
23 

37 
24 

40 
25 

45 
33 

48 
37 

42 

34 

45 
34 

47 
29 

48 
34 

57 
37 

53 

26 

38 
29 

40 
35 

42 
34 

46 
27 

47 
28 

51 
37 

52 

43 

48 
29 

48 

34 

40 
31 

43 
33 

47 
29 

47 
24 

62 
36 

81 
46 

71 

48 

59 
47 

71 
38 

58 
42 

61 
43 

49.9 
33.8 

PEHBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

34 
29 

43 

3] 

52 

21 

55 

34 

47 
35 

50 
35 

50 
34 

53 
22 

59 

28 

54 
37 

48 
26 

50 
30 

49 
36 

49 
34 

46 
24 

54 
22 

70 
39 

67 
43 

47 
27 

46 
34 

42 

30 

46 
28 

50 
26 

65 
25 

76 

36 

74 
45 

61 
45 

72 
39 

66 
39 

70 
40 

66 

41 

55.2 
32.7 

PMILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

35 

12 

39 

20 

47 
19 

47 
26 

45 
33 

45 
33 

45 

35 

48 
27 

49 
25 

51 
33 

50 
25 

40 
30 

41 
35 

47 
35 

47 
25 

52 

24 

52 

37 

51 
38 

48 
27 

44 
32 

45 
30 

45 
33 

50 
28 

68 
24 

79 
31 

77 
37 

73 

44 

71 
33 

70 
34 

60 
40 

65 
45 

52.5 
30.6 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

32 
18 

3  8 
26 

46 
22 

47 
29 

42 

37 

45 
35 

47 
34 

49 
25 

55 

26 

53 
36 

37 
26 

40 

31 

40 
35 

49 

34 

48 
26 

47 
23 

54 
38 

47 
43 

45 
26 

42 
32 

44 
30 

47 

30 

49 
29 

68 
24 

80 
33 

77 
49 

60 

47 

73 
36 

55 
37 

58 
39 

67 
39 

51.0 
32.1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

35 
27 

43 
33 

49 
26 

54 
30 

46 
36 

54 
34 

48 

34 

53 
28 

55 

31 

54 

41 

48 
28 

48 

31 

49 
37 

48 
26 

51 
27 

47 

40 

67 

44 

67 
45 

51 
29 

52 

33 

47 
32 

47 
31 

47 
28 

64 

29 

69 

42 

72 

45 

61 
45 

74 
41 

69 

41 

79 
42 

66 

38 

55.3 
34.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

30 

ie 

37 

28 

45 
18 

48 
29 

41 
37 

43 
35 

46 
34 

48 
24 

92 

24 

51 
36 

41 
25 

40 
34 

40 
36 

47 
34 

46 

25 

48 
20 

53 
38 

51 

40 

43 
24 

44 
33 

42 
30 

45 
30 

48 
27 

67 
21 

78 
30 

76 
36 

62 

45 

70 
34 

64 
38 

57 

40 

65 
35 

50.6 
30.9 

8««    reference    notes    fol loving   Sti 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
MARCH    1963 


Station 

Day 

Of  Month 

| 

1 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SUSSEX 

MAX 

33 

20 

36 

46 

46 

43 

42 

40 

45 

46 

46 

34 

35 

39 

39 

41 

49 

41 

40 

42 

38 

39 

41 

41 

77 

74 

59 

65 

64 

61 

56 

45.8 

MIN 

* 

11 

8 

8 

26 

33 

32 

21 

21 

29 

21 

21 

31 

33 

19 

20 

21 

33 

20 

23 

28 

29 

24 

20 

20 

35 

35 

30 

34 

34 

37 

24.5 

TOMS  RIVER 

MAX 

3* 

41 

51 

58 

55 

46 

48 

57 

56 

54 

58 

40 

46 

49 

4  0 

49 

69 

68 

42 

41 

42 

48 

68 

64 

79 

78 

71 

74 

74 

75 

7* 

56.6 

MIN 

28 

30 

20 

26 

36 

35 

35 

22 

27 

41 

24 

30 

37 

35 

25 

20 

39 

25 

26 

35 

31 

29 

27 

22 

29 

42 

44 

40 

41 

40 

39 

31.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

33 

36 

48 

49 

41 

46 

47 

51 

58 

50 

36 

40 

44 

46 

kt 

53 

64 

53 

42 

47 

42 

45 

48 

65 

78 

74 

60 

72 

56 

65 

64 

51.6 

MIN 

26 

29 

27 

33 

35 

35 

36 

32 

34 

36 

27 

36 

36 

34 

2B 

30 

39 

34 

29 

33 

31 

34 

30 

32 

43 

50 

47 

45 

41 

41 

42 

35.0 

TUCKERTON 

MAX 

37 

40 

52 

50 

45 

52 

50 

53 

60 

55 

50 

50 

50 

50 

r»0 

47 

65 

61 

50 

51 

49 

50 

50 

60 

80 

60 

62 

75 

70 

80 

66 

55.5 

MIN 

29 

33 

23 

31 

36 

35 

33 

23 

25 

41 

23 

32 

37 

37 

22 

21 

40 

45 

27 

36 

31 

30 

28 

26 

36 

44 

45 

40 

43 

44 

36 

33.3 

WOOOSTOWN 

MAX 

35 

39 

50 

54 

45 

52 

48 

52 

57 

53 

48 

49 

49 

49 

49 

54 

71 

67 

49 

52 

43 

47 

48 

67 

78 

75 

63 

75 

74 

76 

66 

55.9 

MIN 

29 

31 

23 

28 

37 

30 

34 

26 

28 

41 

27 

30 

37 

37 

27 

27 

40 

45 

30 

34 

32 

32 

28 

27 

36 

46 

45 

40 

42 

43 

41 

34.0 

oUi    following    Station    Indax. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
MARCH  1963 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

.',6 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

4.6 
9 

8 

7 

5 

2 

2 

2 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6.0 

14 

13 

11 

9 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

1.0 
6 

6 

5 

4 

3 

2 

2.5 
2 

r 
2 

2 

FLEM1NGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
6 

1.0 
4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.A 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

T 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.8 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

1.5 
2 

.2 

2 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MILLVILLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

o.O 
4 

T 

T 

T 

T 

.5 

1.5 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

1 

T 

.2 

.3 

.1 

T 

T 
T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 
T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

4.5 
14 

13 

10 

9 

8 

7 

7 

T 
6 

T 
6 

5 

T 
5 

5 

3 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

T 

T 

1.5 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

T 

T 

.4 

T 

T 

WANAOAJE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

6.0 
8 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

1.5 
2 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 
| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 
29 

31 
31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

33 
31 

34 
33 

36 
32 

36 

32 

36 
32 

38 
34 

36 
33 

36 

33 

35 
34 

36 

34 

38 
34 

38 

34 

43 
34 

49 

38 

51 
42 

49 
46 

52 

44 

49 

44 

48 
44 

50 
44 

37.7 
34.6 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
29 

31 
31 

32 

31 

32 
32 

32 

32 

32 

31 

32 
31 

32 
31 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

34 
33 

35 

32 

35 
32 

34 
32 

37 
34 

35 

33 

35 
33 

35 

34 

36 

34 

38 
34 

38 
34 

42 

34 

47 

38 

50 
42 

48 
46 

51 
44 

48 

44 

48 
44 

50 
44 

37.2 
34.6 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

31 

30 

31 
31 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

31 
31 

32 

31 

32 
31 

32 

31 

3.1 
31 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 

32 

36 
33 

35 
33 

35 
33 

35 

34 

36 
34 

37 
34 

38 

35 

41 
35 

45 
38 

47 
42 

47 

45 

49 

43 

46 

44 

47 

44 

48 
45 

36.4 

34.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

33 

32 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

34 

33 

35 

34 

35 
34 

36 
34 

36 
35 

36 
35 

37 

35 

39 

35 

42 

37 

45 
41 

45 
44 

46 
44 

45 
44 

45 
44 

46 

44 

36.0 
34.9 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 

32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

35 
34 

36 
35 

36 

35 

36 

35 

36 
35 

36 
36 

39 
36 

41 
39 

42 

41 

43 
42 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

35.7 
35.3 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
3* 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

35 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

36 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 

36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

38 

36 

38 
37 

40 
38 

40 
40 

40 
40 

41 
40 

41 

41 

36.3 
35.8 

PLOT  #  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

31 

27 

32 
31 

32 
29 

33 
32 

37 

32 

38 
32 

41 
32 

43 
32 

48 
32 

47 
32 

32 
31 

37 
32 

40 
37 

50 
34 

50 
33 

45 
33 

54 

38 

47 
35 

46 

33 

42 
35 

44 
34 

50 
34 

51 
34 

60 
34 

66 
39 

66 

43 

59 
49 

66 

42 

56 
43 

58 

44 

61 
42 

46.9 
35.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
27 

32 

31 

32 

30 

32 
32 

36 
32 

38 
32 

40 
32 

42 
32 

46 
32 

45 
32 

32 
31 

37 
32 

40 
37 

49 
34 

49 
33 

44 
33 

53 

38 

46 
35 

46 

34 

41 
35 

43 
34 

49 
34 

49 
34 

58 
34 

64 
40 

65 
43 

58 
49 

64 
42 

55 

44 

57 
44 

59 
43 

46.0 
35.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
29 

31 
30 

32 
31 

32 
32 

33 
32 

35 
32 

38 
32 

38 
32 

41 
32 

42 
32 

32 

31 

36 
32 

38 
36 

47 
34 

45 
33 

43 
33 

49 
38 

43 
36 

43 

35 

40 
36 

41 
35 

46 
35 

46 

35 

54 
35 

59 
40 

60 
44 

56 

49 

60 
43 

53 
42 

54 
44 

56 
45 

43.5 
35.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
30 

31 
30 

32 
31 

32 
31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

32 

35 
32 

37 
33 

37 
33 

38 
33 

43 

36 

41 
38 

38 

36 

38 
37 

38 
36 

41 
36 

41 

36 

46 
36 

49 
41 

52 

45 

51 

48 

53 
45 

48 
45 

50 
45 

51 

48 

38.8 
35.9 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPEi   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■s-  " 
s  s  3 

«  O  -j 

p.  a  a 

let 

1 H 

Station 

0» 

a 

'« 

> 
c 

o  a>  > 
SB! 
a.-a  a 

9 

• 

> 
< 

1  • 
SI 

• 

f  "8  j 

S  1 

_  § 
°  » 

5  £ 

< 
o  i- 

O  tfl 

< 

o  f- 
o  in 

O- 

o  t- 

O  l/l 

a 

O  K- 

o  t/i 

o 
i 

01 

o 
J^ 

o 

o> 

1 

o 

Ol 
Ol 

A 

IT) 

01 
O) 

m  S3 

3 

0 

*• 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

11.0 

41++ 

w 

6' 

74 

76 

49 

62 

4 

1 

6 

3 

2 

0 

16 

55 

6.1 

ATLANTIC  CITY  (ST.  MARINA) 

- 

- 

11.6 

41 

NW 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

8 

I 

2 

0 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

13 

11.0 

50 

NW 

6 

- 

67 

58* 

60 

3 

3 

6 

3 

1 

0 

16 

56 

5.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NW 

12 

11.2 

32++ 

NNW 

18  + 

70 

72 

54 

61 

5 

3 

9 

1 

1 

0 

19 

- 

6.3 

TRENTON  WB  CITY 

NW 

" 

9.7 

35 

SE 

26 

- 

" 

" 

- 

3 

4 

10 

0 

1 

0 

18 

56 

6.0 

*    12,00    NOON 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

0 

g 

w 

U 

P 

< 

TIME  AND 

as 

Q 

P 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

3 

0 

OBSERVER 

i 

u 

i 

it 

i 

ft* 

a 

** 

a. 

ALLENDALE 

9100 

BERGEN 

8 

41    02 

74    08 

270 

c 

BE"GEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC   CITY   MB    AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39    27 

74    35 

SB 

MID 

HID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

03J5 

ATLANTIC 

1 

39    2  3 

74    26 

10 

MID 

MID 

STATE    MARINA 

AUOUBON 

03**> 

CAMOEN 

2 

39    5* 

75    04 

SO 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVE"    ST    FOREST 

052B 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74   26 

20 

9A 

M 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST*    FOREST 

3690 

CAPE    MAY 

1 

39    15 

7*    52 

30 

5P 

*P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAft  2    SH 

0T?1 

MONMOUTH 

1 

*0    09 

74    04 

40 

BA 

BELMAR    WATER    WORKS 

BELV1DERE 

0T29 

WARREN 

2 

*0    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAR0SV1LLE    2    E 

Ofm! 

SOMERSET 

8 

*0    *3 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

SMI 

SOMERSET 

10 

*0    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.     MILLER 

BOONTON    1    SE  1 

M01 

MORRIS 

S 

40    54 

74    24 

280 

8* 

IA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

BOUND   BROOK    2   w  | 

092? 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

AMERICAN    CYANAM1D    CO. 

8RANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

5 

41    09 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211    BURLINGTON 

40    04 

12 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAR   RESERVOIR 

1S2T1 SUSSE* 

9 

41    07 

74    30 

1040 

84 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335,  ESSEI 

a 

40    45 

74    21 

180 

9A 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

13*31 SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351|CAPE    MAY 

1 

38    57 

7*    56 

10 

SP 

5P 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1A72    ESSEX 

8 

*0    52 

7*    13 

400 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512    SALEM 

6 

39    31 

75    10 

SO 

c 

JOHN   HOPKINS    UNI. 

CMARLOTTEBURG 

1582    PASSAIC 

B 

41   02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590    MORRIS 

40    44 

74    23 

185 

86 

EDWARD    P.    HOLITOR 

CHATSwORTH 

1*90    BURLINGTON 

1 

39    49 

74    32 

100 

» 

EARL    M.    KERCHNER 

CLAYTON 

1708    GLOUCESTER 

39    39 

75    06 

120 

6P 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

17*9    HUNTERDON 

10 

40    38 

74    54 

2  BO! 

BA 

THOMAS    L    HALPIN 

ELIZABETH 

26**    UNION 

1 

40    40 

7*     14 

40 

5P 

•iP 

UNION    CO.     PARK    COMM. 

ELIZABETHPORT 

2652    UNION 

B 

40    38 

74    12 

10 

MID 

C 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSE*    FELLS    SERV    BLOC 

2768    ESSEX 

S 

*0    50 

74    11 

340 

BA 

fl* 

c 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

3029    HUNTERDON 

10 

*0    31 

74    51 

140 

5P 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 | CUMBERLAND 

2 

39    1* 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181     MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

19* 

6P 

6P 

C    H 

FRANK    J.     MOREAU 

GLASSBORO 

3291> GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516, PASSAIC 

a 

41    09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

35721 BERGEN 

40    53 

74    03 

10 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

MAMMON TON    2    NNE 

3662    ATLANTIC 

7 

39    39 

7*    48 

85 

BA 

BA 

W.    HUBBARD    PARKHljRST 

HIGH    POINT    PARK 

3935    SUSSEX 

2 

41    IB 

7*    40 

1570 

BA 

BA 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

MJGHTSTOWN    1     N 

3951    MERCER 

10 

40    17 

7*    31 

100 

6P 

C    M 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

*229    BURLINGTON 

7 

39    48 

74    47 

100 

EOWARD    ENTWISTLE 

IRV1NGTON 

1.260    ESSEX 

1 

40    43 

74    15 

120 

MID 

JOINT    MEETING    GARAGE 

JERSEY    CITY 

*339    HUDSON 

1 

40    44 

74    03 

135 

MID 

HI! 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAMBERTVlLLE 

*635    HUNTERDON 

2 

40    22 

74    57 

75 

6P 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LAURELTON    1    E 

*700    OCEAN 

40    04 

74    07 

20 

MID 

HID 

C    H 

PUBLICATION    ENDED    8/62. 

LAVTON 

*736    SUSSEX 

2 

41    15 

74   52 

390 

5P 

5P 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

*887    PASSAIC 

a 

40    S3 

74    14 

150 

9A 

9A 

C    M 

PASSAIC    VLY.     WTR.     COMM. 

LONG    BRANCH 

*987    MONMOUTH 

1 

40    18 

74    00 

20 

MID 

MID 

C    MJ 

WILLIAM    D.    MARTIN.    JR. 

LONG    VALLEY 

5003    MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

540 

6P 

6P 

H 

ARTHUR     BARKMAN 

LUMBERTON 

5055    BURLINGTON 

2 

39    58 

74    *8 

25 

C 

JAMES    LAWTON 

MACOPIN     INTAKE 

5071    PASSAIC 

a 

*1    01 

74    24 

584 

INACTIVE       1/61 

510*    BERGEN 

• 

41    06 

74    10 

253 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197    SOMERSET 

10 

40    33 

7*    34 

50 

BA 

JOHN    L.    RAOCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

52**    MONMOUTH 

! 

40    20 

7*    14 

120 

C 

GEROW    BRILL 

' MAYS    LANDING 

53*6    ATLANTIC 

3 

39    27 

10 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5503    BERGEN 

a 

40    59 

7*    09 

210 

MID 

R1DGEWOOD    WATER    CO. 

M1LLVILLE 

5576    CUMBERLAND 

39    24 

75    03 

BA 

HID 

C    H 

L.    J.    GALLAHER 

MJLLVILLE    FAA    AIRPORT 

5581    CUMBERLAND 

6 

"" 

75    04 

70 

HIE 

Hit 

M 

FED.    AVIATION    AGENCY 

*      1-C 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:      88°  on  the  4th  at  Hammonton  2  NNE  ;and 
on  the  3d  at  Belleplain  State  Forest 

Lowest  Temperature:        20°  on  the  6th  at  Layton  2 


Greatest  Total  Precipitation:      2.  06  inches  at  Woodcliff  Lake 

Least  Total  Precipitation:        0.  15  inch  at  Elizabeth 

Greatest  One-Day  Precipitation:    1.  25  inches  on  the  30th  at  Midland  Park 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     1.  0  inch       at  High  Point  Park 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      Trace  on  the  23+     at  3  Stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

April  was  an  extremely  dry  month,   and  the  driest  on  re-       to  the  fires,   as  well  as  the  loss  of  many  homes  and  busi- 
cord  in  several  localities.     Trenton  had  a  total  of  only  ness  places. 

0.  83  inch  of  rain  for  the  month,   and  0.  52  inch  of  that  a- 
mount  fell  on  April  30th.     Trenton's  records  go  back  to 
1866,   and  this  was  the  driest  April  on  record  at  that  sta- 
tion. 

Donald  V.    Dunlap 
The  wind-driven  forest  fires  of  the  4th,    20th,   and  21st  Weather  Bureau  State  Climatologist 

were  the  worst  in  40  years  in  central  and  southern  New  Weather  Bureau  Office 

Jersey,  with  six  deaths  and  numerous  injuries  attributed  Trenton,  New  Jersey 
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30 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

64.5 

39.2 

51.9 

0.8 

82 

18 

30 

6 

388 

0 

0 

2 

0 

.65 

-  2.83 

.40 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  MONMOUTH 

65.1 

39.0 

52.1 

83 

18 

29 

6 

381 

0 

0 

5 

0 

.68 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PEMBERTON  3  E 

63.2 

36.9 

50.1 

-  2.2 

83 

3 

25 

6 

442 

0 

0 

10 

0 

.67 

-  2.78 

.31 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

SHILOH 

64.4 

M 

M 

85 

3 

0 

0 

0 

.82 

-  2.29 

.34 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

TOMS  RIVER 

65.2 

36.3 

50.8 

84 

19 

27 

29+ 

420 

0 

0 

13 

0 

.97 

.55 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

TRENTON  WB  CITY                R 

63.0 

42.3 

52.7 

1.0 

85 

3 

32 

5 

367 

0 

0 

1 

0 

.83 

-  2.38 

.52 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

TUCKERTON 

63.7 

38.7 

51.2 

83 

18 

28 

29 

408 

0 

0 

7 

0 

.98 

.61 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

WOODSTOWN 

65.8 

39.2 

52.5 

87 

3 

26 

6 

378 

0 

0 

7 

0 

1.03 

.64 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

OIVISION 

51.9 

0.5 

.92 

-  2.53 

T 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY                  R 

60.7 

44.0 

52.4 

2.5 

86 

3 

36 

8+ 

377 

0 

0 

0 

0 

1.38 

-  2.00 

.86 

30 

4 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

60. 8M 

45. 9M 

53. 4M 

80 

4  + 

38 

6 

345 

0 

0 

0 

0 

.59 

.30 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

LONG  BRANCH                    R 

60.1 

40.2 

50.2 

0.6 

82 

18 

31 

6 

440 

0 

0 

1 

0 

.96 

-  2.67 

.62 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

52.0 

2.0 

.98 

-  2.34 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

la 

Day  of  Month 

o 

H 

1  | 

2  |  3 

4  |  5   6 

7  |  8  |  9 

10 

11   12 

13  |  14  |  IS 

IE  |  17  | 

18 

19  |  20  |  21 

22 

23 

24 

25  |  26  |  27 

28   29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1.39 

.14 

.01 

T          .15 

T 

T 

.01 

.02 

.14 

.02 

.90 

ATLANTIC  CITY          R 

1.38 

.10 

.05 

.17 

.01 

.02 

.16 

.01 

.B6 

AUDUBON 

1.07 

T 

7 

T 

T 

.10 

T 

.9? 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

•  93 

.07 

.23 

.03 

.12 

.<.e 

BELLEPLA1N  STA  FOREST 

.92 

.01 

.19 

.08 

T 

.20 

.44 

BELMAR  2  SW 

1.00 

T 

T 

1.00 

BELVIDERE 

.74 

.06 

T 

T     T 

.02 

T 

T 

.06 

T 

T 

.60 

8ERNARDSVILLE  2  E 

.75 

.02 

•  01 

.08 

.6*. 

BLACKWELLS  MILLS 

.57 

.11 

T 

.08 

.04 

.34 

BOONTON  1  SE 

1.08 

T 

T 

T 

T     T 

T 

•  08 

T 

.15 

.03 

•  82 

BOUND  BROOK  2  w 

.42 

.03 

•  01 

.09 

.29 

BRANCHVILLE 

1.30 

•  14 

.52 

.03 

.22 

.06 

.33 

BURLINGTON 

.76 

.12 

.02 

.01 

.05 

.08 

.48 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1.13 

.18 

T 

.07 

.27 

.21 

.02 

.38 

CANOE  BROOK 

.72 

T 

T 

.08 

T 

.t*> 

CANTON 

.74 

.02 

.19 

.05 

.06 

.19 

.23 

CAPE  MAY  3  w 

.59 

T 

T     .04 

.04 

.02 

.03 

.30 

.16 

CEDAR  GROVE 

.72 

.04 

.05 

.10 

.53 

CHARLOTTEBURG 

.74 

.11 

.02 

.05 

.01 

.07 

.05 

.36 

CHATSWORTH 

.80 

•  11 

.14 

.05 

.06 

.42 

ELIZABETH 

.15 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03       T 

T 

.05 

.01 

.05 

EL12ABETHPORT 

.88 

T 

.03 

T 

.08 

.02 

,7S 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

.80 

.12 

.12 

.56 

FLEMINGTON  1  NE 

.75 

T 

.09 

T 

T 

T 

.10 

T     T 

.15 

■  02 

.39 

FORTESCUE 

.69 

.20 

.06 

.23 

.20 

FREEHOLD 

.95 

.19 

.12 

T 

.01 

.06 

.02 

.55 

GREENWOOD  LAKE 

1.49 

.10 

.12 

.45 

.33 

.  12 

.37 

HAMMONTON  2  NNE 

1.07 

.17 

.17 

.01 

.14 

.10 

.4B 

HIGH  POINT  PARK 

1.53 

.17 

T 

T 

.02   T 

.29 

T     .06 

T 

.84 

.04 

.09 

HIGHTSTOWN  1  N 

.81 

T 

.20 

.16 

T 

.06 

.02 

T 

.37 

INDIAN  MILLS  2  H 

.90 

T 

.05 

.16 

T 

T 

.02 

.12 

.53 

IRVINGTON 

.85 

.02 

T 

.07 

.03 

.73 

JERSEY  CITY 

.84 

T 

T 

T 

.08 

.13 

.63 

LAMBERTVILLE 

.45 

.06 

.07 

T 

.04 

.02 

T 

.26 

LAYTON  2 

1.09 

.19 

T 

.01 

T 

•  27 

.09   T 

.24 

.06 

.23 

LITTLE  FALLS 

1.17 

.17 

T 

T 

.12 

.12 

.03 

.73 

LONG  BRANCH            R 

.96 

.01 

.02 

T 

T          .14 

T 

T 

.OB 

.09 

.62 

LONG  VALLEY 

.78 

.04 

.02 

.07 

.02 

.63 

MAHWAH 

1.37 

.10 

.01 

.45 

.33 

.OS 

.43 

MANVILLE 

.44 

.05 

.03 

.01 

.10 

T 

.25 

MAYS  LANDING 

.95 

.05 

.17 

T 

T 

.05 

.17 

.03 

.48 

MIDLAND  PARK 

1.90 

.20 

.01 

.02 

.02 

.23 

.17 

1.29 

MILLVILLE 

1.23 

.02 

.03 

.16 

.04 

.02 

.13 

.04 

.77 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.36 

T 

.02 

.21 

T 

.06 

.01 

T 

.15 

.13 

.78 

MILTON 

1.10 

.27 

.16 

.19 

.03 

.45 

MOORESTOWN 

.60 

.07 

.04 

T 

T 

.07 

.06 

.04 

.32 

MORRIS  PLAINS  1  W 

1.18 

T 

T 

T 

T 

T     T 

.01 

T 

T 

.10 

T 

T 

1.07 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

.90 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

.09 

T 

T 

.75 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

•  65 

.04 

.02 

T 

T 

.02 

.15 

.02 

T 

.40 

NEW  MILFORD 

1.22 

.16 

.02 

.03 

.21 

.10 

.68 

NEW  MONMOUTH 

.68 

.03 

T 

.12 

.04 

.49 

NEWTON 

.63 

.18 

T 

.02 

T 

.07 

T 

.09 

.04 

.43 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

.90 

.16 

.03 

•  02 

.11 

.10 

.07 

.41 

OLDWICK 

.67 

T 

T 

.09 

.02 

.56 

ORANGE 

1.19 

.03 

.11 

1.05 

PATERSON 

1.30 

.25 

T 

T 

T     T 

.26 

.08 

.02 

.f.'. 

PEMBERTON  3  E 

.67 

.16 

.04 

.12 

.04 

.31 

PHILLIPSBURG 

.72 

.06 

T 

.05 

.61 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

•  23 

.09 

.05 

.03 

.06 

PLAINFIELD 

.87 

.03 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.11 

T 

.72 

PRINCETON  WATER  WORKS 

.89 

.13 

T 

.02 

.02 

T 

.72 

RAHWAY 

.62 

T 

T 

.05 

.57 

RINGWOOD 

1.56 

.09 

.10 

.»» 

.36 

T 

.53 

SHILOH 

.82 

.22 

T 

.06 

.01 

.19 

•34 

SOMERVILLE 

.48 

.12 

.36 

SPLIT  ROCK  POND 

l.oa 

.25 

.02 

.07 

.12 

.62 

SUSSEX 

.85 

.10 

T     T 

T 

.23 

.30 

.07 

.15 

TOMS  RIVER 

.97 

.14 

.02 

.07 

.01 

.11 

.02 

.05 

.55 

TRENTON  WB  CITY         R 

•  S3 

T 

.18 

.02 

T 

T 

.05 

T 

T 

.05 

.01 

.5.' 

TUCKERTON 

.96 

.20 

T 

T     .05 

.12 

.61 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.01 

.11 

T 

.03 

.30 

.13 

.02 

.48 

WERTSVILLE 

.70 

.12 

T 

.06 

.08 

.05 

.39 

WEST  WHARTON 

.65 

T 

.02 

.03 

.11 

T 

•  49 

WOODCLIFF  LAKE 

2.06 

•  18 

.03 

.07 

.70 

.29 

.79 

WOODSTOWN 

1.03 

.03 

T 

.14 

.03 

.02 

T 

.17 

•  64 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

.1 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

■■  Moles  loUowing  Slat 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
APRIL  1963 


Station 

Day 

01  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX   51 
MIN   38 

80 

49 

85 
46 

72 

41 

53 
36 

55 
30 

63 

42 

60 

34 

52 
42 

49 
37 

53 
39 

65 

40 

66 
39 

64 

42 

63 
36 

66 
35 

58 
48 

82 

52 

68 
50 

81 
58 

69 

48 

67 

48 

52 
43 

57 
43 

61 
35 

64 
38 

64 

4  0 

61 
37 

59 

35 

60 

50 

63.3 
41.7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

50 
44 

67 
49 

86 

46 

72 
41 

53 

36 

52 

37 

57 
47 

58 
36 

46 
43 

i  50 
1  37 

54 
39 

65 

40 

62 
41 

64 
42 

59 

40 

59 
38 

53 
50 

83 
52 

60 

53 

80 
56 

66 
51 

63 
50 

52 
46 

56 
43 

60 

37 

62 

43 

58 
43 

61 
41 

53 

47 

58       60.7 
52       44.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

53 
39 

79 
49 

87 
46 

70 
36 

54 
34 

61 
30 

67 

38 

61 
35 

48 
42 

51 

35 

55 

35 

67 

41 

66 

40 

65 

37 

64 

40 

67 
40 

63 
47 

83 
51 

82 
49 

80 
59 

73 
45 

65 
46 

55 

43 

58 
43 

62 
39 

66 

40 

69 
36 

70 
40 

69 
35 

67     !  65.9 
50       41.3 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

52 

35 

80 
49 

88 
50 

75 
47 

56 

35 

60 

24 

63 

41 

61 
29 

56 
40 

50 
35 

56 
39 

65 

37 

67 
32 

65 
33 

65 
26 

67 
26 

65 
39 

83 
47 

81 
45 

83 
60 

78 
43 

66 

50 

58 
42 

58 
40 

63 
27 

65 
29 

66 
31 

65 
38 

64 
28 

60       66.0 
50       38.2 

BELV10ERE 

MAX 
MIN 

66 
34 

50 
36 

73 
45 

81 

42 

62 

29 

50 
24 

60 
26 

68 
27 

61 
28 

57 
34 

50 
35 

53 
36 

65 
29 

65 
28 

62 
27 

62 
28 

67 
30 

63 

47 

82 
39 

77 
45 

76 
39 

69 
39 

58 

37 

49 
38 

55 
33 

59 
29 

62 

28 

66 

30 

70 
30 

67     '  63.5 
31       33.4 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

63 
33 

53 

41 

78 
48 

70 
41 

61 

31 

48 

34 

57 

33 

66 
32 

58 
32 

57 
35 

46 
37 

51 
41 

63 

42 

64 
38 

60 
36 

60 
35 

66 
44 

62 
46 

75 
41 

70 
48 

73 
41 

65 
40 

56 
38 

47 
38 

52 

37 

56 

30 

59 

34 

63 
36 

64 
33 

68     |  61.0 
42     1  38.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

59 
39 

78 
48 

87 
48 

68 
54 

65 
47 

71 
34 

66 
32 

66 
36 

65 
37 

53 

>  36 

54 
30 

65 

40 

67 
35 

64 
36 

63 

38 

67 
35 

62 
46 

83 
39 

81 
38 

79 
36 

74 
44 

67 
40 

61 

56 

68 
36 

65 
35 

68 

34 

69 

40 

71 
28 

64     !  67.5 
45       38.8 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

63 
32 

52 
40 

80 
48 

68 
42 

63 

30 

50 
24 

60 
33 

67 
24 

59 
37 

1  56 
35 

47 
37 

54 
40 

64 
27 

65 
26 

61 

25 

61 
25 

67 
45 

63 

42 

80 
35 

76 
40 

76 
36 

68 

40 

57 
38 

48 
40 

53 
37 

57 
27 

60 
27 

64 
27 

65 
29 

68       62.4 
47       34.5 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

56 
42 

80 
42 

80 
51 

62 

40 

52 
>8 

56 
45 

56 

41 

52 
44 

48 

40 

52 

42 

57 

45 

60 
46 

60 
46 

58 
46 

61 
47 

61 

47 

68 
49 

68 

54 

69 
54 

71 
53 

64 
51 

57 
43 

54 
45 

56 
45 

62 

46 

64 
46 

60 
47 

57     '  60.8 
51       45.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

62 

30 

54 
31 

79 
49 

69 
39 

62 

27 

46 
28 

59 
36 

65 

30 

57 

3  0 

54 
33 

43 
31 

48 
35 

62 

37 

63 

41 

56 
31 

60 

31 

64 
43 

60 
41 

76 
39 

71 
46 

72 
41 

66 
36 

55 
35 

45 

36 

50 
34 

55 
27 

58 

30 

62 
33 

64 
35 

68       60.2 
39       35.1 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

60 
32 

78 
42 

85 
50 

71 
42 

56 
32 

61 
22 

65 

34 

64 
31 

58 
41 

59 
34 

53 
34 

66 
45 

66 

37 

64 
37 

64 

26 

66 
28 

60 
42 

81 

40 

77 
42 

80 

61 

75 
39 

65 
45 

57 
41 

56 
40 

61 
29 

64 
37 

65 
29 

65 
30 

63 

28 

58     1  65.4 
37     ]  36.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

59 
37 

79 
45 

74 

48 

70 
40 

53 

31 

63 

29 

68 
35 

63 
32 

58 
41 

51 
35 

53 

37 

68 

3  3 

69 
40 

69 
36 

65 
35 

69 
34 

64 
45 

84 

46 

77 

46 

80 
51 

70 
42 

62 
42 

56 

41 

57 

43 

62 

37 

65 
37 

67 
35 

70 
37 

69 
35 

63       65.9 
59       39.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

64 
34 

54 
40 

81 
46 

67 

41 

65 
29 

49 
26 

60 
36 

67 
28 

60 
36 

55 
34 

46 
36 

50 
37 

64 
31 

66 
30 

62 
28 

62 
30 

67 
41 

62 
42 

79 
42 

70 
49 

77 

40 

67 
39 

58 
38 

46 
38 

55 
33 

58 
31 

62 
30 

65 
33 

61 
34 

68 
45 

63.2 
35.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

66 

31 

50 
36 

79 
47 

78 
43 

65 

31 

65 

21 

62 

28 

68 

31 

61 

39 

56 

34 

50 
35 

53 

38 

64 
30 

65 
36 

62 

34 

61 
31 

68 
42 

63 

45 

82 

35 

79 

48 

78 

38 

70 
41 

59 
36 

49 
38 

56 
29 

59 
28 

63 
25 

66 

31 

69 
25 

69 
28 

64.5 
34.5 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

54 
35 

76 
45 

68 

44 

68 

40 

51 
28 

60 
29 

66 

37 

60 
32 

51 

37 

49 
33 

51 
34 

65 
37 

66 
35 

62 

34 

61 
32 

66 
33 

62 

46 

81 
47 

76 
47 

78 
49 

72 

44 

60 
41 

56 
41 

56 

40 

60 

34 

63 
38 

65 
34 

66 
32 

66 
31 

59     ,  63.1 
45       37.8 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

66 

30 

53 
39 

80 

51 

88 

43 

71 
34 

52 
29 

62 

40 

67 
33 

61 

40 

50 
35 

51 
38 

54 
39 

61 

40 

65 
38 

64 
38 

62 

36 

66 

45 

64 

50 

83 
48 

80 
54 

80 
46 

72 
46 

60 
41 

54 
42 

56 
35 

61 
37 

65 
40 

66 
39 

68 

34 

70       65.1 
42     1  40.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

64 
39 

55 

41 

60 
52 

80 
38 

60 
23 

59 
26 

59 
37 

62 

24 

62 
32 

55 

26 

44 
26 

44 

33 

59 
32 

61 
30 

58 
29 

57 
31 

65 

44 

58 
43 

76 
40 

68 
46 

71 
39 

68 
30 

52 

30 

52 
29 

48 
31 

54 
30 

60 
32 

62 

34 

68 

38 

68     ,  61.0 
40     |  34.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

54 
34 

78 
46 

76 
49 

68 

41 

52 

31 

60 

28 

66 

37 

59 

31 

56 

37 

49 
34 

53 
36 

67 
39 

66 
36 

64 
32 

62 
33 

69 

33 

61 
45 

B5 

48 

76 
42 

79 
50 

71 
46 

60 
42 

54 
41 

56 

43 

61 
33 

63 
34 

65 
35 

66 
31 

70 
31 

61        64.2 
49     ;  38.2 

INDIAN  MILLS  2  w 

MAX 
MIN 

50 
32 

79 
48 

87 
49 

70 
42 

51 
33 

60 
21 

67 
33 

58 
27 

49 

41 

48 
35 

53 
39 

65 
36 

64 
33 

62 
30 

61 

27 

66 
27 

61 
43 

31 
49 

78 
38 

79 
54 

69 
37 

67 

45 

54 
40 

55 
42 

59 
29 

63 
33 

64 
28 

68 

34 

67 
26 

60 
49 

63.8 
36.7 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

47 
43 

71 
45 

69 
41 

66 
36 

49 
32 

59 
37 

58 
41 

60 
38 

49 
40 

45 
40 

50 
38 

65 

43 

65 
46 

61 

44 

62 

39 

62 

42 

57 
47 

79 
48 

63 
51 

77 
52 

60 
54 

58 

44 

47 
41 

54 
43 

59 
41 

61 
44 

61 
44 

64 
46 

56 

45 

56 
49 

59.7 
43.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

57 
34 

78 
46 

84 

47 

66 
41 

53 
32 

61 
25 

67 
32 

60 
28 

57 
39 

50 

34 

53 
38 

65 
37 

66 
33 

63 

31 

62 
31 

67 
30 

63 
46 

82 
50 

81 
40 

77 
52 

72 
39 

65 

42 

56 
40 

56 

43 

60 
32 

58 
63 

66 
29 

70 
32 

68 

31 

63       64.9 
49     !  38.2 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

66 
26 

46 
37 

83 
43 

83 
42 

63 
28 

49 
20 

62 

26 

65 
22 

58 
28 

56 
32 

44 
33 

51 
35 

63 
25 

64 
23 

61 
23 

61 
25 

67 
37 

63 

43 

78 
32 

76 
44 

74 
33 

68 
37 

57 
34 

44 
35 

52 
26 

56 

23 

56 
29 

64 
26 

68 

27 

69 
38 

62.2 

31.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

66 
35 

56 

44 

82 
52 

69 
41 

66 

30 

57 
30 

64 
42 

78 

33 

63 

38 

60 
36 

49 
38 

60 
41 

67 
36 

68 
34 

64 
35 

64 
37 

70 
46 

63 

45 

82 
43 

72 
50 

77 

45 

68 
40 

60 
38 

48 
40 

55 
38 

60 
32 

61 
32 

66 

35 

69 
36 

68 
48 

65.1 
39.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

47 
37 

78 
45 

67 

41 

68 
38 

51 
33 

58 
31 

64 
40 

57 
38 

46 

38 

47 
35 

51 
38 

64 

40 

64 
41 

62 

39 

60 
36 

60 
38 

59 
47 

82 

47 

60 

50 

78 
51 

64 
46 

62 

44 

49 
41 

53 
41 

58 
36 

60 

38 

59 
38 

59 
36 

58 

37 

57 
46 

60.1 
40.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
29 

49 

44 

77 

44 

81 
40 

64 
28 

49 
22 

59 
26 

66 

23 

60 
35 

55 
32 

45 
34 

52 

34 

64 

35 

65 

30 

61 
28 

60 
30 

67 

40 

61 

44 

80 
34 

75 
44 

76 
36 

67 

37 

57 
37 

46 

37 

53 
29 

58 

24 

61 
26 

65 
29 

68 

25 

68 
27 

62.4 
32.8 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

68 

39 

52 
43 

60 
51 

86 

48 

71 
36 

53 
29 

60 
41 

65 
36 

60 
42 

54 

37 

50 
39 

55 
40 

64 
44 

64 
42 

64 
38 

61 
35 

65 
45 

62 
50 

82 
50 

76 
59 

80 

48 

70 
49 

60 
42 

55 
42 

56 
37 

60 
37 

65 
40 

65 
42 

68 
36 

64     |  64.5 
46     !  42.1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
37 

81 
50 

84 
49 

71 
40 

52 

33 

60 
25 

63 
39 

58 

31 

55 

37 

50 
37 

55 

38 

64 
38 

63 

42 

63 
40 

62 

35 

65 
28 

60 
46 

83 

50 

75 
52 

79 
57 

68 

46 

66 
49 

57 

43 

57 

40 

60 
34 

64 
33 

65 
39 

67 
41 

63 
32 

60       64.1 
51     |  40.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

51 
36 

77 
48 

86 

43 

69 
36 

52 
32 

59 

27 

65 
38 

59 
34 

47 
41 

49 
35 

54 
40 

65 
42 

65 
39 

63 
35 

61 

34 

66 
39 

62 

48 

82 
49 

81 
45 

79 
56 

72 
42 

59 
44 

53 

43 

55 

42 

59 

39 

63 
36 

65 
33 

67 
37 

66 
32 

65 

50 

63.9 
39.9 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

63 

31 

52 
39 

81 
49 

71 
41 

63 

29 

50 
28 

60 
35 

68 
33 

61 

37 

58 

34 

47 
36 

51 
40 

65 
42 

66 
34 

62 
36 

62 
39 

68 
45 

61 
43 

81 
39 

70 
48 

76 
37 

67 
39 

58 
37 

47 
38 

54 
35 

59 
29 

61 
35 

65 
32 

66 
33 

69 
46 

62.7 
37.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

48 
40 

80 
45 

67 
43 

67 
36 

51 
32 

62 
35 

67 
40 

62 
39 

51 

40 

49 
37 

52 

39 

66 

43 

67 

44 

63 
43 

63 

41 

67 

43 

62 
48 

82 
50 

65 
51 

79 
52 

66 
50 

59 
43 

49 
41 

55 
44 

59 
39 

63 
45 

64 
42 

66 

46 

64 
42 

58 
49 

62.4 
42.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

61 
36 

78 
46 

76 

45 

65 
41 

50 
31 

60 
30 

65 
36 

63 
35 

62 

38 

51 
35 

52 
38 

65 
37 

65 
38 

63 
34 

61 

35 

65 
35 

63 
47 

82 
48 

80 
47 

78 
51 

74 
45 

66 

43 

56 
39 

55 

43 

58 
36 

61 
37 

64 

34 

64 
35 

68 

34 

63 

48 

64.5 
39.2 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

57 
32 

79 
44 

79 
45 

68 
41 

54 

31 

62 
29 

68 
41 

71 
37 

59 
39 

51 
35 

51 
37 

65 
39 

67 
37 

66 
35 

62 
34 

63 
35 

63 
48 

83 
48 

82 

41 

79 
49 

75 
46 

63 
43 

57 

44 

56 
43 

59 
35 

63 
34 

62 
38 

63 

31 

63 
32 

64     1  65.1 
47       39.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

61 
30 

57 
41 

79 
47 

83 
42 

60 
29 

*9 
22 

62 

30 

67 
27 

59 

32 

56 
35 

45 
35 

50 
39 

63 
29 

65 
32 

60 

26 

60 
28 

68 

48 

65 
45 

78 
34 

77 
49 

75 

37 

70 
37 

56 
35 

45 
36 

51 
35 

56 
26 

59 
28 

60 
29 

66 
29 

69       62.4 
46       34.6 

PATERSON 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

65 
41 

58 
33 

55 
43 

74 
47 

81 

47 

83 
50 

65 

41 

69 
42 

66 
30 

50 
32 

52 
36 

58 
25 

61 
41 

64 
34 

71 
36 

57 
29 

60 
39 

53 
40 

55 
31 

48 
34 

49 
39 

53 
38 

56 

41 

65 
38 

67 
43 

64 
33 

61 
39 

63 

30 

64 
39 

65 
40 

69 
49 

58 
45 

68 
47 

79 

49 

81 
47 

79 
41 

73 
49 

77 
40 

78 
48 

74 
37 

70 
41 

59 

44 

60 
38 

57 
45 

48 

40 

55 

41 

57 
39 

59 
31 

60 
40 

62 

34 

63 
39 

63 
30 

65 
41 

66 

30 

61 
40 

65 
29 

68     1  63.8 
48       41.1 

PEMBERTON  3  E 

60 
29 

64 
29 

60       63.2 
48       36.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

68 
38 

78 
46 

76 

45 

80 
57 

80 
30 

70 
27 

68 
31 

61 
29 

61 
39 

58 
33 

54 
37 

66 

37 

66 
38 

66 

33 

63 
33 

68 
33 

69 

46 

84 
49 

83 

41 

82 
47 

76 
42 

71 
40 

61 
38 

55 
38 

60 
33 

63 
30 

72 
33 

74 
36 

68 
32 

69       69.0 
49        38.0 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

52 

35 

80 
47 

65 

52 

66 

41 

52 
31 

62 

28 

68 
34 

61 

32 

55 

40 

49 
36 

54 
37 

68 

40 

69 

41 

65 
35 

6  5 
35 

69 
32 

62 

46 

83 
46 

73 
41 

78 
51 

70 
40 

61 
41 

47 
40 

56 

42 

60 
36 

63 
33 

68 

34 

70 
35 

70 
32 

60       64.0 
48     ,  38.7 

SHILOH 

MAX 
MIN 

57 
38 

79 
47 

85 

56 

72 

43 

52 

35 

58 
41 

63 

40 

58 
34 

5S 
40 

48 

55 

63 

63 

63 

61 

65 

63 
45 

81 
47 

80 
49 

75 
46 

79 
43 

68 

41 

55 
40 

55 

60 

64 
36 

65 

63 

64 

63     1  64.4 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

57 
33 

79 
46 

70 
47 

65 
36 

50 
31 

62 

24 

68 
30 

60 
30 

55 
40 

50 
33 

52 
37 

65 

41 

67 

30 

62 
33 

62 

30 

66 
29 

62 

47 

11 

74 
38 

77 
50 

70 
39 

63 

41 

53 
39 

54 
43 

59 
31 

62 
30 

66 
29 

68 
35 

70 
30 

60 
49 

63.6 
36.6 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
-    33    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
APRIL    1963 


Station 

Day  01  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

66 

33 

55 

35 

81 
45 

84 
42 

62 
27 

47 
25 

63 

27 

65 

27 

57 
35 

56 

32 

46 
30 

51 
34 

62 
32 

65 
29 

60 

29 

61 
29 

70 
34 

64 

43 

76 
36 

78 

42 

74 
44 

68 

38 

56 
33 

45 
34 

50 

34 

54 
26 

57 
30 

64 
30 

67 

32 

70 
34 

62.5 

33.4 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

62 

29 

77 
1.5 

76 
51 

69 
36 

66 
32 

77 
46 

66 

37 

65 
30 

57 
39 

47 
32 

52 
30 

67 
37 

67 
32 

64 
29 

63 
30 

61 
27 

60 
44 

81 
47 

84 
37 

75 
35 

78 
36 

63 

44 

56 
44 

57 
42 

58 

34 

59 

31 

62 
29 

62 
28 

63 

27 

62 
47 

65.2 
36.3 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

50 
38 

77 
48 

85 
42 

66 

38 

52 
32 

60 
36 

65 
41 

59 

37 

50 
39 

48 
35 

53 
39 

65 
41 

64 

43 

63 

43 

60 
41 

66 

41 

60 
48 

81 
50 

79 
52 

77 
56 

70 
50 

64 

43 

50 
4] 

53 

43 

57 
37 

60 

42 

64 

41 

65 
43 

67 

40 

61 
49 

63.0 
42.3 

TUCK.ERTON 

MAX 
MIN 

54 
38 

80 
47 

82 

46 

72 
40 

59 

38 

54 
31 

61 
43 

55 
31 

55 

40 

50 
35 

55 
35 

66 
38 

65 
37 

65 
35 

61 
32 

60 
31 

61 
41 

83 

49 

78 

45 

81 
50 

75 
39 

64 

47 

57 

44 

57 
42 

60 

35 

64 
31 

60 
33 

60 
31 

60 
28 

56 
49 

63.7 
36.7 

WOOOSTOWN 

MAX 
MIN 

57 
36 

80 

48 

87 
51 

75 
42 

55 

34 

60 
26 

66 
35 

61 
29 

56 
40 

46 
36 

56 
39 

65 

40 

66 
35 

65 
31 

63 
30 

68 
29 

62 

43 

83 
47 

79 

48 

78 
65 

70 
40 

63 
45 

57 
40 

57 
40 

62 

45 

66 

32 

67 
34 

69 

)7 

66 

30 

67 
49 

65.8 
39.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  BRUNSWICK.  EXP  STATION 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 

46 

55 

55 

53 

46 

49 

51 

51 

48 

46 

46 

51 

54 

52 

53 

55 

50 

57 

57 

58 

55 

56 

50 

51 

52 

53 

56 

59 

57 

55 

52.6 

MIN 

42 

45 

48 

44 

41 

40 

43 

42 

44 

42 

42 

42 

43 

45 

45 

43 

48 

46 

48 

51 

49 

49 

46 

46 

44 

45 

44 

45 

46 

50 

45.0 

2  INCHES 

MAX 

45 

53 

53 

52 

46 

46 

50 

50 

48 

46 

46 

50 

52 

52 

52 

54 

50 

56 

56 

57 

55 

55 

50 

50 

51 

52 

54 

57 

55 

54 

51.6 

MIN 

42 

45 

48 

45 

41 

40 

43 

42 

44 

42 

42 

42 

43 

45 

45 

43 

48 

46 

48 

51 

50 

49 

46 

46 

44 

45 

44 

45 

46 

50 

45.1 

4  INCHES 

MAX 

44 

50 

51 

50 

46 

46 

49 

49 

47 

46 

45 

48 

50 

49 

50 

52 

49 

53 

54 

55 

54 

53 

50 

50 

50 

50 

52 

54 

53 

53 

50.1 

MIN 

43 

45 

48 

44 

43 

41 

43 

42 

44 

43 

42 

42 

42 

45 

45 

43 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

47 

46 

45 

45 

45 

46 

47 

51 

45.4 

8  INCHES 

MAX 

44 

48 

49 

49 

45 

44 

46 

46 

45 

45 

45 

46 

48 

46 

46 

49 

48 

51 

51 

52 

52 

51 

50 

48 

48 

49 

50 

51 

51 

51 

48.2 

MIN 

44 

44 

48 

48 

44 

43 

44 

43 

45 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

47 

48 

48 

50 

50 

50 

48 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

46.2 

16  INCHES 

MAX 

43 

44 

45 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

45 

45 

45 

47 

47 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

46.5 

MIN 

42 

43 

45 

45 

44 

44 

44 

43 

44 

44 

44 

43 

44 

44 

44 

45 

46 

47 

47 

48 

49 

49 

48 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

45.7 

32  INCHES 

MAX 

42 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

45.2 

MIN 

42 

42 

42 

42 

43 

43 

43 

42 

43 

44 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

44.6 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 

53 

72 

64 

62 

56 

65 

63 

68 

60 

58 

58 

68 

75 

72 

73 

78 

62 

77 

71 

81 

73 

72 

53 

62 

65 

71 

79 

82 

81 

61 

67.9 

MIN 

39 

47 

47 

37 

35 

35 

39 

36 

43 

38 

41 

36 

40 

40 

36 

40 

51 

51 

49 

53 

50 

47 

44 

43 

38 

43 

40 

43 

44 

53 

42.7 

2  INCHES 

MAX 

52 

70 

63 

61 

54 

63 

62 

66 

58 

55 

56 

66 

73 

70 

70 

76 

61 

75 

74 

79 

71 

71 

53 

60 

63 

70 

76 

80 

78 

60 

66.2 

MIN 

40 

47 

47 

37 

35 

35 

39 

36 

43 

38 

4! 

36 

40 

41 

38 

40 

51 

51 

49 

54 

51 

48 

45 

43 

39 

43 

41 

44 

45 

53 

43.1 

4  INCHES 

MAX 

50 

65 

61 

59 

52 

59 

59 

61 

56 

53 

54 

62 

68 

69 

66 

70 

59 

70 

70 

74 

68 

67 

55 

57 

61 

65 

70 

74 

73 

59 

62.9 

MIN 

41 

47 

49 

37 

38 

37 

41 

38 

44 

40 

41 

39 

42 

44 

41 

43 

52 

52 

50 

54 

51 

50 

46 

44 

42 

44 

43 

46 

47 

54 

44.6 

8  INCHES 

MAX 

49 

56 

55 

54 

47 

48 

51 

52 

51 

49 

49 

54 

58 

56 

56 

60 

59 

61 

6: 

64 

61 

60 

56 

54 

55 

57 

60 

64 

64 

57 

56.0 

MIN 

44 

46 

51 

47 

43 

41 

44 

44 

45 

43 

43 

43 

46 

48 

46 

46 

53 

52 

53 

55 

55 

53 

50 

47 

45 

47 

46 

49 

51 

55 

47.8 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       940  on  the  10th  at  Hammondton  2  NNE 

Lowest  Temperature:        28°  on  the  24+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:  4.  63  inches  at  Long  Branch 

Least  Total  Precipitation:  0.  69   inch  at  Princeton  Water  Works 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  53  inches  on  the  30th  at  Mays  Landing, 

and  on  the  29th  at  Long  Branch 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:        Trace  at  18  stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  near-drought  conditions  which  began  in  April,    con- 
tinued throughout  the  month  of  May.     The  combined  April- 
May  rainfall  total  of  2.  11  inches  at  Trenton  was  the  low- 
est of  record  for  these  two  months  at  that  station.    Snow- 
fall at  many  locations  on  May  1  was  a  rare  occurrence 
for  this  month.     The  heavy  frost  and  freezing  tempera- 
tures in  most  areas  of  the  State  on  the  morning  of  the 
24th  produced  the  coldest  weather  ever  to  occur  so  late 
in  the  spring  in  several  communities.     Scattered  frost 
also  occurred  on  the  25th.     Cranberry  bog  temperatures 


as  low  as  18"  F.  were  reported  on  the  24th.  Some  dam- 
age was  caused  by  wind  and  electrical  storms  on  the  9th 
and  on  the  20th. 


Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,   New  Jersey 
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CHARLOTTEBURG 

67.9 

42.2 

55.1 

-    3.3 

85 

10 

30 

24 

314 

0 

0 

4 

0 

3.98 

-       .17 

.80 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

ELIZABETH 

73.0 

48.2 

60.6 

-    1.6 

87 

5 

35 

24 

167 

0 

0 

0 

0 

2.85 

-    1.21 

.63 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

70.5 

45.0 

57.8 

86 

10 

30 

24 

240 

0 

0 

1 

0 

2.97 

.69 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

FLEMINGTON    1     NE 

72.2 

41.0 

56.6 

-    5.2 

88 

10 

28 

13 

271 

0 

0 

5 

0 

2.07 

-    1.94 

.45 

10 

T 

0 

7 

0 

0 

HIGH    POINT    PARK 

67. 6M 

43.  8M 

55. 7M 

88 

10 

29 

24 

298 

0 

0 

3 

0 

2.06 

.72 

19+ 

T 

0 

4 

2 

0 

JERSEY    CITY 

68.5 

50.6 

59.6 

-    1.6 

84 

20  + 

34 

2 

197 

0 

0 

0 

0 

2.22 

-    1.53 

.48 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

LAMBERTVILLE 

74.1 

45.8 

60.0 

-    1.6 

88 

9 

31 

24 

180 

0 

0 

1 

0 

2.39 

-    1.69 

.58 

18 

T 

0 

7 

3 

0 

LAYTON    2 

69.8 

40.6 

55.2 

91 

10 

28 

24+ 

308 

1 

0 

4 

0 

2.79 

.94 

1 

T 

0 

6 

2 

0 

LITTLE    FALLS 

72.3 

47.1 

59.7 

-    1.5 

86 

10+ 

34 

24 

191 

0 

0 

0 

0 

3.07 

-    1.26 

.79 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

LONG    VALLEY 

68.9 

40.1 

54.5 

84 

6 

29 

13 

327 

0 

0 

5 

0 

3.83 

-       .34 

.92 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

MORRIS    PLAINS    1    w 

70.1 

45.1 

57.6 

84 

10 

32 

13 

243 

0 

0 

1 

0 

3.40 

.66 

22 

T 

0 

8 

4 

0 

NEWARK    WB    AIRPORT                                  R 

71.2 

50.9 

61.1 

-    0.9 

87 

20+ 

38 

1 

164 

0 

0 

0 

0 

2.37 

-    1.28 

.62 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

NEWTON 

70.1 

43.4 

56.8 

-    2.2 

90 

10 

28 

24 

265 

1 

0 

4 

0 

2.38 

-    1.57 

.80 

11 

T 

0 

6 

2 

0 

PATERSON 

71.7 

49.5 

60.6 

-    1.3 

87 

21  + 

38 

24+ 

168 

0 

0 

0 

0 

3.62 

-       .68 

.82 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

PHILLIPSBURG 

74.6 

46.0 

60.3 

-    1.1 

87 

9 

34 

24+ 

160 

0 

0 

0 

0 

2.53 

-    1.62 

.69 

18 

T 

0 

7 

1 

0 

PLAINFIELD 

72.2 

46.5 

59.4 

-    1.8 

87 

5 

32 

24 

195 

0 

0 

1 

0 

2.23 

-    1.91 

.54 

18 

T 

0 

6 

1 

0 

SOMERVILLE 

73.3 

45.2 

59.3 

-    1.8 

86 

9 

32 

24 

189 

0 

0 

1 

0 

2.59 

-    1.22 

.73 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

SUSSEX 

70.4 

41.0 

55.7 

-    4.2 

90 

10 

29 

24 

295 

1 

0 

3 

0 

2.71 

-    1.06 

.90 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

57.9 

-    2.6 

2.87 

-    1.20 

T 

SOUTHERN 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

71.6 

48.9 

60.3 

-    1.0 

93 

9 

36 

1 

178 

1 

0 

0 

0 

2.95 

-       .56 

1.94 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

AUDUBON 

75.0 

48.7 

61.9 

92 

9 

36 

3+ 

140 

2 

0 

0 

0 

1.51 

.76 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

74.7 

46.2 

60.5 

93 

9 

30 

24+ 

184 

2 

0 

5 

0 

4.47 

.64 

2.10 

29 

.0 

0 

5 

4 

1 

BURLINGTON 

75.2 

46.9 

61.1 

-    3.1 

92 

9 

37 

24+ 

155 

1 

0 

0 

0 

2.50 

-    1.26 

1.38 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

CHATSWORTH 

73.5 

45.2 

59.4 

93 

9 

29 

13 

204 

2 

0 

3 

0 

2.34 

.92 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

FREEHOLD 

72.6 

47.0 

59.8 

-    1.8 

89 

9 

33 

24+ 

188 

0 

0 

0 

0 

3.65 

-       .38 

1.15 

30 

T 

0 

6 

3 

2 

HAMMONTON    2    NNE 

74.0 

47.9 

61.0 

-    1.7 

94 

10 

35 

25+ 

167 

2 

0 

0 

0 

1.97 

-    1.95 

.63 

1 

.0 

0 

4 

2 

0 

HIGHTSTOWN    1    N 

72.9 

46.2 

59.6 

-    1.8 

90 

9 

32 

24 

192 

1 

0 

1 

0 

-    3.72 

.75 

29 

T 

0 

0 

INDIAN    MILLS    2    W 

72.8 

44.7 

58.8 

-    3.2 

92 

9 

29 

24 

219 

1 

0 

3 

0 

2.73 

-    1.15 

1.07 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

MILLVILLE 

72.0 

49. 3M 

60. 7M 

91 

10 

35 

3 

174 

2 

0 

0 

0 

1.56 

.79 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

72.3 

48.7 

60.5 

90 

10  + 

35 

3 

175 

2 

0 

0 

0 

1.85 

.89 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOORESTOWN 

71.5 

47.1 

59.3 

-    2.4 

90 

9 

32 

24 

199 

1 

0 

1 

0 

2.28 

-    1.79 

.84 

30 

T 

0 

4 

2 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

72.6 

48.0 

60.3 

-    1.3 

87 

9 

35 

24 

171 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-    1.92 

.33 

18 

.0 

0 

7 

0 

0 

NEW    MONMOUTH 

73.2 

47.9 

60.6 

88 

10 

35 

25+ 

176 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.74 

18 

.0 

0 

6 

2 

2 

PEMBERTON    3    E 

72.4 

45.0 

58.7 

-    4.0 

89 

9 

31 

24 

213 

0 

0 

3 

0 

1.90 

-    1.86 

.65 

1 

T 

0 

4 

1 

0 

SHILOH 

73.4 

48.1 

60.8 

-    2.2 

90 

10+ 

36 

24+ 

165 

2 

0 

0 

0 

1.69 

-    2.27 

.88 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

TOMS    RIVER 

74.1 

44.8 

59.5 

92 

10 

31 

25+ 

205 

1 

0 

4 

0 

2.30 

.85 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

TRENTON    WB    CITY                                       R 

71.3 

49.5 

60.4 

-    1.9 

89 

9 

35 

1 

174 

0 

0 

0 

0 

1.28 

-    2.34 

.59 

29 

T 

T 

1 

4 

1 

0 

TUCKERTON 

71.0 

46.9 

59.0 

93 

9 

32 

25 

208 

2 

0 

1 

0 

3.00 

1.10 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

WOODSTOWN 

74.9 

47.3 

61.1 

91 

9 

33 

24+ 

157 

2 

0 

0 

0 

2.15 

.82 

1 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

60.2 

-    1.9 

2.42 

-    1.36 

T 

COASTAL 

ATLANTIC    CITY                                             R 

65.7 

52.6 

59.2 

-    0.3 

92 

9 

37 

1 

193 

1 

0 

0 

0 

1.94 

-    1.22 

.97 

29 

2 

2 

0 

CAPE    MAY    3    W 

69. OM 

51. 3M 

60. 2M 

84 

10 

39 

4 

156 

0 

0 

0 

0 

2.64 

.86 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

LONG    BRANCH                                                  R 

68.6 

48.5 

58.6 

-    1.2 

89 

9 

34 

1 

221 

0 

0 

0 

0 

4.63 

1.14 

2.53 

29 

T 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

59.3 

-    0.7 

3.07 

-       .19 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

o  o  > 
t-     < 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE 

BROOK 

EVAP 

.20 

.25 

.23 

.10 

.22 

.06 

.16 

.21 

.19 

.20 

.19 

.16 

.02 

.23 

.27 

.13 

.20 

.21 

.18 

.19 

.05 

.19 

.11 

* 

.22 

B    5.17 

WIND 

- 

- 

- 

32 

44 

34 

46 

51 

58 

25 

97 

39 

47 

65 

53 

37 

33 

74 

32 

30 

41 

36 

39 

47 

38 

39 

22 

34 

40 

9 

34 

B    1302 

MAX 

77 

81 

82 

79 

76 

64 

72 

78 

76 

78 

'  80 

76 

72 

86 

81 

69 

83 

74 

76 

78 

60 

79 

66 

65 

87 

75.8 

MIN 

47 

47 

54 

62 

46 

42 

42 

46 

52 

52 

53 

55 

41 

58 

55 

55 

52 

42 

44 

48 

48 

50 

53 

45 

57 

49.8 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
?.h. 

Relative    humidity   averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

S-9.3 

O     m    « 

S     O    3 

Cu     Cl   55 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

a 

> 
« 

& 

°a  $ 

s  a  £ 

CM  a 

a 
o> 
s 

£ 

> 
< 

1     » 

■2  a 

9 

§     a 

I'd! 

S     J 

£  £ 

< 
O  UJ 

< 

O  UJ 

O- 

O  i/> 
O  UJ 

X 
a. 

o  </> 

O   UJ 

a 

o 

Oj 

o 
Jf 
o 

Oi 
■* 
1 
O 

OJ 
O) 

A 

CD 

T 
8 

si 

o 

H 

ATLANTIC    CITY   WB    AIRPORT 

ssw 

12 

10.4 

23++ 

sw 

19+ 

76 

74 

46 

62 

7 

5 

0 

1 

i 

0 

14 

60 

5.5 

ATLANTIC   CITY    (ST    MARINA) 

- 

- 

11.6 

28 

SSE 

18 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

0 

2 

0 

0 

- 

_ 

_ 

LONG    BRANCH 

s 

12 

10.3 

41 

s 

18 

- 

73 

50$ 

60 

5 

5 

2 

2 

0        i       1 

15 

63 

5.4 

NEWARK   WB   AIRPORT 

sw 

14 

11.6 

50++ 

NW 

20 

69 

68 

45 

54 

4 

5 

5 

10            0 

15 

- 

5.3 

TRENTON   WB    CITY 

sw 

" 

9.3 

36 

NW 

9 

" 

- 

- 

3 

4 

3 

10               0 

11 

64 

5.7 

S      12 i00   NOON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    39    - 


DAILY  PRECIPITATION 


— 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1 

2   3 

4    5    6 

7  |  8  |  9 

10  | 

11   12 

13   14 

15 

16   17   18 

19 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WS  AP 

2.95 

T 

T 

T 

T 

•  01   T 

.04   .88 

.03 

T     .01 

T 

.04 

1.94 

ATLANTIC  CITY           R 

1.9ft 

.01 

.05 

.04   .71 

.0'- 

•01   .05 

.06 

.97 

AUDUBON 

1.51 

T 

T 

T 

.15 

T 

T     .50 

T 

T 

T 

.10 

.76 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.26 

.41 

.06 

.04 

.10 

1.05 

.11 

.16 

1.33 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

4.47 

.54 

.78 

.05 

T 

.10 

2.10 

.90 

8ELMAR  2  SW 

1.20 

T 

•  30 

.10 

T 

T 

•  80 

BELVIDERE 

3.10 

1.16 

.01 

T 

T 

.28 

.66 

.03 

T 

.40 

.38 

T 

.15 

T 

T 

.03 

BERNARDSVILLE  2  E 

3.11 

.46 

.04 

.61 

.37 

.12 

.28 

.53 

.16 

.36 

.03 

.03 

.10 

BLACKWELLS  MILLS 

2.25 

.36 

.05 

.04 

.29 

.09 

•  13 

•  21 

.28 

.56 

T 

.07 

.05 

.12 

BOONTON  1  SE 

3.84 

.65 

.04 

T 

.05 

.85 

.09 

•  12 

.20 

.77 

.11 

.87 

T 

.03 

.06 

BOUND  BROOK  2  W 

2.12 

.39 

.03 

.07 

.35 

.29 

T 

.23 

.29 

.39 

T 

T 

.08 

BRANCHV1LLE 

3. IS 

.93 

.04 

.06 

1.07 

.19 

.06 

.27 

.43 

,03 

T 

.07 

BURLINGTON 

2.50 

.35 

.01 

.07 

.12 

•  35 

,02 

.02 

.02 

1.38 

.16 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.73 

.64 

.02 

T 

.03 

.56   T 

.32 

.29 

.13 

.38 

.23 

.09 

T 

.04 

CANOE  BROOK 

3.21 

.38 

.02 

.03 

.20 

.38 

.01   .05 

.26 

.28 

.57 

.81 

.01 

•  03 

.07 

.11 

CANTON 

2.50 

.47 

.02 

.05 

.09 

.75 

.19 

T 

.23 

.70 

CAPE  HAY  3  W 

2.64 

.64 

.10 

.01 

.86 

.02 

.18 

.14 

.69 

CEDAR  GROVE 

4.21 

.28 

.10 

.62 

.10 

.62 

.09 

.18 

.37 

1.12 

.33 

.30 

•  10 

CHARLOTTEBURG 

3.98 

.60 

.01 

.31 

.03 

.74 

.28 

•  20 

.17 

.77 

r28 

.31 

.02 

.06 

CHATSWORTH 

2*34 

.92 

.03 

.11 

.27 

.63 

.04 

.09 

.03 

T 

.22 

CLINTON 

2.79 

T 

.45 

.61 

.87 

.02 

.04 

.74 

.03 

.03 

ELIZABETH 

2.85 

.25 

.03 

T 

.20 

.47   .02 

.15 

.24 

.63 

.50 

.04 

.25 

.07 

ELIZABETHPORT 

2.27 

.08 

.12 

.31 

.05 

.01   .29 

T     .68 

•  28 

.02 

.43 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.97 

.40 

.03 

.07 

.53 

.07 

.21 

.20 

.69 

.22 

.30 

.08 

.05 

.12 

FLEHINGTON  i  NE 

2.07 

.42 

.02 

.45 

.21 

T 

.30 

.29 

.19 

.04 

.02 

T 

.13 

FORTESCUE 

3.37 

.36 

1.24 

.12 

1.65 

FREEHOLD 

3.65 

.25 

.05 

.05 

.09 

.07 

.04 

.20 

.65 

.10 

1.00 

1.15 

GREENWOOD  LAKE 

3.29 

.70 

.05 

.12 

.05 

.57   .03 

.35 

.15 

.18 

.60 

.13 

.30 

.06 

HAMHONTON  2  NNE 

1.97 

.63 

T 

.06 

.04 

.05 

.61 

•  05 

.09 

.12 

.06 

.26 

HIGH  POINT  PARK 

• 

.07 

.28 

T 

.11 

.06 

.72 

.72 

- 

- 

T 

.01 

T 

.09 

HIGHTSTOwN  1  N 

2.18 

.27 

.05 

.22 

.27 

.07 

T 

.18 

.28 

.01 

T 

.08 

T 

.75 

INDIAN  MILLS  2  W 

2.73 

1.07 

T 

.07 

.17 

.01 

.14 

.62 

.02 

.13 

.07 

T 

.11 

.32 

IRVINGTON 

1.82 

.06 

.02 

.13 

.15 

.02 

.01   .41 

.46 

.36 

T 

T 

.20 

JERSEY  CITY 

2.22 

.08 

T 

T     .08 

.29 

.04 

•03   .48 

.35 

.29 

T 

T 

.20 

.38 

LAMBERTVILLE 

2.39 

.26 

.01 

.54 

•  22 

T 

.58 

.53 

.10 

.01 

.12 

.02 

LAYTON  2 

2.79 

.94 

.01 

T 

.13 

.60 

.15 

.01 

.42 

.44 

.01 

T 

T 

.08 

LITTLE  FALLS 

3.07 

.27 

.07 

.01 

.04 

.75   .01 

.12 

.12 

.29 

.79 

.18 

.19 

.05 

.08 

.10 

LONG  BRANCH             R 

4.63 

.02 

T     T 

.80 

T 

.06   .40 

.65 

.05 

T 

•02   .10 

T 

2.53 

LONG  VALLEY 

3.83 

.92 

.02 

.36 

.43 

.04 

.48 

.67 

.33 

.48 

.05 

.05! 

MAMWAH 

3.69 

.43 

.10 

.15 

.01 

.74 

.37 

.25 

.16 

.57 

.27 

.55 

.01 

.08 

MANVILLE 

2.30 

.42 

.06 

T     .10 

T 

.52 

.25 

.02 

.01 

.21 

.30 

T 

.28 

T 

T 

T 

.04 

.09 

. 

MAYS  LANDING 

4.03 

.39 

.04 

.04 

T 

.93 

T 

.08   T 

.02 

2.531 

MIDLAND  PARK 

3.12 

.09 

.05 

.02 

.32 

.55 

.84 

.45 

.59 

.07 

.14 

, 

M1LLVILLE 

1.56 

T 

.02   T 

•  03 

■01   .05 

.08   .79 

.02 

.04 

T 

.04 

.48 

. 

MJLLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.85 

T 

.03 

T     .03 

.21   .89 

T 

.05 

T     T 

T 

.63 

.Oil 

MILTON 

3.81 

.61 

.03 

.27 

.07 

.68   .03 

.20 

.25 

.30 

.45 

.50 

.37 

.05 

MOORESTOWN 

2.28 

.52 

.02 

.09 

.01 

.14 

.38 

.04 

,08 

.04 

.03 

.09 

.841 

MORRIS  PLAINS  1  W 

3.40 

.59 

.02 

T 

.13 

.59   .01 

.03 

.11 

.38 

.64 

.1<4 

.66 

.03 

.02 

.05| 

NEWARK  W8  AIRPORT      R 

2.37 

.04 

T     T 

T           .12 

.37 

.03 

.02   .39 

T     .62 

.40 

.0  1 

.04 

.33 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.83 

.25 

.09 

T     .04 

T 

.24 

.12 

.05 

.33 

.17 

T 

.07 

.32 

.15 

NEW  MILFORD 

2.61 

.08 

.04 

.04 

.40 

.02 

.61 

.44 

.70 

.12 

.02 

.14 

NEW  MONMOUTH 

4.05 

.34 

.06 

.02 

.13 

.04 

.04 

1.74 

.10 

1.33 

.25 

NEWTON 

2.38 

.60 

.05 

.12 

.05 

.07 

.80 

.18 

.07 

.19 

.13 

.07 

■  03 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.97 

.61 

.51 

.05 

.72 

.23 

.32 

.15 

.42 

.49 

.39 

.06 

OLDWICK 

2.82 

.31 

T 

.29 

.42 

.01 

.61 

.55 

.28 

.24 

T 

.06 

.05 

ORANGE 

2.35 

.27 

.05 

.08 

.30 

.28 

1.33 

.04 

PATERSON 

3.62 

.30 

.04 

.03 

.76 

.04 

.33 

.29 

.29 

.82 

.38 

.15 

.01 

.08 

.10 

PEMBERTON  3  E 

1.90 

.65 

.11 

.40 

.06 

.04 

.04 

.02 

.49 

.09 

PHILLIPSBURG 

2.53 

.10 

.39 

T 

.46 

.44 

T 

.69 

.25 

.20 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.08 

.93 

.18 

.39 

.68 

.70 

.04 

.16 

• 

PLAINFIELD 

2.23 

.04 

T 

T 

.27 

.33 

T     .33 

.54 

.40 

T 

.07 

T 

.25 

PRINCETON  WATER  WORKS 

.69 

T 

T 

.36 

.07 

T 

T     T 

T 

.02   .03 

.05 

T 

.08 

.06 

• 

RAHWAY 

1.69 

.02 

T 

.13 

.04 

.14 

T     .20 

.57 

.28 

T 

T 

.31 

• 

R1NGWOOD 

2.82 

.40 

.04 

.15 

.02 

.56 

.31 

.08 

.54 

.15 

.27 

.26 

T 

T 

.04 

SHILOH 

1.69 

.35 

.01 

.09 

.06 

.88 

.04 

.03 

T 

.07 

.16 

T         . 

SOMERVILLE 

2.59 

.26 

.06 

.44 

.31 

.73 

.63 

.01 

T 

.15 

. 

SPLIT  ROCK  POND 

3.55 

.80 

.06 

.06 

.07 

.21 

.10 

.76 

.44 

•  36 

.62 

.07: 

SUSSEX 

2.71 

.85 

.01 

.17 

.90   T 

.14 

.02 

.18 

.36 

T 

.02 

.06 

TOMS  RIVER 

2.30 

.50 

.25 

.02 

.13 

.85 

.08 

.09 

.01 

.36 

.Oil 

TRENTON  WB  CITY         R 

1.28 

.01 

T 

.15 

.13 

.05   .20 

.08 

T 

.07 

T 

.59 

• 

TUCKERTON 

3.00 

.35 

T 

.02 

.09 

.89 

.10 

T 

T 

.05 

.40 

1.10 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.67 

.84 

T 

.02 

T 

.66 

.22 

.26 

.30 

.60 

.31 

.40 

T 

.06 

WERTSVILLE 

1.91 

.23 

.01 

.24 

.13   T 

.61 

.09 

.34 

.01 

.09 

.01 

.15i 

WEST  WHARTON 

3.26 

•  69 

.01 

.01 

T 

.20 

.56 

.06 

.12 

.14 

.63 

.27 

.52 

T 

.051 

WOODCLIFF  LAKE 

2.82 

.10 

.20 

.04 

.37 

.07 

.70 

.58 

.10 

,47 

.01 

.06 

.12 

■ 

WOODSTOWN 

2.15 

.82 

.02 

.13 

.03 

T 

.54 

.02 

.14 

.01 

.44 

■ 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  m 

onth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


NEM  JERSEY 
MAY  1963 


Station 
ATLANTIC  CITY  KB  AP 
ATLANTIC  CITY 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 
BELVIDERE 
BOONTON  1  SE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 
CHATSWORTH 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 
FLEMINGTON  1  NE 
FREEHOLD 
HAMHONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2  H 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOKN 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
N^JTON 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
SHILOH 
SOMERVILLE 


MAX 
MIN 


MAX   57 
MIN   37 


65   76   85 
38   39   45 


66   78   85 

38   36  I  4  j 


73   85 
45   54 


Day  Oi  Month 
14  |  15   16   17 


18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


93   84 

68   51 


MAX 
MIN 

60 

40 

65 

31 

74 
30 

85 
41 

MAX 
MIN 

61 
38 

42 
37 

64 
31 

75 
32 

MAX 
MIN 

58 
40 

47 
37 

62 

42 

44 

MAX 
MIN 

63 

37 

65 
39 

78 
37 

85 

44 

MAX 
MIN 

60 
39 

47 
36 

64 
34 

76 

41 

MAX 
MIN 

57 

44 

55 

40 

65 

40 

79 
39 

MAX 

MIN 

57 
36 

45 
33 

61 

36 

75 

43 

MAX 
MIN 

59 

41 

65 

31 

74 
33 

84 
37 

MAX 
MIN   40 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX   57 
MIN   39 


MAX   61 
MIN,  41 


MAX  I  62 
MIN!  32 


64   77   86 
37   39  ;  45 


48   64   77 
36   37   45 


45   65  \    77 
35   29  ,  36 


49   64  !  78 
35   39   43 


39   57   75 
30   36   42 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   79 
34   37 


63   75 
34   32 


63   76 
34   47 


64   77 
35   33 


59   42   62 

40   35   28  j  35 


49   66  i  79 
37   40   46 


63   75 
36   41 


48   64 
36   35 


65   73 
39   35 


63   74 
38   35 


47   64 
35   43 


63   75 
36   42 


62   77 
35   37 


42   62 
35   30 


51   64 
38   45 


66   78 
37   36 


63   73 
36   38 


65   58 
56   52 


84   72 
51   50 


85   78 
55   53 


80   81 
42   48 


79   82 
51   46 


85   75 
50   50 


84   85 
55   45 


60   81 
52   46 


86   66 
52   49 


87   70 
59   52 


84   85 
54   47 


67   87 
54   50 


82   79 
55   42 


85   67 
51   49 


85   66 
47   49 


75   62 
57   50 


86   72 
50   48 


84   82 
44   40 


85   85 
60   48 


77   61 
55   49 


81   84 
39   48 


83   62 
51   53 


69   66   92   77 
47   56   63   51 


75   65   92   91 


63   68 
52   45 


62   83 
54   47 


64   65 
56   53 


84   77 
54   51 


34   64   79 


62   60 
48   47 


87   86 
59   49 


82   76 
46   49 


83   85   80 
40   47   52 


87   70 
50   50 


82   72 

44   41 


64   77   64 
36   35   40 


85   70 

47   47  I 


75   67 
39   53 


66   72 

38   54 


66   75 
37   54 


74   86 
41   51 


76   85 

42   51 


68   76 

38   49 


72   76 
33   38 


69   74 

43   54 


67   74 
38   52 


74   86 
46   53 


73   85 
40   53 


74   83 
49   57 


76   86 
38   55 


72   74 
33   37 


71   78 
41   56 


73   85 

47   56 


69   74 

39   46 


70   74 
45   54 


74   85 
44   55 


73   83 
42   54 


68   77 
36   54 


77   87 
48   56 


74   65 
45   55 


75   66 
45   51 


73   76 

36   54 


70   75 
45   53 


72   64 
42   41 


74   83 
41   50 


77   86 
40   54 


73   65 

41   54 


75   85 
38   49 


63 
93 


79   81 
56   64 


54   57 
43   42 


54   54 
48   45 


57   65 
45   42 


71   60 
48   40 


80   51 
45   33 


65   76 

40   50 


70   73 
40   53 


74   76   70 
54   52   50 


72   69 
55   57 


75   80 
53   54 


62   74   70 
56   57   59 

77 


70   82 
56   51 


69   60 
59   56 


86   67 
60   48 


75   77   72 
48   45   43 


73   75 
44   45 


77  |  60   84   75 
56  !  48   58   45 


93  |  91 
63   56 


85   81 
67   55 


8a 
66 

69   86 
67 


79 
SO 

89 
51 

73 

48 

86   85 
63 

56 

66   86 
60 

89 


73   45 
39   37 


57   61 

43   40 


56   62 

49   43 


74   50 
41   40 


80   52 
38   33 


62   61 
42   41 


91   55 

44   40 


70   42 
36   33 


53   63 
43   39 


55   61 
45   37 


50   60 
42   39 


55   65 
45   35 


72   51 
42   34 


76   52 

41   42 


52   58 

42   44 


76   52 

42   31 


56   61 

49   40 


53   54 
41   40 


74   52 
42   38 


52   63 

43   44 


54   60 
43   42 


57   60 
42   44 


71   50 
40   37 


75   58 
42   43 


55   61 
45   38 


67   64 
46   35 


51   65 
43   42 


80   62 
47   37 


52   64 
43   39 


62   68 
36   45 


62   65 
32   32 


67   73 
29   45 


62   66 
35   43 


65   69 
28   32 


69   76 
39   46 


64   71 

39   46 


56   68 
37   41 


70   74 
37   48 


67   71 

33   50 


64   72 
46   51 


63   75 
37   53 


72   71 
52   44 


76  1  78   76 
47   46   48 


72   76 
44   46 


70   66 
54   51 


70   74 
42   42 


73!  76   72 
51   43   43 


74   79   78 
42   50   55 


75!  72   76 
47   45   48 


76   82 
42   43 


77   75 
50   48 


72   61 
50   49 


72   60 
54  I  43 


69   83 
54   55 


74   69 
54   45 


70  |  59 
46  ;  46 


76   74 

52)  47 


64   67   74 
30   38   49 


65   70 
38   49 


64   76 
41   51 


62   66 
29   31 


62   65 
38   49 


66   72 

36   52 


66   70 
41   51 


65   66 

32   48 


68   76 

44   51 


66   74 

38   48 


66   76 
42   46 


62   68 

30   47 


72   76 
42   50 


78   73 
41   44 


72   64 
55   53 


72   77 
40   42 


75   78 
46   49 


68   65 
50   49 


80 
54   51 


75   72 
56   56 


75   54 
50   47 


66   82 
5  5   48 


70   81 
55   46 


59   79 
54   54 


71   80 
56  j  46 


77   80 
49   44 


86   68 

63   42 


80   83 
50   45 


75   78 
47   43 


86   65 
51   46 


85   64 
54   49 


80   84 

50   44 


47   42 
85   66 


78   76 
54   44 


84   63 
58   53 


83   68 
50   44 


71   75 
40   42 


74 
49 

74  (  73  76 
53  48  50 

73  76  70 

50 1  46  48 

73  77  73 

52  44  53 

75  74  77 
51  42  44 


58  79  78 

48  44  41 

70  60  85 

47  52  47 

82  73  60 

53  56  50 

60  77  80 

40  45  40 


72   75 
57  I  52 


67   80 
'   52 


82   64 
54   49 


82   63 
51   45 


61   79   80 
45   47   43 


73   7*   66   61 

53   55   54   55   51 


74   77   74 
50   50   50 


76   75   74 
50   49   49 


76   71   78 
50   40   44 


70  ;  80 
55   48 


69   82 
54   52 


74  !  59 

55  i  48 


63   71   76  I  73   79   75 ,  63 
41   48   52,i  51   53   55   50 


67   73 
32   49 


68   75 
35   53 


70   76 
36   50 


65   71   73 
41   51   51 


68   75 
33   50 


78   73 
43   46 


76   78 
45   50 


79   74 
48   47 


79   75 
46   46 


69   79 
55   45 


74   76 
56   45 


81   85   66 

48   53   47 


80 

52 


70   80 
55   45 


76   65 

55   50 


77   72 
54   48 


66   70 
44   41 


76   73 
50   40 


65   74 
49   45 


72   68 
55   53 


64   68 

43   40 


75   74 
52   50 


74   69 
51   42 


67   72 
50   44 


66   73 
45   42 


68   76 
37   38 


64  I  67 
30   31 


60   63 
32   32 


68   73 

37   39 


64   68 
35   39 


68 

29  I  31 


63   67 
33   37 


63   68 
50   45 


60   62 
56   51 


59   77 
50   44 


65   71 
42   47 


69   59 
38   44 


68   60 

44   35 


68   75 
49   45 


66   58 
45   40 


68   60 
39   37 


64   71 
42   41 


60   74 
49   42 


68   58 
43   38 


64   74 
43   60 


62   65 

57   60 


77   79 
46   58 


68   72 
38   59 


73   65 
40   48 


73   76 
45   55 


73   65 
42   52 


71   64 
39   41 


79   78 
61   51 


67 
54 


79   79 
52   55 


66   78 
54   48 


63   75 
53   49 


79   78 
59   52 


45   56   56   54 


67   76 
53   50 


87   63 
58   54 


79   83 
46   38 


81   87 
56   51 


82   64 
58   43 


83   69 
48   44 


80   65 
59 


84   65 
43   46 


72   60 
53   45 


72   71 
51   46 


67   70 
43   35 


69   73 
50   44 


71   60 
52   49 


64   70 
44   39 


64   75 
54   51 


75   59 
53   47 


72   58 
53   45 


66   70 
49   43 


75   61 
54   44 


72   70 
52   46 


75   73 
50   48 


69   71 
51   40 


68   75 
53   47 


72   70 
50   48 


72   71 
50   43 


74   62 
51   47 


74   70 
51   47 


72   68 
50   45 


60  I  69 

37  j  35 


62   59 
29   39 


67   72 
29  i  30 


58   61 
41   46 


57   66 
28   32 


SB  1  64 

30  I  30 


61   72 

45   40 


60   73 
45   39 


62   75 
42   37 


59   70 
51   46 


71   75 
49   41 


71   59 
40   41 


70   62 
47   42 


57   66 

47   44 


68   57 
35   35 


69   67 
49   50 


68   72 
50   50 


72   66 
42   52 


77   65 
38   45 


67   70 
43   54 


76   71 
44   51 


71   63 
46   51 


65   78 

54   48 


63   73 
50   46 


66   72   78   78 


61   67 
35   33 


61   64 
40   45 


60   63 
36   35 


65 
42 


60   71 
50   47 


71   57 
45   36 


59   72 
51   47 


58   68 
43   40 


73   60 
46   39 


64   74 
39   56 


60   64 
52   55 


74   70 
44   56 


76   65 

38   49 


74   66 
44   56 


63   69 
44   58 


72   62 
36   40 


72   69 
46   54 


65   72 
43   62 


73   65 
39   49 


61   66 
51   56 


70   65 
44   56 


68   66 
42   52 


76   66 
38   49 


77 
60 


78   76 
60   57 


71.6 
48.9 


65.7 
52.6 


75.0 
48.7 


74.7 
46.2 


69.4 
62.5 


68.3 
44.9 


75.2 
46.9 


70.4 
45.2 


67.9 
42.2 


73.5 
45.2 


73.0 
48.2 


70.5 
45.0 


72.2 
41.0 


72.6 
47.0 


74.0 
47.9 


67.6 
43.8 


72.9 
46.2 


72.8 
44.7 


6a. s 

50.6 


66 
49 

76 
45 

69.8 
40.6 

72 
55 

60 
53 

72.3 
47.1 

78 
60 

76 
57 

6B. 6 
4a. 5 

67 
52 

77 
51 

68.9 
AO.l 

73 
61 

77 
56 

72.0 
49.3 

79 
60 

77 
56 

72.3 

4a. 7 

78 
59 

79 
52 

71.5 
47.1 

79 

sa 


70.1 
45.1 


71.2 
50.9 


77   77   72.6 
58   53   48.0 


64   70 
31   32 


64   72 

34   38 


65   70 
32  .  36 


65  1  68 
36   39 


66   70 
32   34 


65   62   74   66 
48   43   47   56 


68   71 
39   56 


77   78 
59   54 


59   76 
49   50 


66   80 
58   55 


68   75 
50   42 


58   74 
48   39 


67   70 
48   48 


61   75 
49   39 


75   74 
45   56 


66   66 
42   55 


68   74 
47   59 


72   70 
49   55 


80   81 
55   50 


73.2 
47.9 


70.1 
43.4 


71.7 
49.5 


72.4 
45.0 


74.6 
46.0 


72.2 
46.5 


73.4 
48.1 


73.3 
45.2 


So.  Roloronco  Nol.i  Following  SLUon    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MAY    1963 


Station 

Day  Ol  Month 

0 
ifl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 

> 
< 

SUSSEX 

MAX 
M1N 

61 
38 

46 
35 

61 
33 

78 

34 

S3 
42 

80 

50 

73 
35 

74 
36 

84 
54 

90 
60 

71 
40 

52 

35 

t,3 
32 

68 
35 

74 

47 

71 

44 

77 

44 

73 

49 

60 

48 

78 

48 

79 

40 

69 

44 

72 
40 

56 

29 

66 

31 

73 
36 

63 
40 

77 

41 

68 

42 

68 
46 

73 
42 

70.4 
41.0 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

46 
41 

64 

34 

73 
31 

86 
38 

86 
50 

83 
50 

71 
40 

87 
50 

86 
65 

92 
57 

58 
44 

57 
43 

68 
32 

75 
46 

73 
49 

76 
44 

75 
38 

83 
45 

82 
44 

80 
58 

79 

45 

74 
50 

73 
50 

61 
31 

65 

31 

78 
42 

68 
38 

67 

39 

72 
56 

79 
55 

79 
52 

74.1 
44.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

57 
35 

64 
39 

77 
44 

83 
51 

85 
54 

67 
52 

74 
50 

84 
57 

89 

64 

79 
44 

50 
41 

61 
40 

67 
43 

72 

51 

74 
54 

78 
52 

7* 
53 

64 
56 

81 
55 

83 
58 

63 
52 

73 
55 

59 
43 

64 
38 

71 
41 

55 
49 

72 
45 

63 

48 

71 

57 

78 
59 

78 
56 

71.3 
49.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

60 
43 

65 
35 

76 
39 

81 

38 

77 
53 

65 

50 

70 
39 

80 
63 

93 

61 

91 
54 

55 
46 

55 
43 

65 
37 

74 
50 

7* 
48 

75 
52 

68 
47 

73 
55 

82 
52 

76 
61 

69 
48 

77 
52 

70 
50 

65 
33 

62 
32 

60 
48 

67 
42 

64 

38 

64 
52 

73 

50 

75 
53 

71.0 
46.9 

WOOD ST OWN 

MAX 
MIN 

63 
38 

66 
36 

76 
33 

84 
40 

85 
47 

81 
51 

76 
43 

85 
54 

91 
65 

90 

60 

67 
47 

63 
38 

67 
36 

71 
52 

74 
50 

77 
45 

74 
50 

73 
52 

81 
49 

83 
58 

68 
45 

75 
50 

73 
49 

67 
33 

71 
36 

65 

50 

73 
45 

70 

44 

76 
56 

79 

60 

79 
54 

74.9 
47.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 

54 

54 

58 

62 

66 

65 

65 

65 

65 

66 

57 

63 

63 

63 

66 

69 

66 

62 

67 

68 

65 

70 

67 

70 

71 

62 

72 

64 

65 

73 

74 

65.1 

MIN 

48 

46 

46 

50 

53 

56 

53 

55 

58 

57 

55 

52 

51 

55 

56 

56 

57 

58 

56 

56 

57 

61 

59 

55 

55 

58 

55 

57 

60 

62 

62 

55.4 

2  INCHES 

MAX 

54 

54 

57 

60 

64 

63 

64 

63 

64 

64 

57 

62 

62 

61 

64 

67 

64 

61 

66 

66 

65 

68 

66 

66 

69 

61 

70 

64 

65 

71 

72 

69.7 

MIN 

48 

46 

46 

50 

53 

56 

53 

55 

58 

57 

55 

52 

52 

55 

56 

56 

57 

58 

56 

58 

57 

60 

60 

56 

56 

56 

56 

58 

60 

62 

62 

55.5 

4  INCHES 

MAX 

53 

52 

54 

57 

60 

61 

60 

60 

61 

63 

58 

59 

60 

60 

62 

65 

64 

61 

65 

65 

64 

67 

65 

66 

67 

62 

67 

62 

63 

69 

70 

62.0 

MIN 

48 

46 

47 

52 

53 

55 

54 

55 

58 

58 

54 

53 

53 

55 

56 

56 

57 

58 

56 

59 

56 

60 

59 

57 

57 

59 

57 

59 

60 

62 

66 

56.0 

8  INCHES 

MAX 

51 

50 

52 

54 

57 

57 

57 

58 

58 

60 

58 

57 

57 

58 

59 

61 

61 

59 

61 

61 

62 

64 

62 

62 

63 

62 

63 

61 

62 

65 

66 

59.3 

MIN 

49 

48 

46 

51 

53 

55 

54 

55 

56 

58 

54 

53 

53 

55 

56 

56 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

61 

58 

59 

60 

58 

60 

60 

61 

63 

56.3 

16  INCHES 

MAX 

49 

49 

49 

51 

52 

53 

53 

54 

55 

56 

56 

55 

54 

54 

55 

56 

57 

57 

57 

58 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

59 

59 

59 

61 

61 

56.1 

MIN 

49 

48 

46 

49 

51 

52 

53 

53 

54 

55 

55 

54 

53 

54 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

57 

59 

60 

59 

56 

59 

58 

59 

59 

59 

60 

55.0 

32  INCHES 

MAX 

48 

48 

46 

48 

49 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

54 

57 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

53.2 

MIN 

46 

47 

47. 

47 

46 

49 

49 

50 

50 

51 

52 

5? 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

54 

56 

57 

57 

57 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

52.5 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 

58 

63 

77 

66 

91 

83 

86 

88 

85 

77 

56 

72 

83 

79 

80 

90 

81 

66 

81 

86 

70 

85 

80 

85 

88 

63 

89 

74 

70 

SI 

88 

78.8 

MIN 

42 

39 

40 

49 

54 

55 

51 

57 

65 

54 

51 

46 

45 

55 

52 

54 

55 

56 

53 

57 

54 

60 

55 

47 

50 

54 

49 

54 

61 

62 

57 

52.7 

2  INCHES 

MAX 

57 

62 

75 

83 

68 

81 

84 

86 

84 

75 

55 

70 

60 

77 

78 

87 

79 

67 

80 

84 

69 

83 

78 

83 

86 

63 

87 

73 

69 

80 

86 

77.1 

MIN 

43 

40 

41 

49 

55 

56 

52 

57 

65 

54 

51 

47 

46 

56 

53 

54 

55 

57 

53 

58 

54 

60 

56 

48 

51 

55 

50 

55 

61 

62 

57 

53.3 

4  INCHES 

MAX 

57 

59 

70 

69 

83 

76 

79 

81 

79 

72 

57 

67 

76 

73 

74 

82 

76 

65 

76 

79 

68 

79 

75 

79 

81 

63 

81 

70 

68 

77 

82 

73.3 

MIN 

45 

42 

43 

50 

55 

57 

53 

58 

65 

51 

49 

48 

48 

56 

55 

55 

57 

60 

55 

59 

56 

61 

58 

52 

53 

57 

52 

56 

62 

63 

59 

54.5 

8  INCHES 

MAX 

58 

54 

60 

66 

70 

66 

69 

71 

70 

67 

60 

62 

66 

66 

67 

71 

69 

63 

68 

70 

65 

71 

68 

66 

72 

66 

71 

66 

65 

71 

71 

66.8 

MIN 

49 

46 

47 

52 

57 

59 

57 

60 

64 

61 

50 

52 

52 

58 

57 

58 

60 

61 

57 

61 

59 

63 

61 

57 

58 

60 

56 

60 

63 

63 

63 

57.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLES 


PLOT  »2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


Seo  Reterenca  Not.s  Following  Station.   Index 
-    42    - 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

ci 

U 

O 

H 

U 

Z 

1 

TIME  AND 

z 

9 

P 

TABLES 

STATION 

2 

COUNTY 

< 

3 

I 

OBSERVER 

1 

1 

1 

it 

i! 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

41    02 

7*    08 

270 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB     AP 

mi 

ATLANTIC 

1 

39     27 

74    35 

58 

MID 

Ml : 

C    NJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

0329 

1 

39    23 

74    26 

11 

"ID 

HIS 

STATE    MARINA 

AUOUBON 

03J.6 

I 

39    54 

7  5    04 

50 

11° 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS   RIVER    ST   FOREST 

B52B 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

20 

9A 

H 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST*    FOREST 

0690 

CAPE    MAY 

t 

39    15 

74    52 

30 

5P 

SP 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAR  2    S- 

0721 

MONMOUTH 

1 

40    09 

74    04 

40 

BELMAR     WATER    WORKS 

BELVIDERE 

am 

MARRtN 

z 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAROSVILLE    2    E 

B791 

SOMERSET 

9 

40    A3 

74    32 

2*0 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    mills 

»*7 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M,     MILLER 

BOONTON    1    SE 

D901 

MORRIS 

a 

40    54 

74    24 

2B0 

8A 

8A 

JERSEY     CITY    WATER    WORKS. 

BOUND   BROOK   2   W 

0921 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    3* 

50 

SA 

AMERICAN     CYANAMID    CO. 

9RANCHVILLE 

9978 

SUSSEX 

5 

41    09 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40     04 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO., 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41     07 

74    30 

1040 

8A 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    8 ROOK 

1335 

ESSEX 

B 

40     45 

74    21 

180 

M 

9A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY     3    W 

1  351 

CAPE    MAY 

38    57 

74    5B 

10 

5P 

5P 

c 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1*72 

ESSEX 

8 

40    52 

74    13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

centerton 

15IJ 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

c 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CMARLOTTEBURG 

15B2 

PASSAIC 

8 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

1590 

MORR  1  S 

e 

74    23 

185 

8A 

EDWARD    P.    MOLITOR 

CMATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

I 

39    49 

74    32 

100 

SP 

5P 

EARL    M.    KERCMNER 

CLAYTON 

L70B 

GLOUCESTER 

39    39 

75    06 

120 

6P 

HARRY    P.    CAMPBELL 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40    3B 

74     54 

260 

6A 

THOMAS    L    HALPIN 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

l 

40     40 

74     14 

40 

5P 

SP 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ELIIABEThPORT 

2b^Z 

UNION 

40    38 

74    12 

10 

MID 

C 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERv    BLDG 

276S 

ESSEX 

B 

40    50 

74   17 

340 

8A 

8A 

C 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

to 

40    31 

74    51 

140 

5P 

DONALD    YOUNG 

FOHTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

T5    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FRE6MOLO 

3181 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74     17 

194 

6P 

6P 

C     H 

FRANK    J.     MOREAU 

GLASSBORO 

1291 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

c 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41    09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40    53 

74    03 

c 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

HAMMONTON     2    NNE 

»62 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

85 

e* 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

35?S 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1570 

8A 

6A 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

HIGHT5TOWN    1     N 

3951 

MERCER 

LG 

40     17 

74    31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

JERSEY    CITY 

LAMBERTVlLLE 
LAURELTON  1  E 
LAY TON    2 

LITTLE  FALLS 
LONG  BRANCH 


BURLINGTON 
4260  ESSEX 
4339  HUDSON 


4987  MONMOUTi 


135  MID  MID' 


! E.  E.  CASE 

PUBLICATION  ENDED  8/62. 
! CHARLES  KOONS 


D. 


5503  BERGEN 
5576  CUMBER 
5581  CUMBER 


, MISS  PEARL  HINSHAW 
JAMES  LAWTON 

INACTIVE  1/61 
ROBERT  G.  GLASGOW 
JOHN  L.  RADCL1FFE 

GEROW  BRILL 

COUNTY  EXTENSION  SVC 

R1DGEWOOD  WATER  CO. 

L.  J.  GALLAHER 

FED.  AVIATION  AGENCY 


STATION 


MILTON 
MOORE S TOWN 
MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STi 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


SOMERVlLLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX 


BENTON  WB  CITY 
UCKERTON 

ANAQUE  RAYMOND  OAI 
'ATCHUNG 


WERTSV1LLE 


EABROOK  FARMS 


5591 

MORR 1 S 

S728 

BURLINGTON 

5769 

MORRIS 

6026 

ESSEX 

6062 

MIDDLESEX 

6146 

BERGEN 

6154 

MONMOUTH 

6544  HUNTEROON 

6560  ES5EX 
6775  PASSAIC 
6843  BURLINGTON 


B051  CUMBERLAND 

8194  SOMERSET 
8402  MORRIS 
8423  UNION 
8644  SUSSEX 


9608  MORRIS 
9832  BERGEN 
9910  SALEM 


7936  CUMBERLAND 


40  25 

41  03 
41  02 

40  40 


40 

36 

74 

25 

40 

20 

74 

40 

40 

36 

74 

IS 

41 

08 

16 

39 

2B 

75 

18 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

H.     J.     W1LLARD 

JOSEPH    H.    GARRIS.    Ill 

L 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

JH 

ARTHUR    H.    AHLQU! ST 

c 

HACKENSACK    WATER    CO. 
ST.    HARYS    SCHOOL 

C 

NEWTON    WTR.    +    SWR.COMH 
NEWARK    WATER    DEPT. 
DAN    A.    COUGHLlN 

C 

COUNTY    ENGINEER 

P.    J.    OfiL    VECCHIO 

PHILIP    E.    MARUCC1 

M 

SEWAGE    OISPOSAL    PLANT 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM 

M 

MRS    VIVIAN    SCHERER 
PRINCETON    WATER    CO. 

c 
c 

» 

RAHWAY     VLY.     SWG.     AUTH. 
NO.    JERSEY    wTR.     SUPPLY 
EVERETT    DICKINSON 

W.    E.    HAVER 
JERSEY    CUT    D.    P.    W. 
N.    J.    DEPT. OF    CONS. 
8R1CE   8.    STANTON 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 

SEABROOK    FARMS    CO. 


1-COASTAL;       2-DELAWARE;       3-CREAT   EGG    HARBOR;       4-HACKENSACK ;       5 -HUDSON ;       6-MAITRICE; 


8-PA33AIC ;       9-RAHWAY ; 


11-ROCKAwAY 


ell 


of    Nei 


REFERENCE    NOTES 
o    the    State    Climatology 


Figures   and    letti 
Delayed   data   and 

Monthly    an. 
Stations   ■] 


following   the   station   Dane,    such   as   12   SSI 

1  snowfall  and  heating  degrees  for  the  12  i 
in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  1: 
la   "Cllmatological   Data"    Table   and   on    the   i 


the   preceding   June   i 


the    table; 
ame    effec 


data    for   September    1956. 
°F,    precipitation   and   ev: 


Normals    for   all   stat 


I   Weather   Bureau    type   pan   of 


Ologlcal    standard    I 


published    In 


corded   during   24    hours   ending   a 
the   period   1931-1960. 
Table   are    the   water   equivalent 


Monthly    degree   day    total 
Max   and   Hln    In   "Evapora 


logical   Data"   Table 


Croun. 


ow,    sleet,    or    Ice    on    the    ground.       Samples 
rlablllty    In    the   snowpack   nay    result    In   a 

the   "Seasonal   Snowfall"    Table    Include   sno 


wfall   and   Snow   < 


1  on   ground    In    the    "Snowfall   and   Snow   on   Ground"   Table    Is   at    obser' 

he   Station    Index   the    letters   C,    G,    H,    and   J    in    the   "Special"    colui 

C  Recording   Rain   Gage   Station.      Hourly   precipitation   values   are 

G  "Soil    Temperature"    Table. 

H  "Snowfall    and    Snow    on   Ground"    Table.       Omission    of    data    In    any 

J  "Supplemental   Data"    Table. 


Ion  time  for  all  except  Heather  Bun 
under  the  heading  "Observation  Time 
ocessed  for  special  purposes,  and  a: 
nth    Indicates   no   snowfall   and/or   sni 


the    follow 
Hourly    Pre 


No   record    Id    the    "Cllmatologlcal   Data"    Table   and   the   "Dally   Temperature 

Interpolated   values    for   monthly   precipitation    totals   may   be    found    In    tri 

-     No   record    In    the    "Supplemental   Data"    Table;    "Dally   Precipitation-    Table 


OTHER    REFERENCE    NOTES 
Table    is    indicated   by   no   ei 


wfall   and   Snow   < 


* 

Thermometers   are   generally   exposed 

on    the   roof  of   a   building. 

Gage    Is    equipped   with    a   windshield 

AH 

This   entry    In    time   of   observation 

AK 

Data   based  on   observational   day   en 

B 

Adjusted   to   a    full   month. 

D 

Water   equivalent    of  snowfall   wholl 

1 

Joe   or  more   days   of   record  missing 

ft 

Amounts    from  recording  gage.      (The 

H 

T 

TVace,    an   amount    too  small    to  meas 

Includes    total    for   previous   month. 

X 

U 

This   entry    In    time  of   observation 

ered   ground;    however 


lly  or  partly 


using  a  ratio  of  1  Inch  water  equlvi 
entered,  less  than  10  days  record  is 
t  the  value  for  a  full  month. 
ally  accurate  but  may  vary  slightly  : 


following    day. 


Hourly   Preclplta 


Information  concerning  thi 
publication  may  be  obtain 
may    be    found    In    the    1961 


<ry  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subs 
i  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  w 
1    Issue   of    Local   Cllmatologlcal   Data    for    the   respective   station 


USCOIDI-WB-ASHEVILLE— 7-12-63---825 


.  -O-  Port  J* 


High  Point  Park 


Gardaerville,  N.Y. 


Tobyhanna,    Pa. 


-£>Layton 
/       Branchville 


•w  Warwick,    H.    Y. 

\     ° 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


-o- 

Stroudsburg,    Pa 


^ 


K 


X 


Greenwood  like 

/  o        *•. 

/  o   Su,fero  w»ter  "ork»,  H.  Y 

O  /  Rlogwoo'd^W   -O- 

Canistear  Res  /'    0* 

A  /"'h"h 

Chariot teburg  Wanaque    Raymond    Dam        ^a^ 


75TH    HKRIDIAW    TIME    ZONE 


Oak  Ridge  flea  q  '     .A.  q     /  ^Woodcllf 
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NEW    JERSEY    -    JUNE    1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        102°    on    the    28th    at    Hamraonton    2   NNE 

Lowest  Temperature:      37°    on   the   22d   at    Long   Valley 

Greatest  Total  Precipitation:  6.41  inches  at  Audubon 
Least  Total  Precipitation:  0.47  inch  at  Long  Branch 
Greatest  One-Day  Precipitation:      2.47    inches    on   the   28th    at    Audubon 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

From  a  meteorological  viewpoint,   near-drought  conditions  counties  of  New  Jersey.     Northern  and  southern  portions 

prevailed  in  central  New  Jersey  during  June.     Trenton's  of  the  State  have  had  more  adequate   rainfall  than  has  the 

combined  precipitation  for  April,   May,  and  June  totalled  central  area.     The  heat  wave  of  late  June  severely  aggra- 

only  3.  64  inches,   compared  to  a  normal  value  of  10.  43  vated  the  drought  situation, 
inches.     This  is  the  driest  April- June  period  on  record 
for  Trenton,   where  the  records  go  back  to  1866,    with    a 
few  missing  periods  in  the  1880's. 

This  is  also  the  driest  January- June  period  for  Trenton,  Donald  V.    Dunlap 

with  a  six-month  precipitation  total  of  12. 19  inches.    Nor-  Weather  Bureau  State  Climatologist 

mal  precipitation  for  this  period  is  19.  96  inches.      The  Weather  Bureau  Office 

Trenton  data  are  fairly  representative  for  the  central  Trenton,  New  Jersey 
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.49       .32  j     .01 

T 

.02 

NEWTON 

2.84 

.05 

.17 

.02 

.63 

.11 

T 

•  03 

.19 

.62 

.10 

.92 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

4.24 

.36 

.78 

•  02 

1.01 

.06 

T 

•  06 

.36        .05 

.81 

.17 

.56 

OLDWICK 

1.62 

.46 

.07 

.14 

.01 

T 

•  07 

T                        .20 

.44 

T 

.23 

ORANGE 

1.86 

.75 

.24 

.03 

.80 

.04 

PATERSON 

- 

.67 

.05 

.65 

.03 

T 

T             .87        T 

_ 

.45 

.19 

PEMBERTON    3    E 

2.00 

T 

.55 

.29 

.05       .15 

.06 

.03 

.80 

.07 

PHILLIPSBURG 

1.77 

T 

.29 

.11 

.05 

.12 

1.20 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

1.78 

,22 

.26 

.02 

T 

.02 

.04                   .30 

.18 

.74 

PLAINFIELD 

1.35 

.70 

T 

T 

.02 

.37 

.01       .04 

T 

.01 

.07 

.13 

PRINCETON    WATER   WORKS 

1.23 

.67 

T 

.02 

T 

T            .08      .26 

T 

T 

.20 

T 

RAHWAY 

.54 

.39 

T 

T 

T 

.01       .09 

T 

T 

•  05 

RINGWOOD 

2.88 

.40 

T 

.25 

.20 

.15 

.02 

.12 

T 

T            .24 

.60 

.18 

.72 

SHILOH 

4.12 

•  10 

1.14 

.01 

.01 

1.13 

.11 

.35 

.04       T 

•  43 

.11 

•  64 

SOMERVILLE 

1.74 

.86 

.04 

.03 

.40 

.03      T            .04 

.11 

.04 

.19 

SPLIT    ROCK    POND 

3.00 

.45 

.60 

.68 

.20        .03 

.64 

.10 

.30 

SUSSEX 

5.55 

.12 

•  45 

1.10 

.07 

.10 

.33        .01 

1.52 

1.28 

.57 

TOMS    RIVER 

3.03 

.67 

,22 

.08 

.07 

.65 

1.27 

.07 

TRENTON    WB    CITY                       R 

1.53 

.43 

.04 

.01 

.10      .14                                                          .01 

T 

.01 

.79 

TUCKERTON 

2.69 

T 

.56 

.10 

.61 

T 

.37 

T 

1.05 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

2.30 

.32 

•  23 

.57 

.03 

.01 

.15 

.37 

.26 

•  36 

WERTSVILLE 

.75 

•  59 

.02 

T 

T 

.10 

.01 

•  03 

WEST    WHARTON 

2.13 

.39 

.01 

.34 

.25 

.04 

.02 

.23 

.39 

.08 

.38 

WOODCLIFF    LAKE 

2.01 

.25 

.10 

.20 

.08 

.07 

.80  1 

.10 

.41 

WOODSTOWN 

2.91 

.03 

.70 

.11 

.20 

.80 

.02      T 

.29                                                                                 T 

.76 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m 

speed 
oh. 

Relah 

ve    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ijs  S 

9     0^ 

cl    a  « 

IS 
1 

Station 

a 
> 

£ 

Hi 

8  «  > 

SB! 

a 
& 

•3 
■ 
> 
< 

1    - 
1    1 

JS 
o       1 

tj-i: 

a>    o    © 
Q       J 

©  © 

21 

< 

O  V) 
O  UJ 

< 

O  1/1 
O  UJ 

E 

O  1/1 

O  UJ 

X 
Q. 

o  tfl 
o  UJ 

p. 

■ 

O 

« 

§ 

3 

01 
1- 

Ol 
01 

A 

m 

Ol 
Ol 

i 

© 
N   9 

0 
E- 

s  81 

ATLANTIC   CITY   WB  AIRPORT 

s 

13 

9.6 

23++ 

NE 

15+ 

86 

80 

52 

64 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

11 

57 

5.9 

ATLANTIC    CITY    ST      MARINA 

- 

- 

13.6 

41++ 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

1 

2 

0 

0 

" 

- 

- 

LONG    BRANCH 

s 

12 

12.0 

32 

E 

3 

- 

78 

55S 

60 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

65 

5.5 

NEWARK    WB    AIRPORT 

SSW 

10 

9.4 

23++ 

wsw 

22+ 

72 

70 

49 

58 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

15 

- 

6.0 

TRENTON    WB   CITY 

NW* 

- 

8.0 

25 

s 

29+ 

- 

- 

" 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

9 

61 

5.8 

*   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$   NOON 


S««  (•lorenca  notes  (allowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1963 


Day  Ol  Month 


11      12      13      14 


IS      IB    i   17    |   18 


24      25      26 


ATLANTIC    CITY    WB    AP 

ATLANTIC    CITY 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELVIDERE 

BOONTON  1  SE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  N 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PARK 
HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SHILOH 

SOMERVILLE 


MAX   76 
MIN   51 


MAX   70 
MIN   38 


MAX   85 
MIN   50 


MAX   77 
MIN   50 


MAX   78 
MIN   48 


MAX   79 
MIN   48 


69   68   77 
56   62   59 


66   65   68 
62   62   62 


74   69 |  85 
55   59   62 


76   68   81 
45   62   57 


79   78  i  72 
48   49 I  52 


80   87 
63   65 


70   85   82 
63   65   60 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


77   69 
56   56 


76   74 
46   49 


73   70 
60   62 


79   75 
43   48 


MAX   82 
MIN   44 


MAX 
MIN 


MAX   79 
MIN1  50 


MAX   84 
MIN   44 


86   86 
62   66 


84   85 
62   60 


79   79 
59   61 


79   82 
60   60 


86   87 
58   48 


78   84 
61   60 


72   82  |  84 
61   64 <  67 


66   85   91 
59   61  I  60 


64   80   90 
60   62   62 


72   86!  91 
56   63  j  66 


74   72 
58   58 


68   71 
56   56 


51   58   58 


79   77   78 
54   57   61 


80   78 
48   53 


86   79 
46   54 


76   69 
56   58 


76   81 
60   59 


85   85 
61   63 


84   84 
68   62 


79   84 
62   61 


72   87   92 
57   60   63 


94   78   86 
60   60   69 


67   71   83 
53   54   63 


74   67 
60   57 


79   69 
60   48 


89   77 
61   59 


86   73 
57   57 


72   71 
55   58 


77   75 
56   58 


89   74 
63   63 


69   68 
52   53 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


82   84   71   68 
46   54   58   60 


83   86  I     85 
59   58   60 


86   84  |  81 
61   63:  60 


84   88   87 
62   65   68 


68   84 
58   59 


70   82 
61   55 


68   72  j  86 
57   57   65 


79   75  |  86 
58   58   52 


90   89   75 
67   57   57 


72 
49 


79   79   70 
53   53   60 


76   67 
51   51 


MAX   80 
MIN:  48 


MAX  I  80 
MIN   47 


MAX   81 
MIN   60 


71   68 
51   57 


72   70 
60   57 


80   72 
49   56 


82   80 
43   46 


84   80 
50   54 


69   62 
54   58 


80   77 
44   49 


80   69 
57   61 


69   67 
58   62 


71   68 
52   58 


73   78 
58   60 


85   85 
61   62 


77   82 
63   64 


85   85 
62   62 


79   82 
58   62 


82   87 
63   61 


77   84   71 
62   63   57 


70   77   81   82 

54   60   60   57 


81   83  I  87 
62   64   68 


69   84 
55   57 


85   76 
57   59 


65   67 
51   51 


71   85  1  88 
57   60   63 


70   85   90 
57   61   66 


71   86  I  91 
58   63   65 


82   84 
63   64 


83   85 
61   65 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX   81 
MIN   45 


MAX 
MIN 


MAX   78 
MIN'  45 


MAX   84 
MIN;  48 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


83   77 ;  72 
45   50   62 


77   72   77 
58   60   61 


77   73 '  75 
'52   60  I  62 


76   68  I  73 
50   55 '  60 


83   80   73 
43   46   62 


84   80   73 
54   57   64 


70   67   83 
50   58   60 


79  I  82 
53  l  62 


77   72  I  79 
51   57  1  62 


70 

66 

55 

57 

78 

71 

48 

56 

78   84   84 

60   59  ,  61 


80   86   75 
62   66   61 


85   84  I  83 
61   63   61 


80   84   83 
62   63   62 


80   85   84 
58   63   59 


80   85   84 
64   63,  69 


87   85   85 
63   63   62 


83   83  1  85 
61   63 ,  62 


84   85   74 
60   62  1  63 


81   85   86 
62   65   67 


85   85   82 
61   62   62 


82   84 
56   58 


66   86 
56   59 


72   72 
56   56 


88   68 
57   58 


67   85 
58   63 


70   85 
58   63 


68   73 
55   56 


70   85 
59   60 


71   68 
54   57 


76   75 

56   58 


90   79 
56   58 


75   70 
57   57 


91   77 

59   60 


69   71 
49   47 


76   65 
57   57 


75   69 
58   57 


67   63 
59   57 


80   75 
59   59 


73   70 
54   53 


86   74   78 
66   55   58 


85   71 
56   56 


90   79 
61   61 


80   69 
63   56 


76   70 
58   56 


84   75   74 
64   56   57 


72   66 
59   57 


73   73 
57   57 


71   70 
59   57 


76   71 

52   58 


75   69 
54   62 


78   74 
54   55 


75   75 
51   52 


64   75 
51   51 


78   78 
54   56 


64   77 
52   51 


70   74 
61   62 


61   75 
51   51 


72   76 
52   50 


78   76 
52   54 


65   78 
51   52 


65   79 
51   47 


77   69 
52   55 


66   76 
52   57 


65   76 
42   54 


79   71 
52   52 


75   71 
50   51 


78   68 
55   62 


76   78 
55   50 


61   76 
52   50 


65   81 
53   53 


77   70 
53   57 


61   76 
50   47 


67   75 
55   57 


76   76 
51   58 


76   71 
54   53 


63   80 
53   52 


58   *5 


77   85 
53   59 


73   80 
60   64 


82   88 
53   58 


77   84 
47   54 


74   80 
47   38 


75   81 
48   53 


85   88 
53   58 


77   82 
48   5  3 


75   80 
56   63 


74   80 
45   49 


78   86 
47   52 


80   86 
52   55 


77   83 
48   53 


81   87 
44   50 


80   86 
55   57 


78   81 
52   58 


74   78 
50   54 


83   87 
50   56 


si    86; 

47   52 


79   85 
59   63 


85   78   70 
61   63   55 


76   70   71 
66   67   61 


89   87   72 
59   59   55 


86   82 

57   55   64 


83   84   80 
52   53   56 


83   84   81 
53   51   55 


90   88   8 
63   57   57 


85   87   84 
53   55   55 


77   77   75 
64   65   62 


80   84   80 
54   51   50 


86   83   79 
54   55   60 


89   85   80 
58   59   57 


84   87   65 

53   57   44 


88   91   87 
48   49   52 


85   84   79 
56   58   61 


88   90   87 
62   59   65 


82   88   85 
58   56   45 


90   88   73 
57   57   59 


88   86   71 
54   57   60 


84   76   68 
62   64   58 


84 

87 

89 

36 

81 

49 

54 

54 

56 

58 

75 

78 

83 

86 

79 

44 

47 

50 

51 

52 

60 

84 

88 

89 

85 

52 

55 

56 

57 

53 

70   68 
50   *8 


76   74 

60   50 


76!  75 
54^  50 


73  77 
44 !  *8 


711  69 

5s!  *8 


72   69   88 
57   59   60 


68   84,  90 
57   59   64 


73   73 
55   59 


77   84 
58   63 


72   85 
58   62 


73   86 
57   63 


90   90   77 
64   58   57 


79   72   64 
64   55   57 


89   80 
62   59 


75   72 
52   56 


80   73 
5  5   60 


77   76 
53   55 


77   78 
51   54 


62   78 
52   50 


66   79 
5  5   59 


77   77 
53   49 


76   89 
52   49 


80   72 
53   53 


75   76 
55   58 


76   75 
52   51 


68   81 
59   56 


73  ~"> 


75   79 
55   *5 


77   75 
58   53 


78   80 
54   60 


76   78 
53   59 


77   83 
53   59 


82   87 
50   59 


79   83 
47   50 


80   86 
58   62 


82   85 
52   56 


78   81 
53   56 


78   83 
42   47 


79   84 
56   59 


80   86 
48   52 


84   86 
47   52 


77   85 
53   53 


80   75   69 
60   60   53 


83   85   80 
48   50   52 


85   86   84 
59   61   67 


86   81   70 
59   61   53 


88   86   71 
60   56   52 


86   88   82 
53   51   53 


90   81   72 
63   64   57 


88   85   82 
59   57   57 


84   81   78 
60   59   57 


84   88   83 
50   51   52 


86   90   84 
61   61   56 


87   86   83 
54   58   62 


88   85   68 
56   56   58 


86   83   81 
60   60   60 


90   85   75 
52   57   57 


77   86 
50   54 


76   79 
54   58 


79   88   91 

49   50   54 


76   83 
44   48 


65   77 
44   44 


63   75 
43   54 


79   88 
44   53 


66   79   85 
43   45   51 


74   76 
55   65 


61   74 
43   49 


76  86  89 
38  45  50 

77  88  90 

47  51  57 

78  83  86 

48  55  53 

70  78  90 

40  41  47 


77   85 
47   51 


70   78 
48   52 


57   71 
42   47 


76   87 
39   43 


78   87 
53   59 


78   87 
42   45 


62   70 
41   41 


66   80 
55   50 


78   84 
47   53 


64   7  5 

37   39 


70   76 
52   57 


74   84 
48   55 


65   77   86 
42   46   51 


77   85 
46   57 


78   85 
49   54 


95   96 
62   65 


94   91 
66   66 


96   99 
59   61 


94   94 
54   57 


86   92 
50   50 


86   90 
56   57 


97   97 
54   66 


88   92 
54   54 


85   89 
64   69 


85   89 
57   57 


92   96 

52   54 


95   97 
60   62 


89   94 
56   56 


93   97 
52   45 


95   98 
59   58 


92   96 
60   61 


85   89 

57   56 


95   97 
55   55 


95   97 

50   54 


93   96 
68   71 


95   97 
55   52 


87   91 
51   50 


90   95 
58   58 


89   92 
61   62 


87   91 
47   50 


88   93 
60   66 


92   93 
61   66 


94   97 
56   60 


96   99 
69   70 


94   96 
63   62 


93   94 
60   60 


64   77 

44   42 


85   89   94 
45|  51   52 


51   55   60 

75   84   92 
40   45   48 


86   89   95 
60   65   67 


95   97 
51   52 


76   88 
42   45 


79   87 
44   47 


51   56   60 


88   96   97 
49   54   51 


95   97 
57   56 


91   94 
64   67 


92  I  97  100 

53!  56   54 


97   88 
73   71 


87   78 
73   72 


99   88 
68   70 


95   90 
68   67 


94   88 
58   63 


92   92 
63   68 


97   95 
62   68 


90   82 
70   69 


91   91 
61   67 


93   86 
63   67 


94   82 
68   71 


100   97 
62   68 


94   86 
68   69 


102  100 
70   71 


91   90 
65   64 


98   87 
67   69 


97   91 
64   68 


93   77 
74   71 


97   85 
65   71 


92   92 
59   63 


98   97 
64   68 


91   80 
72   70 


93   89 
54   60 


95   94 
70   73 


95   89 
70   73 


96   87 
71   69 


96   94 
63   68 


95   79 
75   71 


96   82 
69   70 


98   81 
69   69 


95   96 
60   69 


97   98 
72   70 


95   87 
6  3   68 


99   98 
62   65 


95   83 
66   71 


94   94 
70   72 


97   83 
65   70 


90 
71 


73 

69 


83.6 
56.0 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
JUNE    1963 


Station 

Day 

31  Month 

0 
01 
n) 

1 

1 

2  l 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SUSSEX 

MAX 

78 

81 

81 

75 

81 

83 

80 

75 

76 

84 

66 

71 

CO 

74 

70 

65 

74 

78 

80 

85 

82 

61 

73 

81 

85 

87 

90 

90 

91 

7* 

77.7 

MIN 

42 

46 

4  9 

52 

59 

61 

64 

50 

60 

61 

52 

53 

52 

51 

54 

46 

46 

49 

53 

55 

52 

45 

48 

51 

53 

55 

55 

61 

61 

62 

53.3 

TOMS  RIVER 

MAX 

7B 

74 

68 

81 

86 

85 

84 

67 

87 

86 

76 

68 

74 

73 

78 

78 

65 

86 

86 

82 

85 

76 

85 

85 

93 

94 

98 

97 

90 

87 

82.4 

MIN 

44 

50 

58 

60 

62 

62 

59 

58 

59 

64 

56 

59 

60 

50 

56 

4b 

48 

52 

51 

50 

62 

40 

45 

48 

51 

45 

55 

61 

65 

68 

54.5 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

82 

74 

67 

83 

8S 

85 

76 

68 

8b 

90 

74 

66 

76 

71 

70 

78 

82 

86 

87 

85 

70 

76 

86 

90 

94 

97 

98 

95 

86 

90     1  81.8 

MIN 

55 

56 

58 

63 

62 

66 

58 

56 

62 

60 

58 

55 

53 

59 

58 

53 

58 

60 

64 

62 

58 

51 

56 

62 

65 

65 

70 

73 

68 

70 

60.5 

TUCKERTON 

MAX 

80 

72 

66 

76 

78 

86 

83 

65 

90 

88 

75 

70 

76 

76 

74 

75 

77 

83 

84 

76 

74 

76 

81 

83 

95 

94 

96 

94 

85 

89 

80.6 

MIN 

61 

45 

60 

60 

62 

64 

62 

58 

61 

59 

58 

59 

51 

57 

60 

49 

50 

60 

60 

65 

62 

43 

51 

53 

55 

60 

67 

69 

70 

69 

58.7 

WOOOSTOWN 

MAX 

81 

71 

69 

81 

8  3 

85 

89 

73 

86 

92 

92 

78 

76 

75 

76 

77 

80 

87 

87 

86 

77 

78 

87 

90 

95 

96 

97 

96 

92 

91 

84.1 

MIN 

47 

55 

58 

63 

61 

65 

67 

55 

62 

65 

61 

58 

54 

59 

5  3 

49 

51 

56 

5  7 

58 

62 

4/ 

49 

52 

59 

59 

63 

69 

72 

68 

58.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

« 

s 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

75 
62 

75 
62 

68 
65 

78 
66 

80 
67 

80 
69 

72 
66 

73 
65 

78 
66 

79 
68 

75 
67 

67 

64 

75 
62 

71 
64 

70 
64 

78 
61 

80 
64 

81 
66 

81 
67 

80 
67 

78 
66 

78 
63 

84 
64 

85 
67 

88 

69 

89 
70 

87 
71 

85 
73 

83 

74 

86 
74 

73.5 

66.4 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
62 

73 
62 

68 
65 

76 
66 

78 

67 

78 
68 

71 
66 

72 
65 

76 
66 

77 
68 

73 
67 

67 

64 

73 
62 

69 
64 

69 
65 

75 
61 

78 
64 

79 
66 

79 
67 

79 
67 

76 
67 

76 
64 

80 

64 

82 
67 

84 
69 

85 
70 

84 
72 

82 
73 

80 

74 

84 
73 

76.6 
66.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
62 

70 
63 

67 
65 

73 
65 

74 
67 

74 
68 

70 
67 

69 
65 

72 
66 

73 
67 

70 
67 

67 
65 

70 
62 

67 
64 

67 
65 

71 
63 

74 
64 

74 
66 

75 
67 

74 
68 

74 
69 

73 

65 

75 
65 

77 
67 

79 
69 

80 
70 

79 
71 

73 
70 

77 
73 

79 
73 

72.9 
66.6 

e  INCHES 

MAX 

MIN 

67 
63 

67 
63 

66 
65 

68 
64 

70 

66 

70 
67 

68 

67 

67 
65 

69 
65 

70 
67 

68 

67 

67 
65 

67 
63 

66 
65 

66 
65 

68 
63 

69 
65 

70 
67 

'71 
68 

71 
68 

71 
69 

70 

67 

71 
66 

72 
68 

74 
70 

74 
70 

75 
72 

74 
72 

74 
73 

75 
72 

69.9 
60.0 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

62 

61 

62 

61 

63 
62 

64 
62 

64 
63 

65 
64 

65 

65 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
63 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

65 

64 

65 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

67 

66 

67 

66 

67 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

65.8 
64.9 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

58 

57 

58 
58 

59 
58 

59 
59 

60 
59 

60 

60 

61 
60 

61 
61 

61 
60 

61 
61 

62 

61 

62 
62 

62 
61 

62 

61 

61 
61 

62 

61 

62 

61 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

64 

63 

64 
63 

64 

63 

65 
64 

65 
64 

65 
65 

66 
65 

66 
66 

62.2 
61.6 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

92 
58 

88 
60 

74 
65 

86 
66 

91 

66 

94 
70 

78 
65 

85 
64 

97 
67 

93 
70 

86 
64 

70 
60 

91 
58 

78 
63 

72 
60 

92 
56 

99 
60 

99 
65 

10  3 
67 

100 
68 

92 

70 

96 

59 

104 
62 

106 
67 

109 
71 

111 
71 

108 
70 

104 
73 

92 
77 

100 
75 

93.0 
65.6 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
59 

87 
61 

73 
66 

85 
66 

89 
67 

92 
70 

77 

65 

83 

64 

95 
67 

91 
70 

85 
65 

70 

61 

89 
59 

77 
64 

72 

61 

90 
57 

96 
61 

97 
65 

100 

68 

98 
68 

90 
71 

94 

60 

101 

6  3 

103 
68 

106 
71 

108 
72 

106 
71 

102 
73 

90 
78 

98 
75 

91.2 
66.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
61 

83 
63 

71 

67 

81 
66 

85 
67 

88 
70 

76 
66 

79 
65 

90 
67 

86 

72 

80 
67 

70 
62 

84 
60 

75 
65 

70 
63 

85 

59 

90 
63 

92 
67 

94 
6  9 

92 

70 

87 
69 

90 
63 

96 
65 

98 
70 

101 
73 

103 
74 

101 

72 

97 
79 

87 
78 

94 
76 

87.0 
67.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
64 

75 
65 

69 
62 

74 
66 

76 
67 

79 
70 

72 
69 

73 
66 

79 
68 

78 
72 

74 
69 

71 

65 

75 
63 

70 
67 

68 
65 

75 
62 

79 
65 

82 
69 

84 
71 

82 
72 

80 
74 

80 
68 

84 
69 

86 
73 

89 
75 

90 

76 

90 
79 

87 
81 

82 

79 

85 
76 

78.8 
69.8 

PEMBERTON  3  E 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

76 
64 

74 
66 

69 
66 

77 
66 

81 
70 

79 
71 

79 

71 

77 
69 

79 
69 

81 
71 

81 
69 

76 

68 

75 
63 

75 
63 

74 
66 

76 
67 

78 
63 

80 
65 

82 

66 

81 

68 

79 
71 

81 
61 

89 
64 

86 
66 

88 
68 

90 
69 

90 
73 

91 
75 

85 
76 

86 
76 

80.5 
68.0 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
60 

65 
62 

62 

61 

67 
62 

69 
64 

69 
66 

69 
65 

69 
65 

70 
64 

70 
65 

70 
65 

66 
63 

65 
60 

65 
60 

65 
63 

65 

61 

65 

60 

67 
62 

69 
64 

69 
64 

69 
67 

69 
62 

70 
62 

71 
62 

78 
66 

74 
67 

76 
70 

78 
75 

75 
72 

76 
71 

69.3 
64.3 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND ■   FLAT.   SOIL  TYPE ,   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TC  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

CANOE  BROOK 
PEMBERTON  3  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

.19 
24 
88 
58 

.23 

27 

.24 

30 
68 
57 

.10 
47 

.21 
32 
89 
57 

.14 
64 

.06 
74 
73 
61 

.14 
55 

.15 
41 
86 
64 

.16 
23 

.15 
24 
89 
65 

.24 
29 

.17 
13 
91 
67 

.24 
32 

.04 
36 
70 
SB 

.09 
49 

.09 
46 
78 
63 

.15 
36 

.18 

9 

.17 
12 

.13 
39 
81 
60 

.14 
20 

.11 
34 
78 
59 

.19 
41 

.11 
31 
66 
55 

.16 
53 

.19 
26 
88 
57 

.09 
10 

.06 
24 
68 
59 

.28 
45 

.09 
28 
83 
55 

.19 
15 

.18 
15 
86 
59 

.19 
8 

.22 
25 

89 
60 

.27 
12 

.22 

14 
94 
63 

.13 

16 

.25 
34 
92 
61 

.24 

30 

.16 
42 
89 
62 

.27 

40 

.23 

40 
82 
51 

.24 
43 

.20 
22 

88 
54 

.33 

7 

.25 

19 
93 
61 

.29 
12 

.25 

17 
95 
63 

.24 
17 

.27 
20 

98 
63 

.54 

15 

.27 
15 
99 
64 

.16 

19 



.26 
16 

100 
69 

.29 
19 

.15 
21 
92 
72 

.18 

6 

.  14 
18 
90 

70 

.07 
1 

5.22 

829 
86.3 
60.9 

6.15 

803 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  Reference  Noles  Following  Station   Inde: 
-    50    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Tetr 

perature 

Precipitation 

o  i 
<  1 

.   E 
Si 

<  s 

■ 
< 

r  z 

1  o 
a  it 

X 

a 

1 

a 

a 

No.  of  Days 

~0 
o 

•    1 

U 
o  it 

a 

8 
O 

a 

Sno 

*,  Sleet 

No.  of  Day* 

Station 

Max. 

Min. 

| 

\1 

0  o 

«  o 

1  o 

a 

1 
o 

i 

o 

kl 

si 

a  J 

•  i 

o 
o 

DECEMBER    1962 

BELVIDERE 
PATERSON 

37.6 
40.3 

17.3 
23.1 

27.5 
31.7 

-  4.4 

-  2.4 

69 
69 

1 
2 

-    2 

1 

31 
31 

1155 
1023 

0 
0 

12 
7 

29 

26 

1 
0 

2.49 
2.81 

-  1.17 

-  1.02 

.83 
.96 

6 
6 

13.6 
7.5 

7 
3 

31  + 
22 

6 
5 

2 
2 

0 
0 

JANUARY    1963 

LONG    VALLEY 

M 

15.1 

M 

-16 

31 

0 

30 

3 

2.61 

-       .93 

.63 

26 

9.7 

9 

27+ 

7 

2 

0 

FEBRUARY    1963 

LONG    VALLEY 

M 

M 

M 

0 

1.04 

-    1.98 

.28 

25 

6.1 

4 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

O 

Day  of  Month 

I    |    2    | 

3 

4    | 

5 

6 

7    | 

8 

9 

10   |   11    | 

12 

13  |   14   |   IS 

16    J 

17 

18 

19 

20 

21 

22   |   23    |  24 

25   |  26    |   27 

28      29      30 

31 

SEPTEMBER    1962 

CLINTON 

4.50 

.68 

.04 

.65 

.40 

.02 

.78 

.25 

.03 

.08                1.23 

•30      .04 

• 

OCTOBER    1962 

CLINTON 

2.72 

.80 

.18 

•  57 

.03 

.06 

.48 

.10 

.50    . 

NOVEMBER    1962 

CLINTON 

2.32 

1.40 

.08 

.02 

.22 

.22 

.08 

.02 

.08 

.20 

• 

DECEMBER    1962 

8ELVI0ERE 
CEDAR    GROVE 
CHATHAM 
CLINTON 
PATERSON 

2.49 
2.75 
2.49 
2.66 
2.81 

.12 
.25 
.16 
.31 
.22 

•  83 

1.05 
.77 
.66 
.96 

.08 
.04 
.46 
.32 
.34 

.02 

.06 

.03 

.12 
.50 
.20 
.25 

.09 

T 

.02 
T           T 

T 
.03 

.07 

T 

T 

T 

T 

.60      T 
.71 

.69      T 
.67 

.70 

.09      .06 
.17 
.19 

.25 

.29 

.03       .13      .20 

T 

.04                     .34 

.06                     .02 

JANUARY    1963 

BELHAR    2    SW 
LONG    VALLEY 

.70 
2.61 

T 

T 

T 

.18 

.44 

.40 

.24      .12 

T 

T 

.58 

.10 

.42 

.20 
.63 

FEBRUARY    1963 

BELMAR    2    SW 
LONG    VALLEY 

.90 
1.04 

T 

.40 

T 

•  10 
.26 

.24      T 

.30 

.10 

T 

.26 

.28 

' 

MARCH    1963 

PRINCETON    WATER   WORKS 

4.09 

.65 

.05 

.44 

.03 

1.19 

T 

.14 

.33      T 

.30 

.17 

.17 

.34 

T 

.28 

• 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    51    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
DELAYED    DATA 


Station 

Day  Ol  Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

> 
< 

DECEMBER    1962 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

69 
20 

61 
26 

58 
24 

57 
24 

50 
35 

52 

40 

41 
27 

39 
29 

38 
23 

32 

17 

26 
9 

25 
4 

21 
8 

25 
11 

26 

8 

35  30 
20      12 

43 
29 

39 

27 

42 
21 

23 
6 

37 
12 

38 
17 

38 
19 

28 
16 

43 

2* 

36 

4 

37 
10 

32 
9 

32       13 
6-2 

37.6 
17.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

64 
31 

69 
38 

68 
34 

60 
31 

55 
34 

48 
42 

54 
30 

39 
30 

46 
30 

34 
21 

29 
17 

28 
15 

27 
12 

25 
12 

27 

13 

28  33 
18       19 

37 
22 

41 
31 

41 
34 

40 
8 

36 
9 

37 
25 

41 
30 

36 
25 

36 
27 

40 
19 

33 

20 

38 

22 

36      22 
17         1 

40.3 
23.1 

JANUARY    1963 

LONG    VALLEY 

MAX 

MIN 

30 
7 

31 
6 

38 
17 

37 
27 

36 

9 

40 
20 

43 

11 

41 
21 

39 
23 

52 
18 

39 
26 

37 
34 

35 
30 

30 
13 

35 
17 

32  33 
10       23 

38 

20 

27 

32 

13 

8 

17 

-    3 

-   4 

3 

4 

16 

16 

24    -16 

15.1 

FEBRUARY     1963 

LONG    VALLEY 

MAX 

MIN 

38 
10 

36 
21 

30 
18 

44 
20 

36 

20 

34 
24 

34 
28 

34 
10 

-    6 

46 
5 

41 
20 

48 
30 

42 
24 

32 

0 

3* 

7 

32 
4 

33 
11 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER    1962 
PATERSON 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.2 

.1 

1.2 

1 

1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

3.8 

3 

2 

2 

1 

1.0 
1 

.1 

T 

.1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

I?  J 
Una 
5>    o    § 

% 

3 

9    «  ° 

jf  8  J 

J?  ^  s 

<     m    m 

Station 

I 

> 
<D 

8;  > 

£  a  £ 

O.X3  a 

B 
XT 

a 
a 
> 

< 

i   » 

£1 

a 

§    1 

Q        J 

_  a 

O  -g 

o  2 

< 

O  !/! 

O   LU 

r- 

Z  in 

O   LU 

O 

z 

£ 
O. 

O  t/> 

O  ID 

r- 

8 

o 

01 
O 

3 

3 

o 

01 
0) 

1 

o 
in 

01 
01 

T 

s 

3 

o 

FEBRUARY    1963 
LONG    BRANCH 

NW 

12 

11.6 

46 

ENE            19 

66 

55 

58 

5 

4 

2 

0 

2 

0 

13 

60 

5.6 

Harch  1963 
March  1963 


Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 


CORRECTIONS 
Pemberton  3  E  Total  Precipi 

Pemberton  3  E  Precipitation 


ion  4.15  inches. 
12th,  0.65  inch;  Total  Precipit 


DAILY   PRECIPITATION 

CORRECTED    DATA 
OCTOBER    1962 

Station 

Day  of  month 

■3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

NEW   MONMOUTH 

T 

.02 

1.91 

.21 

T 

.27 

.02 

T 

.50 

.02 

.17 

.03 

3.15 

NEWTON 

1.06 

.22 

.24 

.12 

.35 

.04 

T 

.05 

.02 

.02 

T 

.10 

.03 

.98 

3.23 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

1.55 

.44 

.29 

.18 

.36 

.04 

.04 

.10 

.03 

.34 

.05 

3.42 

0L0WKK 

.01 

1.26 

.15 

T 

T 

.47 

.11 

T 

T 

T 

.08 

.32 

.01 

.07 

.35 

2.83 

ORANGE 

3.38 

.36 

.26 

.05 

.06 

.05 

.60 

4.76 

PATERSON 

2.55 

.96 

.01 

.07 

.48 

.24 

.12 

T 

T 

.06 

.22 

.42 

.01 

.84 

5.98 

PEMBERTON   3   E 

.05 

.21 

.02 

.85 

.10 

.66 

.02 

.14 

.02 

2.07 

PHILLIPS8URG 

.75 

.10 

.31 

.09 

.41 

.13 

.93 

2.72 

PHILLIPS6URG    BRIDGE 

.20 

.60 

.03 

.33 

.10 

.02 

.05 

.25 

.04 

1.07 

2.69 

PLA INFIELD 

.08 

1.74 

.43 

.02 

T 

.05 

T 

.32 

.02 

.10 

.18 

2.94 

PRINCETON   WATER   WORKS 

.10 

.25 

.35 

T 

.02 

.03 

.40 

T 

.25 

.02 

1.42 

RAHWAY 

.10 

1.75 

.16 

.89 

T 

T 

.10 

.15 

T 

.11 

.08 

3.34 

R I NGWOOD 

.02 

2.62 

.07 

.53 

.20 

.42 

.05 

.05 

.08 

.19 

1.31 

5.54 

SHIL0M 

.06 

.18 

T 

.30 

.02 

.04 

.01 

.27 

T 

.03 

.04 

.95 

SOHERVILLE 

.03 

.47 

.05 

.54 

.10 

.09 

.06 

.30 

.11 

.18 

1.93 

SPLIT    ROCK    POND 

2.27 

.23 

1.24 

.15 

.14 

.09 

.17 

.12 

.98 

5.39 

SUSSEX 

1.13 

.47 

.04 

.21 

.10 

.02 

.09 

.05 

.02 

T 

.14 

1.03 

3.30 

TOMS    RIVER 

3.55 

1.45 

.57 

.03 

T 

.35 

.08 

6.03 

TRENTON  WB  CITY 

.16 

.15 

.71 

.01 

T 

.03 

.43 

T 

.10 

.02 

1.61 

TUCKERTON 

.05 

1.40 

.10 
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NEW  JERSEY  -  JULY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       101°    on   the  3d  at    Flemington   1   NE 

Lowest  Temperature:        40°    on   the   9th   at    Layton   2 

Greatest  Total  Precipitation:       6.79    inches   at    Orange 

Least  Total  Precipitation:     0.90   inch   at   Chatsworth 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.02   inches   on   the   20th   at   Trenton   WB  City 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Electrical  storms  were  responsible  for  4  deaths   and  2 
injuries  during  the  month.     Two  physicians  were  killed 
when  they  were  struck  by  lightning  while  playing  golf  in 
Pennsauken  during  the  late  afternoon  of  the  20th.       Two 
boys  were  returning  from  a  fishing  trip  near  Ocean  Gate 
in  the  afternoon  of  the  29th,  when  lightning  struck  and 
killed  one  of  the  boys  who  was  pedalling  a  bicycle,     and 
injured  his  companion,  who  was  a  passenger  on  the  bi- 
cycle.    Also  on  the  29th,  a  farmer  from  Allentown,  Mon- 
mouth County,  was  killed  when  struck  by  lightning  while 
driving  a  tractor;    his  son   receiving  a  spinal  injury  as 
the  lightning  bolt  traveled  along  the  towbar  and  knocked 
him  from  a  haywagon  which  was  being  pulled  by  the  trac- 
tor. 


The  near-drought  conditions  which  began  in  April  are 
still  being  felt  in  much  of  the  State.     The  area  around 
Hammonton  was  among  the  driest  spots  for  the  month  of 
July.     Even  though  other  portions  of  the  State  received 
more  rainfall,  the  runoff  from  the  thundershowers  failed 
to  give  full  benefit  to  the  parched  soil. 


Donald  V.   Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,  New  Jersey 
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NORTHERN 

BELVIOERE 

S3. 4 

59.2 

71.3 

-  3.8 

94 

3 

47 

10+ 

11 

8 

0 

0 

0 

3.81 

-  1.49 

.85 

30 

.0 

0 

9 

3 

0 

BOONTON  1  SE 
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61.0 

72.4 

-  0.4 

94 

27+ 

45 
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8 

0 

0 

0 

3.68 

-   .56 

1.29 

20 

.0 

0 

6 

3 
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CANOE  BROOK 
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28+ 
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9 

8 
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0 
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0 

4.93 

.38 
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0 
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3 

3 
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86.9 

63.5 

75.2 

-  0.6 
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FLEMINGTON  1  NE 

89.8 
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44 

9+ 

3 
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0 
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3 
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83.5 
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-  0.1 

97 

1 

54 

9 

0 
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2.03 
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20 
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46 
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-  1.60 
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9 
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0 

4.82 

.28 
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0 

7 

4 

1 
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95 

3+ 

43 

10+ 

18 

9 

0 

0 

0 

2.05 

-  3.15 

.77 
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4 

3 
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60.0 
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97 

27+ 
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9 

5 
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2.95 
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3 
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NEWARK  WB  AIRPORT              R 

86.5 
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0.7 
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1 

56 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

2.24 

-  1.43 

1.05 
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5 

2 

1 

NEWTON 

85.8 

58.5 

72.2 

0.0 

98 

3 

42 

9 

12 

11 

0 

0 

0 

2.59 

-  2.28 

.61 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

PATERSON 

86.4 

66.0 

76.2 

0.5 

98 

3 

51 

9 

2 

12 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.24 

1.75 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

PHILLIPSBURG 

89.9 

60.1 

75.0 

0.7 

98 

29+ 

46 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

2.84 

-  2.45 

1.04 

8 

.0 

0 

S 

1 

1 

PLAINFIELO 

87.0 

62.3 

74.7 

-  0.2 

98 

27+ 

48 

9 

2 

11 

0 

0 

0 

2.80 

-  1.81 

1.02 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

SOMERVILLE 

88.7 

61.0 

74.9 

0.3 
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1 

47 

9 

3 

11 

0 

0 

0 

2.50 

-  2.24 

'  .66 
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0 
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2 
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SUSSEX 

82.3 
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-  2.2 

92 

3 

46 

9 

18 

8 

0 

0 

0 

2.61 

-  2.46 

1.19 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

73.3 

-  0.7 

3.23 

-  1.42 

.0 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

86.2 

66.0 

76.1 

1.0 

98 

19 

55 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.12 

1.46 
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4 

1 

1 

AUDUBON 

67.6 

64.7 

76.2 

97 

27+ 

54 

10+ 

0 

12 

0 

0 

0 

2.84 

1.15 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

87.6 

61.8 

74.7 

97 

19 

48 

5 

0 

12 

0 

0 

0 

1.84 

-  3.00 

.51 

20 

.0 

0 
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1 
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BURLINGTON 

89.2 
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76. 8M 

-  0.4 

98 

27+ 

47 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

3.20 

-  1.04 

1.10 
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0 
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3 

1 
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97 

27 

45 

5 

1 

12 

0 

0 
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0 
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1 
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-   .89 

1.20 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

NEW  MONMOUTH 

86.  1M 

63.  4M 

74. 8M 

98 

2 

52 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

2.60 
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2.74 

-  1.91 
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65.5 
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3.93 
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2.02 
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TUCKERTON 
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74.7 

96 
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0 
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3.11 

1.11 

28 
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88.5 
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99 
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2.15 
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DIVISION 

75.1 

-  0.3 

2.37 

-  1.97 
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82.4 

69.0 

75.7 
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94 
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0 

3.68 
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1.50 
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84.6 
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76.3 

95 
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0 

2.62 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  Month 
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ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.60 

T 

•  39 

T     .28 

.38 

.09 

T 

1.46 

T 

T 

ATLANTIC  CITY           R 

3.68 

.66 

1.50 

.32 

•  83 

•  05 

.30 

AUOUBON 

2.84 

.24 

T 

T     .63 

.20 

L.13 

T 

T 

.62 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.86 

•02 

•  68 

•  66 

.12 

1.36 

.02 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

1.84 

.01 

.49   .21 

.51 

.34 

.11 

.17 

6ELVIDERE 

3.81 

i*0 

•  42 

•  15 

T 

.53 

.01   .50 

.16 

.35 

.44 

.65 

8ERNARDSVILLE  2  E 

4.50 

•  91 

.50 

.18 

•  79 

.51 

.68 

.07 

.13 

.53 

BLACKWELLS  MILLS 

3.95 

.48 

1.01 

•  11 

.62 

.16 

.19 

.07 

1.28 

•  03 

BOONTON  1  SE 

3.68 

.14 

.20 

T 

•  91 

1.29 

.66 

.04 

.*.<. 

BOUND  BROOK  2  W 

4.18 

l  .'■<<. 

.68 

T 

•  65 

.36 

.03 

.50 

.Oi 

BRANCHVILLE 

2.64 

.43 

•  63 

.93 

.}9 

T 

.26 

BURLINGTON 

3.20 

.07 

.15 

1.10 

.70 

.60 

.20 

.30 

•01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.61 

.57 

.23 

•  65 

•  02 

1.40 

.10 

.19   T 

T 

•  45 

CANOE  BROOK, 

4.93 

T 

.14 

.44 

.10 

1.10 

1.22 

1.27 

.03 

.16 

•  47 

CANTON 

1.65 

1.28 

.09 

•  28 

CAPE  MAY  3  U 

2.62 

.01 

.45   .28 

.49 

.77 

.12 

.50 

CHARLOTTEBURG 

3.09 

.33 

.33 

.07 

■  56 

.08 

1.00 

•22 

.02 

.<.8 

CHATSWORTH 

.90 

.10   .09 

.01 

.70 

T 

CLINTON 

1.71 

.04 

.16 

.04 

•42 

.04 

•  50 

•  08 

.08 

T 

.35 

ELIZABETH 

2.47 

.22 

.06 

.45 

.45   .21 

.24 

•  83 

.02 

ELIZABETMPORT 

2.30 

.02 

.08 

.32 

.84 

.02 

.97 

.03 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

5.51 

.40 

.19 

.07 

.90 

1.35 

1.22 

.05 

.01 

1.32 

FLEMINGTON  1  NE 

2.08 

.03 

T 

.47 

T 

T 

•  52 

•  58 

.JO 

.15   T 

.22 

.01 

FORTESCUE 

3.53 

.06 

1.15 

1.35 

.97 

FREEHOLD 

1.89 

T 

T 

.40 

T     .36   .09 

.01 

.97 

.05 

.01 

GLASSBORO 

1.63 

.04 

.63 

.28 

•  14 

T 

.22 

.32 

GREENWOOD  LAKE 

3.59 

.37 

.40 

.02 

.04 

.75 

1.53 

.05 

.13 

•  30 

HAMMONTON  2  NNE 

•  98 

T 

.64 

.19 

•  10 

T 

.01 

.04 

HIGH  POINT  PARK 

5.33 

.41 

•  OZ 

.54 

.71 

.99 

1.10 

.71 

.33 

.25 

.27 

HIGHTSTOWN  1  N 

3.20 

T 

.12 

.48 

1.10   .07 

T 

.12 

1.11 

.18 

.02 

INDIAN  MILLS  2  W 

1*92 

.08 

.01 

.84 

.38 

.23 

T 

.02 

.33 

•  03 

IRVINGTON 

3.10 

.36 

.25 

.28 

.41 

1   .61 

1.08 

.11 

JERSEY  CITY 

2.03 

.01 

T 

.30 

.03   .29 

T        |   .36 

.87 

•  03 

T 

•  14 

LAMBERTVILLE 

2.91 

T 

.74 

T 

.35   .09 

i   T 

.66 

.73 

.07 

.27 

LAY TON  2 

3.29 

T 

T 

.16 

•  01 

T 

T           ,60 

T          T   1   T 

1.36 

.81 

.08   .02 

.25 

LITTLE  FALLS 

4.82 

.53 

.18 

.10 

.93 

1.65 

.36 

.08   .06 

.931 

LONG  BRANCH             R 

2.54 

T 

.07 

.29 

.01   .86 

i  T 

.73 

.05 

T 

T 

.52 

.0l| 

LONG  VALLEY 

2.05 

.12 

.04 

.56 

.53 

.03 

.77' 

MAHWAH 

4.73 

•  43 

.27 

.07 

1.03 

.10 

1.50 

.42 

.53 

.38, 

MANVILLE 

3.42 

1.50 

.60 

.12 

.60 

.15 

.10 

.05 

.30 

T 

MAYS  LANDING 

.92 

T 

.40 

.45 

.07 

MIDLAND  PARK 

5.18 

1.42 

.08 

.17 

.85 

.06 

1.09 

.68 

.03 

.06 

.01 

.30 

•  44J 

MILLVILLE 

1.64 

1.28   .02 

.07 

.06 

.21 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.06 

1.60 

.11 

T 

T 

.34 

.01 

MILTON 

4*23 

.57 

.31 

.10 

•  86 

1.15 

.47 

.15 

.05 

.57 

MOORE5TOWN 

3.01 

.13 

T 

.89 

T 

1.10 

.62 

.06 

.21 

MORRIS  PLAINS  1  W 

2.95 

.11 

.16 

.09 

*T 

T           .85 

T 

.81 

.25 

.01 

.67 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.24 

.03 

.12 

•  26 

T 

T     .51 

T 

.21 

1.05 

.02 

T 

T 

.04 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.64 

T 

.35 

.83 

1.20   «19 

.27 

.25 

.02 

.50 

.03 

NEW  MILFORD 

3.39 

.04 

.26 

.26 

.30 

1.35 

.58 

.02 

.02 

.^6 

NEW  MONMOUTH 

2.60 

.94 

.11 

.54 

.25   .05 

.08 

•  13 

•  50 

NEWTON 

2.59 

•  20 

.35 

.05 

.40 

T 

.61 

.60 

.38 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.43 

•44 

.41 

•  10 

.80 

.14 

1.24 

.^0 

.22 

.07 

.49 

OLOWICK 

2.80 

T 

.71 

.75 

T 

.46 

•  37 

.06 

.06 

.39 

ORANGE 

6.79 

1.05 

.68 

5.02 

•  04 

PATERSON 

3.39 

•  11 

.15 

T     .66 

1.75 

.15 

T     .03 

T 

.54 

PEMBERTON  3  E 

2.74 

T 

.47 

.73  »oe 

1.34 

.08 

•02 

.02 

PHILLIPSBURG 

2.84 

1.04 

.02 

•48   .10 

•  12 

.26 

•  16 

.24 

.42 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

1.89 

.12 

.01 

•  68 

T 

.23 

•  12 

.32 

.'.1 

PLAINFIELD 

2.80 

.46 

.42 

.50 

T    1.02 

.26 

.11 

T 

.03 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.50 

T 

.07 

.55 

.66 

T 

.42 

.20 

.60 

RAHWAY 

2.07 

.50 

.02 

.16 

.55 

T 

.67 

.0*. 

•  10 

T 

.02 

RINGWOOD 

3.88 

.24 

.30 

1.17 

1.32 

.30 

.26 

.29 

SHILOH 

2.15 

.30   .73   T 

.19 

.93 

T 

SOMERVILLE 

2.50 

.31 

.11 

.14 

.66 

.54   .14 

.33 

T 

•  23 

.04 

SPLIT  ROCK  POND 

2.31 

.23 

1.09 

•  33 

.03 

.63 

SUSSEX 

2.61 

•  02 

.17 

.43 

.01 

1.19 

.21 

.31 

.27 

TOMS  RIVER 

1.69 

.27 

.38 

.20 

.02 

.18 

•  64 

TRENTON  WB  CITY         R 

3.93 

T 

T 

.91 

.75 

.02 

2.02 

.01 

T 

.12 

.08 

.02 

TUCKERTON 

3.11 

.30 

T 

.36   .09 

.59 

.61 

.05 

1.11 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

3.24 

.26 

.20 

•  06 

1.06 

.08 

1.11 

•  09 

.02 

.36 

WERTSVILLE 

3*67 

.42 

.01 

.73 

.30 

•  18 

2.01 

•  02| 

WEST  WHARTON 

3.96 

.25 

•  04 

.04 

.86 

1.04 

.95 

.03 

.75 

WOODCLIFF  LAKE 

4.86 

.75 

.03 

.19 

.75 

.02 

1.12 

•  95 

.10 

.05 

.40 

.50 

WOODSTOWN 

2.15 

T 

T 

.19   .59   T 

.36 

.42 

.13 

T 

.42 

.04 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

5.1 

4.4 
2 

.3 
1 

T 

9.8 

ATLANTIC  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

AUDUBON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

5.0 

5.0 

7 

4.0 

8 

T 

14.0 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

- 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

- 

- 

T 

- 

BELMAP  2  SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

- 

- 

" 

- 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

.6 

13.6 

8.0 
27 

10.9 
28 

5.1 
9 

.1 

T 

40.3 

BERNARDSVILLE  2  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

" 

- 

" 

- 

BLACKWELLS  MILLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

B0ONT0N  1  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.0 

9.0 

9.0 

6.0 

5.5 
2 

T 

T 

31.5 

BOUND  BROOK  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.8 

" 

- 

4.5 
5 

2.0 
3 

.5 

1 

- 

BRANCHVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

23.0 

io.: 

31 

17.5 
28 

7.5 
19 

T 

T 

61.0 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

3.5 

5 

T 
1 

.3 

" 

CANISTEAR  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

5.0 

18.5 

13.0 
31 

15.0 
28 

8.5 
28 

60.5 

CANOE  BROOK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

9.9 

7.0 
17 

3.5 

24 

2.0 

4 

23.4 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

4.1 

" 

" 

T 

- 

CAPE  MAY  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

" 

T 

- 

CEDAR  GROVE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

8.0 

- 

8.0 
27 

3.0 
6 

- 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

3.0 

15.8 

11.3 
19 

14.1 
28 

9.5 
20 

T 

54.7 

CHATHAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

CHATSWORTH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

- 

CLAYTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

CLINTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

ELIZABETH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.0 

7.2 
5 

11 

2.0 
1 

- 

ELIZABETHPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

" 

- 

2.0 

1 

- 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

3.0 

- 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

1.0 

20.5 

12.0 

16 

9.5 
21 

3.0 
2 

T 

T 

46.5 

FORTESCUE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.8 

.5 

6.2 

6.1 
5 

3.4 
3 

.4 

T 

18.4 

GREENWOOD  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

3.5 

11.7 

12.0 

27 

12.2 
28 

5.5 
20 

46.9 

HAMMONTON  2  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

3.0 

" 

- 

HIGH  POINT  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

" 

" 

28 

11.0 
26 

1.0 

T 

- 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

1.0 

7.7 

5.9 

5 

4.0 
6 

.7 

T 

20.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

4.4 

5.9 
2 

2.4 
1 

T 

12.7 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

5.0 

6.6 
5 

5.0 
2 

2.0 

18.6 

JERSEY  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

.9 

- 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

11.0 

5.0 
13 

4.0 
11 

T 

T 

22. 0 

LAYTON  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.li 

19.3 

11.6 
31 

11.9 
28 

7.3 
24 

T 

T 

52.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


NEW   JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.2 

1.6 

6.8 

7.9 

16 

5.4 
27 

4.5 
8 

28.4 

LONG  BRANCH 

SNOWFALL 

1  IN  ON  GD 

.8 

T 

4.5 

7.5 
6 

2.0 
2 

.5 

T 

15.3 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

i.e 

13.3 

9.7 

20 

6.1 

" 

MAHWAH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

3.0 

- 

10.2 

11.1 

" 

- 

MANVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

4.5 

5.0 

7.0 

2.0 

1 

19.2 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

4.0 

4.7 
3 

2.0 
2 

10.7 

MIDLAND  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

11.3 

- 

" 

- 

" 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

4.0 

4.3 

1 

.5 

T 

8.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

5.0 

5.0 
5 

4 

T 

T 

" 

MILTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

- 

" 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

8.0 

6.8 
6 

7.0 
5 

.5 

T 

22.3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.2 

14.2 

11.5 

10.5 
2 

8.0 

1 

T 

T 

46.4 

NEWARK  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

.3 

7.8 

7.5 
5 

3.6 

7 

2.5 

1 

T 

21.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

T 

7.3 

5.5 

5 

6.4 

4 

1.5 

22.2 

NEW  MILFORD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

" 

" 

- 

" 

NEW  MONMOUTH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

- 

" 

T 

" 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

3.0 

15.5 

10.5 
24 

12.0 

28 

4.5 
16 

T 

T 

45.5 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

5.3 

15.3 

13.0 
31 

14.0 
28 

6.8 
25 

T 

56.4 

OLDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

" 

5.0 

" 

- 

" 

- 

ORANGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

" 

- 

paterson 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

.1 

7.5 

7.3 
5 

3.2 

5.5 

T 

23.6 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.3 

T 

5.3 

4.5 
4 

1.0 
2 

T 

T 

12.1 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

9.0 

7.0 
5 

3.0 
2 

T 

T 

19.0 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

" 

- 

- 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.0 

10.7 

8.3 
4 

5.7 
17 

2.0 

T 

27.7 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

RAHWAY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

6.2 

6.1 

7 

3.5 
9 

2.3 
2 

18.1 

RING WOOD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.0 

10.4 

10.5 
20 

10.6 
26 

6.0 
10 

39.5 

SHILOH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

" 

- 

- 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

T 

3.5 

5.6 
13 

3.5 
9 

1.5 
1 

15.1 

SPLIT  ROCK  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

" 

- 

" 

- 

SUSSEX 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

- 

" 

- 

" 

T 

- 

TOMS  RIVER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1.3 

2.1 

" 

.4 

" 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 

.2 

7.5 

6.6 
5 

3.3 
4 

1.3 

T 

20.5 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2.5 

3.0 

- 

T 

- 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

9.1 

9.8 
16 

8.6 
28 

7.5 
10 

35.5 

WERTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

'   " 

- 

" 

" 

- 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

" 

" 

16 

28 

13 

- 

WOOOCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

~ 

~ 

" 

" 

" 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season   of    1962   -   1963 


NEW    JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

WO0DST0WN                                            SNOWFALL 

1     IN   ON    GO 

.3 

T 

9.5 

4.5 
13 

2.9 
8 

T 

17.2 

NOTE:       COUNT   OF   DAYS    WITH    SNOWFALL    OF    1    INCH    OR   MORE    ON   GROUND    WAS    BEGUN    WITH    DATA    FOR    JANUARY    1963. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


NEW    JERSEY 
JULY    1963 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relati 

ve     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

!  J,  | 

©  :9  x 

O    n    <a 

S   H  o 

ft    0    3 

a.  a  S 

ft 
3 

ft  •  - 
s  81 

III 

Station 

> 

•Bag1 

O   9   > 

cua  a 

a 
o> 
g 
i 

> 
< 

I     • 

£  a 

ft 

1     B 

|o| 

s    J 

J2 

_  b 

o  ft 

SI 

1- 

i/> 

O  LJ 

o 

O  UJ 

o 

o.  (- 

O  UJ 
O 

a  t- 

O  UJ 

o 

ft 

o 

O 
3 

O) 
■* 
1 

o 

01 

o> 
1 

o 
in 

T 

ft 

CM    « 

0 

ATLANTIC  CITY   WB  AIRPORT 

s 

12 

10.8 

32++ 

ssw 

28 

82 

78 

48 

64 

5 

1 

3 

0 

1 

0 

10 

68 

5.3 

ATLANTIC    CITY    ST   MARINA 

- 

- 

14.1 

38++ 

wsw 

20 

1 

2 

2 

1 

0 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

w 

12 

10.9 

52 

s 

14 

- 

78 

50$ 

70 

3 

4 

1 

3 

0 

0 

11 

68 

5.0 

NEWARK    WB    AIRPORT 

ssw 

11 

9.4 

31++ 

NW 

3 

70 

70 

44 

55 

5 

3 

3 

1 

1 

0 

13 

- 

5.2 

TRENTON   WB    CITY 

NWf 

- 

7.5 

29 

SE 

28 

" 

" 

- 

" 

3 

4 

0 

2 

0 

1 

10 

71 

5.3 

f      TO    8   COMPASS    POINTS   ONLY 
S       12,00    NOON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  1963 


Station 

Day 

31  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
< 

ATLANTIC  CITY  WB  AC 

MAX 
MIN 

93 
73 

94 
77 

90 
66 

83 
57 

86 
57 

81 
60 

81 
63 

80 
66 

75 
55 

78 
56 

82 
60 

83 
62 

78 

66 

73 
64 

88 
67 

91 
69 

9  6 

69 

92 

73 

98 

75 

87 
72 

83 
68 

79 
65 

SO 
62 

84 
62 

88 

64 

96 
69 

97 

73 

93 
71 

88 
71 

89 
71 

83 
63 

86.2 
66.0 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

92 

7* 

84 
73 

89 
66 

82 

60 

85 
60 

82 
63 

7» 
70 

78 
68 

68 
60 

73 
62 

82 
67 

81 
69 

75 
68 

74 
66 

84 
69 

86 
71 

84 
71 

81 
74 

93 
76 

88 

72 

81 
70 

76 
69 

77 
68 

79 
67 

80 
71 

93 
73 

94 

75 

92 
73 

80 
73 

87 
72 

79 
69 

82.4 

69.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

97 
71 

94 
74 

85 
67 

82 
61 

66 
55 

86 
56 

89 
62 

81 
64 

78 
54 

79 

54 

86 
56 

87 
59 

62 

60 

71 
63 

88 

68 

91 
61 

94 

67 

93 

73 

96 

71 

87 
72 

84 
68 

8? 

65 

82 
62 

90 
63 

94 
66 

95 
69 

97 
70 

95 
73 

90 
72 

88 

70 

88 
59 

87.6 
64.7 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
74 

90 
67 

84 

86 
48 

85 

57 

85 
56 

85 
63 

81 

53 

80 
50 

85 

54 

84 
53 

80 
60 

79 
59 

88 
63 

92 
62 

04 
64 

92 
68 

97 

70 

94 

74 

84 

68 

78 
61 

79 
60 

88 
50 

88 
56 

94 
65 

94 
68 

92 
71 

88 
69 

91 

75 

88 
59 

87.6 
61.8 

BCLV1DCRE 

MAX 
MIN 

86 
67 

93 
68 

94 
65 

80 
57 

78 
50 

82 
51 

80 
50 

79 
51 

76 

47 

73 
47 

75 
51 

78 
54 

83 
54 

81 
58 

71 

61 

81 
60 

85 
60 

88 
64 

90 
65 

91 
65 

78 
62 

78 
61 

80 
61 

80 

60 

87 
61 

91 
63 

92 
64 

92 
65 

93 
69 

88 
68 

83 
54 

83.4 
59.2 

BOONTON  I  SE 

MAX 
MIN 

89 

67 

94 
68 

94 
67 

79 
58 

77 
55 

81 
57 

78 
♦9 

82 

58 

77 

45 

75 
49 

74 
57 

79 
53 

84 
53 

79 
60 

73 

62 

81 
63 

84 
65 

88 
70 

91 
60 

91 

68 

60 
66 

79 
65 

75 
60 

80 
60 

89 
62 

93 

63 

94 
66 

93 

69 

93 
69 

88 

70 

82 
56 

83.7 
61.0 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

98 
59 

98 
74 

92 

83 

88 

85 
50 

86 
58 

79 
63 

80 
53 

79 
55 

86 

47 

87 
62 

87 
63 

79 
62 

87 
64 

91 
62 

95 

68 

95 
73 

97 
73 

96 
69 

84 
64 

80 
66 

82 
64 

89 
63 

96 
64 

97 
63 

98 

74 

97 

7b 

94 
72 

90 
67 

90 
74 

89.2 
64.4 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

88 
68 

95 
68 

96 
66 

84 
54 

79 
49 

85 

48 

80 
52 

84 
61 

75 
46 

74 
50 

75 
55 

82 

54 

84 
54 

78 
62 

74 
61 

86 
59 

88 
63 

92 
68 

94 
66 

93 
65 

82 
65 

78 
65 

75 
60 

81 
59 

89 
63 

92 
64 

93 
65 

96 
66 

95 
67 

90 
69 

85 
54 

85.4 

60.2 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 

70 

86 
71 

87 
68 

82 

68 

84 
69 

82 
65 

80 

67 

79 
58 

75 
60 

81 

64 

81 
60 

76 
63 

78 
65 

84 
64 

89 
68 

90 
7  0 

88 
71 

92 
73 

94 
73 

84 

70 

82 
66 

79 
65 

79 
63 

84 
69 

89 
70 

92 
75 

95 

72 

82 
72 

85 
75 

85 
68 

84.8 
67.8 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

88 
66 

93 
65 

93 
65 

71 
54 

75 
49 

80 
47 

78 
♦7 

80 
53 

'6 
45 

73 
46 

73 
51 

79 
51 

83 
52 

78 
58 

72 

60 

81 
58 

84 
64 

87 
65 

91 
67 

91 
66 

78 
63 

78 
63 

74 
58 

81 
57 

88 
60 

90 
63 

92 

64 

91 
67 

92 
67 

88 
68 

SO 
53 

82.5 
58.5 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

96 
68 

95 
72 

91 
62 

82 

51 

83 

45 

83 
55 

80 
53 

79 
65 

77 

52 

79 
50 

84 
51 

77 

54 

74 
60 

87 

62 

90 
63 

94 

64 

94 
67 

96 

71 

92 

71 

81 
67 

77 
61 

77 
60 

86 
56 

91 
61 

95 

64 

97 
68 

96 
71 

89 
68 

89 

72 

85 
58 

86.5 
61.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

98 
68 

98 

69 

85 
69 

81 
56 

86 
53 

83 

58 

84 
70 

74 
57 

75 

51 

78 
56 

84 
59 

86 
59 

79 

58 

75 
64 

65 
63 

87 
63 

92 
66 

94 

71 

97 

70 

92 

68 

80 
65 

77 

66 

80 
64 

90 
62 

95 
62 

96 
67 

96 
68 

97 

67 

90 

70 

89 
72 

86 
38 

86.9 
63.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

90 
67 

98 
68 

96 
66 

82 
54 

80 
51 

84 
49 

80 
52 

83 

61 

77 

45 

76 
50 

77 
56 

84 
55 

85 
54 

80 
60 

75 
61 

84 
60 

98 
63 

91 
68 

94 
67 

95 
68 

82 
66 

80 
65 

75 
60 

80 
60 

90 
64 

02 
65 

95 
66 

95 
68 

95 
67 

90 
69 

83 
55 

85.7 
60.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

89 
65 

100 
65 

101 
67 

85 
57 

S3 
44 

88 
48 

66 
47 

90 
58 

83 
44 

79 
48 

81 
52 

85 
52 

91 

53 

85 
63 

74 

6  2 

68 
58 

9.1 
56 

95 
66 

98 
66 

98 

68 

67 
64 

85 
65 

84 
57 

88 
57 

94 
58 

98 
62 

100 
63 

100 
65 

98 
68 

92 
69 

88 
50 

89.6 
58.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

100 
69 

95 

69 

90 
69 

82 
55 

86 

52 

B4 

57 

83 
55 

76 
61 

77 
52 

78 
54 

85 
55 

83 
59 

76 

59 

73 
62 

87 
62 

65 

94 

66 

94 
69 

97 
71 

91 
68 

82 
06 

76 
65 

79 
62 

89 

61 

92 
64 

95 
65 

98 

70 

95 

70 

89 

70 

90 
72 

86 
58 

86.7 
63.0 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

90 

72 

97 
75 

93 
69 

87 
59 

81 
52 

86 

58 

80 
57 

87 
54 

84 
54 

79 
53 

81 
56 

84 
58 

81 
58 

82 
59 

73 
63 

87 
65 

91 

67 

94 
72 

93 
72 

96 
73 

88 
69 

63 
64 

81 
61 

81 
62 

90 
66 

96 
69 

97 

71 

98 
73 

94 

71 

89 
73 

88 
70 

87.5 
64.4 

HAHMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

92 
72 

99 
75 

97 
70 

88 
57 

83 
55 

88 
60 

85 
55 

87 

67 

83 
53 

77 
53 

81 
55 

87 
57 

86 
59 

83 
63 

77 
62 

90 
66 

94 
68 

98 
72 

100 
73 

89 
68 

85 
63 

80 
61 

82 
60 

90 
66 

94 

67 

94 
67 

100 
74 

98 
70 

92 

73 

91 
59 

89 
58 

89.1 
63.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

85 
64 

91 

68 

93 
61 

85 
49 

73 
51 

76 

48 

76 
51 

79 
58 

74 
41 

73 
46 

72 
50 

78 
55 

79 
58 

76 
59 

65 
57 

78 
57 

8? 
60 

87 
65 

90 
63 

91 
62 

73 
59 

72 

59 

71 
58 

76 
63 

86 

63 

88 
61 

91 
66 

91 
67 

92 

65 

85 
62 

79 
52 

80.9 
58.0 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

98 

67 

97 
69 

86 
69 

82 
56 

86 
51 

83 
54 

87 
51 

77 
60 

76 
51 

78 
51 

83 
53 

86 
56 

80 
58 

75 
62 

85 
62 

88 
63 

92 

66 

93 
71 

93 

71 

86 
69 

82 
66 

78 
65 

80 

61 

88 
60 

93 
65 

94 
65 

97 
67 

96 

69 

89 

70 

86 
72 

86 
55 

86.5 
62.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 
73 

85 
66 

81 
50 

84 
47 

84 
50 

83 
53 

80 
65 

75 
47 

79 
♦7 

85 
49 

87 
53 

79 
53 

71 
62 

66 
66 

90 
61 

04 
63 

93 

68 

95 

68 

86 
69 

83 
65 

80 
61 

82 
56 

89 

57 

93 
62 

97 
63 

97 
68 

96 

70 

68 

68 

87 
72 

88 
55 

86.7 
60.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

97 
72 

95 
75 

83 
64 

80 
60 

83 

64 

80 
60 

75 
64 

72 
63 

75 

54 

76 

60 

80 
63 

79 
63 

75 
64 

70 
61 

64 
67 

85 
68 

90 
71 

92 

7* 

95 

76 

81 

70 

79 
68 

72 
65 

80 
62 

86 
65 

87 

70 

94 
73 

96 
75 

94 

77 

86 
73 

87 

70 

78 
62 

83.3 

66.9 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

98 

67 

96 

68 

92 

69 

82 
58 

87 
46 

86 
51 

87 
51 

82 
61 

82 

48 

79 
50 

81 
50 

87 
52 

83 
58 

81 
64 

87 

63 

90 
60 

93 
65 

94 
67 

96 
66 

93 
70 

84 
66 

82 

65 

83 
59 

90 

60 

94 
64 

97 
66 

96 

67 

96 

69 

91 

70 

87 
72 

87 
54 

88.5 
61.2 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

88 
66 

93 
66 

93 
62 

77 
49 

77 
43 

81 
45 

77 
47 

79 
53 

76 

40 

7* 
46 

72 
49 

79 
54 

S3 

53 

82 
56 

70 
60 

81 
58 

94 
59 

88 
61 

91 
63 

91 

67 

78 
63 

79 
61 

79 
60 

81 
58 

89 
61 

9  1 

6: 

93 
64 

92 
65 

91 
64 

89 
66 

SO 
52 

83.2 

37.3 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

93 
68 

98 

70 

98 

67 

82 
57 

80 
54 

85 
52 

85 
55 

84 
62 

80 
50 

78 
53 

78 
58 

84 
56 

86 
56 

82 
62 

74 
62 

85 

61 

89 
65 

93 
69 

96 

69 

97 
68 

84 

67 

61 
67 

76 
62 

84 
62 

93 
62 

95 
66 

98 
67 

99 

70 

97 

72 

93 

70 

86 
58 

87.3 
62.5 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

95 

71 

9* 
71 

85 
65 

80 
56 

85 
55 

80 
59 

78 
55 

74 
62 

75 
56 

75 
53 

78 
58 

78 
60 

72 

60 

74 
63 

87 
66 

83 
67 

86 
68 

92 

73 

96 
72 

79 
69 

60 
66 

73 
66 

79 
64 

84 
62 

87 
66 

89 

68 

95 
71 

92 
73 

88 

70 

87 
69 

78 
63 

83.2 
64.5 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

88 
61 

95 
62 

95 
63 

80 

54 

79 
44 

83 
44 

81 
45 

84 
50 

79 
43 

75 

43 

77 
48 

82 
48 

81 
50 

82 
52 

71 
61 

83 
55 

86 
57 

89 
61 

92 
61 

92 

63 

92 
65 

62 
63 

79 
57 

82 

57 

89 
58 

92 
59 

93 

60 

94 

61 

94 
67 

88 
68 

83 
51 

85.2 
55.8 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

90 
73 

96 

74 

95 

70 

86 
59 

81 
57 

85 
64 

85 
60 

83 
68 

84 

56 

77 
56 

79 
60 

82 
58 

86 
63 

65 

73 
63 

87 
65 

90 

66 

92 

70 

91 

74 

95 
74 

88 
69 

84 
65 

SO 
61 

81 
61 

86 
65 

90 
67 

95 
73 

98 
76 

93 

70 

87 
73 

89 
64 

86.9 
65.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

74 

92 
75 

84 
62 

81 
59 

83 
55 

93 

6  0 

82 
62 

84 
66 

77 
57 

78 
56 

79 
60 

85 
59 

83 
65 

73 
63 

87 
6* 

88 
66 

92 
70 

92 

72 

95 
75 

87 
72 

94 
69 

80 

65 

79 
62 

87 
61 

88 
66 

09 
69 

96 

74 

90 
72 

86 

71 

87 
68 

85 
65 

S3. 6 
65.7 

MOORE  S  TOWN 

MAX 
MIN 

98 
69 

93 
73 

87 
62 

84 
62 

86 

53 

96 
55 

88 
55 

79 
65 

77 

52 

78 
50 

84 
53 

85 
56 

79 
57 

70 
61 

87 
65 

90 
63 

93 
66 

93 

72 

95 

73 

85 
68 

80 
65 

80 
6*. 

81 
60 

89 
61 

93 
65 

96 
69 

96 

70 

94 
71 

89 

70 

87 
63 

87 
56 

86.7 
62.7 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

90 
68 

97 
66 

96 
66 

80 
54 

80 

47 

84 
53 

82 
49 

84 
61 

80 
46 

78 
48 

77 
56 

82 
52 

85 

52 

79 
63 

71 

61 

84 
61 

97 
62 

91 
68 

94 
65 

94 
68 

81 

66 

79 
63 

76 
59 

81 
59 

91 
62 

95 
62 

97 
65 

96 
68 

95 
67 

89 
68 

84 
55 

85.8 
60.0 

NEWARK  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
74 

99 
74 

85 
64 

81 
62 

86 
59 

82 
63 

80 

64 

76 
64 

76 
56 

78 
62 

85 
63 

83 
64 

77 

62 

74 
64 

89 
67 

88 
69 

04 
71 

97 
76 

98 
72 

8? 
67 

81 

68 

76 
69 

87 
68 

90 
66 

92 

70 

96 
72 

98 

75 

93 

75 

92 

73 

88 
72 

82 

65 

86.5 
67.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 

70 

89 
71 

85 
59 

85 
53 

85 
59 

84 
54 

75 

61 

75 
50 

76 
56 

82 

57 

83 
57 

80 
59 

75 
64 

85 
61 

87 
64 

01 
68 

93 

71 

95 

71 

93 

69 

81 

66 

78 
66 

80 
63 

89 
62 

93 
66 

95 

67 

96 

70 

96 
72 

88 
69 

88 
72 

85 
58 

86.4 
63.7 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

97 
71 

98 
68 

87 
52 

80 
56 

85 
59 

83 
57 

80 
55 

76 
69 

76 

55 

75 
56 

80 
58 

79 
58 

76 
56 

86 
62 

86 
64 

o? 
67 

95 
71 

97 
72 

97 
69 

77 
66 

77 

66 

78 
62 

88 
60 

90 
65 

94 
65 

94 
68 

93 
71 

93 

71 

87 
72 

87 
62 

86.1 
63.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

94 
64 

96 
65 

98 
72 

78 
55 

79 
55 

84 
44 

80 
45 

84 
61 

80 
42 

76 
46 

75 
52 

81 
49 

85 

49 

81 
60 

74 
62 

84 
55 

89 
61 

91 
65 

95 
63 

95 
69 

78 
63 

80 
62 

79 
57 

82 
56 

89 
59 

93 
59 

95 
62 

95 
65 

94 
66 

93 
68 

83 
61 

85.  S 
56.  5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

90 

74 

97 
74 

98 
70 

84 
59 

80 
59 

85 
59 

81 

58 

83 
63 

75 
51 

75 
56 

77 
62 

84 
61 

65 
60 

80 
65 

75 

65 

85 
66 

99 
69 

93 
72 

95 
76 

97 
69 

82 
66 

79 
67 

73 
65 

82 
64 

90 
68 

95 
70 

97 
74 

97 
76 

97 
73 

93 

71 

83 
61 

86.4 
66.0 

PENBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

97 
68 

94 

70 

91 
68 

82 
54 

85 
48 

83 
53 

82 
55 

78 
55 

76 

50 

79 
50 

84 
53 

83 

54 

78 
57 

70 
61 

84 

62 

90 
61 

9? 
65 

92 
67 

94 

66 

91 
68 

78 
65 

77 
63 

78 
59 

87 
58 

92 
62 

94 
64 

96 
66 

04 

68 

90 
69 

89 
72 

87 
53 

86.0 
60.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

98 
66 

97 
66 

96 
68 

81 
58 

86 
46 

84 
SO 

87 
51 

86 
61 

82 
47 

79 
50 

84 
53 

88 
52 

88 
57 

85 
64 

86 
62 

89 
58 

9? 
61 

95 
66 

95 
61 

94 
68 

92 
66 

82 

65 

88 
59 

90 
61 

93 

63 

96 

65 

96 

64 

98 
67 

98 
68 

91 
68 

89 
33 

89.9 

60.1 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

97 
68 

96 
69 

84 
69 

81 
55 

86 
50 

83 
5  4 

85 
54 

77 
61 

78 
48 

78 
32 

84 
56 

85 
57 

78 
58 

74 
67 

87 
62 

88 
62 

92 

66 

93 

70 

96 
68 

82 
67 

93 
66 

79 
66 

83 
63 

91 
61 

95 
65 

98 
66 

98 

68 

96 
69 

91 
69 

88 

71 

88 
55 

87.0 
62.3 

SH 1 LOH 

MAX 
MIN 

95 
73 

93 
73 

87 
67 

81 

57 

84 
57 

85 
60 

83 
60 

83 
64 

82 
53 

81 
53 

81 
58 

85 
57 

81 
60 

75 
61 

86 
66 

89 
67 

91 

68 

91 
71 

93 

73 

91 
73 

84 
65 

82 
63 

82 
59 

86 
61 

90 
65 

95 
67 

98 
71 

92 
70 

90 
69 

87 
72 

87 
60 

66.8 
64.3 

S*«  Relerence  Nolos  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
JULY    1963 

Continued 

Day  Of  Month 

• 
D> 
« 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS  !  16   |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

100 
67 

98 
68 

86 

67 

8^ 
57 

87 
48 

85 

54 

89 
50 

80 
60 

77 
47 

80 
52 

83 
54 

88 

54 

82 
55 

75      87 |     89       89 
43      62       60      64 

94 
67 

97 
69 

94 
47 

85 
46 

82 
45 

85 
61 

92 
40 

•7 

63 

99 

63 

99 
47 

99 
47 

42 
66 

89 
70 

M 
55 

M.7 
41.0 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

86 
66 

91 
67 

92 
65 

70 
55 

79 
52 

76 

48 

78 

49 

80 
60 

76 

46 

71 

48 

72 
51 

80 
53 

83 
54 

81       73 
56      61 

81  85 
58       60 

88 
45 

91 
45 

90 
44 

77 
44 

77 
41 

77 
60 

79 
59 

67 
60 

♦  1 
42 

90 

64 

90 
44 

91 
67 

89 
47 

79 
54 

82.3 

TOMS   RIVER 

MAX 

MIN 

97 
62 

9* 
68 

85 
62 

86 

53 

83 
45 

85 
52 

81 
50 

79 
61 

74 
50 

74 
51 

80 

51 

82 

55 

78 

55 

73       86 
59      62 

88  93 
62       62 

92 

6* 

•5 
44 

97 
48 

82 

47 

73 
64 

76 
63 

89 
54 

9? 

61 

93 
43 

98 
45 

93 

68 

90 
45 

89 
44 

83 
55 

83.9 

59.4 

TRENTON    we   CITY 

MAX 
MIN 

97 
73 

95 

74 

84 
63 

81 

59 

84 
57 

83 
64 

83 
58 

78 
61 

76 
53 

77 
58 

82 
60 

85 
62 

78 
61 

71      86 
62      66 

89      92 

70       70 

94 

7* 

94 
73 

84 
47 

81 
47 

77 
66 

81 
6? 

88 
45 

92 
68 

♦5 
71 

94 
73 

94 
73 

88 
71 

84 

68 

84 
43 

85.8 
43.5 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

9* 

70 

92 

77 

89 
68 

66 
54 

85 
52 

80 
56 

80 
60 

82 

67 

77 
51 

76 
50 

82 
52 

80 
56 

75 
60 

75      90 
64      64 

86  90 
65      47 

90 
73 

94 
72 

92 
72 

83 
48 

81 
64 

77 
64 

84 
58 

87 
65 

90 
48 

95 
71 

94 
65 

8* 
69 

90 
7* 

87 
40 

83.5 
43.8 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

96 
70 

96 

72 

90 

70 

83 
60 

86 

50 

67 
54 

87 
60 

85 
65 

84 
53 

82 
51 

83 
56 

86 
55 

81 
56 

75      88 
62      62 

90  9* 
63      65 

93 

72 

94 
70 

91 
70 

84 
40 

82 

45 

81 
59 

89 
61 

94 
64 

97 
47 

99 
49 

»3 

73 

89 
70 

»1 

70 

47 
42 

88.5 
43.1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

STATION  AND   DEPTH 

Day  of  month 

• 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STATION 

PLOT    »    1 

1    INCH 

MAX 
MIN 

91 
75 

88 
75 

87 
75 

63 
69 

84 
67 

87 
63 

83 
68 

78 
70 

83 
66 

81 
68 

83 
69 

84 
69 

79 
69 

75 
71 

63 

71 

83 
72 

86 
73 

87 
76 

89 
77 

85 
77 

84 
75 

83 
75 

82 

73 

87 
72 

88 
74 

89 
75 

91 
76 

67 
77 

88 
76 

89 
77 

89 
72 

85.0 
72.3 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

88 
74 

85 
75 

85 
75 

81 
69 

81 

67 

83 
64 

80 
68 

76 

70 

80 
66 

80 
69 

81 
70 

82 
70 

78 
70 

75 
71 

81 
71 

81 
72 

84 
73 

85 
76 

86 
77 

84 
77 

82 
75 

82 
75 

81 
73 

84 
72 

86 
74 

66 
75 

88 
76 

85 
77 

86 
76 

87 
77 

87 
73 

82.9 
72.4 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

62 
74 

60 
75 

61 
75 

78 
71 

78 
69 

79 
70 

77 
70 

75 
71 

77 

67 

77 
70 

77 
69 

78 
70 

76 
71 

74 
71 

77 

71 

78 
72 

81 
73 

82 

75 

83 
76 

81 
77 

79 
75 

79 
76 

78 
74 

80 
73 

83 
75 

83 
76 

64 
77 

83 
77 

84 
76 

83 
78 

83 
75 

79.6 
73.1 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

77 
73 

77 
74 

77 
75 

75 
72 

74 
71 

75 
71 

73 
71 

73 
71 

74 
69 

74 
71 

74 
71 

75 
71 

74 
71 

73 
71 

75 
71 

76 
72 

77 
74 

79 
75 

79 
76 

78 
77 

77 
76 

77 
76 

76 
74 

78 
74 

79 
75 

80 
76 

80 
77 

79 
77 

80 
77 

80 
78 

79 
76 

76.6 
73.6 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

72 

71 

72 

72 

72 
71 

71 

70 

71 

70 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 
71 

71 

70 

73 
71 

73 
72 

75 
73 

74 

74 

74 
74 

74 
74 

74 

73 

74 
73 

74 
73 

75 

74 

75 
75 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

76 

76 

72.7 
72.0 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

66 
66 

67 
66 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

67 

67 

67 
67 

67 
67 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
66 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 

70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
72 

68.8 
68.5 

PLOT   *   2 

1    INCH 

MAX 
MIN 

111 
78 

107 
79 

105 
78 

100 
68 

102 
66 

104 
69 

101 
69 

83 

65 

92 
58 

94 
64 

100 
67 

101 
68 

91 
67 

82 

70 

86 
71 

94 

72 

103 
72 

105 
76 

110 
77 

90 
75 

84 
73 

90 

71 

92 

70 

102 
70 

106 
73 

106 
75 

110 
77 

102 
74 

94 
75 

101 
75 

105 
69 

98.6 
71.3 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

108 
78 

104 
79 

102 
79 

98 
69 

100 

67 

101 
70 

98 

70 

62 
66 

90 
59 

92 
64 

97 

67 

99 
68 

90 
68 

81 

70 

87 
71 

92 
72 

100 
73 

103 
77 

107 
77 

86 
76 

84 
73 

88 
71 

84 
70 

99 
70 

105 
73 

104 
76 

107 
78 

100 
75 

93 
75 

99 
76 

102 
70 

96.4 
71.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

103 
78 

99 
80 

93 
79 

94 
72 

95 

70 

97 
72 

93 
72 

80 

69 

87 
61 

88 
66 

92 
66 

94 
70 

87 
69 

79 
71 

84 
72 

89 
71 

96 
73 

98 
78 

102 

79 

86 
77 

82 
75 

85 
73 

86 
71 

94 
71 

100 

74 

99 
77 

102 
79 

96 
76 

90 
76 

95 
78 

97 
72 

92.3 
73.2 

6    INCHES 

MAX 
MIN 

91 
78 

68 
81 

89 
81 

86 
76 

36 
74 

86 
76 

84 
75 

77 

74 

79 
67 

80 
70 

82 
71 

84 
73 

81 
74 

77 
73 

79 
72 

81 
72 

87 

73 

89 
80 

92 
80 

83 
80 

80 
76 

80 
74 

80 

73 

85 
73 

89 
77 

88 
79 

92 
81 

69 
77 

85 
78 

87 
79 

88 
76 

84.6 
75.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE  i   LOAM.   GROUND  COVER ■   KENTUCKY 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND ■   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN 
INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER 


THERMOCOUPLES 
WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1s? 

<2°£ 

CANOE    BROOK 

EVAP 

.13 

.26 

.21 

.32 

.30 

.24 

.28 

.24 

.07 

.20 

.12 

.19 

.16 

.09 

.15 

.20 

.16 

.23 

.19 

.39 

.39 

.02 

.14 

.18 

.19 

.25 

.7? 

* 

.44 

.76 

.78 

6.50 

WIND 

19 

26 

9 

48 

4/ 

10 

36 

35 

22 

20 

20 

15 

27 

43 

65 

16 

7 

15 

15 

38 

15 

29 

34 

?4 

15 

15 

13 

11 

20 

33 

73 

765 

MAX 

91 

100 

99 

91 

88 

90 

90 

89 

73 

85 

83 

90 

86 

94 

78 

92 

94 

98 

98 

107 

98 

84 

8? 

88 

97 

99 

101 

101 

10? 

95 

96 

97.7 

MIN 

n 

lb 

12 

62 

58 

60 

53 

- 

55 

56 

56 

63 

61 

62 

64 

65 

69 

72 

74 

71 

61 

69 

66 

67 

68 

73 

73 

72 

77 

73 

64 

65.9 

PEMBERTON   3    E 

EVAP 

.24 

.27 

.30 

.30 

.24 

.30 

.24 

.06 

.23 

.14 

.23 

.22 

.23 

.10 

.12 

.19 

.19 

.27 

* 

* 

.48 

.20 

.75 

.26 

.?? 

.73 

.77 

.78 

17 

75 

,  16 

6.64 

WIND 

11 

12 

39 

62 

38 

16 

17 

21 

16 

15 

13 

17 

30 

21 

29 

9 

14 

16 

16 

17 

15 

11 

18 

12 

14 

13 

72 

13 

14 

35 

16 

61? 

MAX   AND   MIN    IN   DAILY  EVAPORATION    TABLE    REFER    TO  EXTREMES   OF    TEMPERATURE    OF   WATER    IN   PAN   AS   RECORDED   DURING    THE    24   HOURS   ENDING  AT    TIME    OF   OBSERVATION. 


So*  R*i*n«mc«  NoIm  Following  SUttoa  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonoll962  -  1963 


NEW    JERSEY 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0 

2 

83 

250 

630 

1007 

1040 

986 

596 

375 

178 

13 

5160 

4812 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

61 

234 

608 

951 

999 

95* 

622 

377 

193 

8 

5007 

4684 

AUDUBON 

1 

5 

88 

244 

656 

1049 

1084 

102* 

620 

346 

140 

10 

5267 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

1 

2 

111 

282 

654 

1017 

1068 

990 

590 

391 

18* 

21 

3311 

8ELVIDERE 

0 

14 

178 

338 

743 

1155 

1221 

12*0 

847 

489 

280 

50 

6555 

5468 

BOONTON  1  SE 

5 

19 

182 

385 

774 

1141 

1266 

1211 

829 

460 

266 

35 

6573 

5868 

BURLINGTON 

0 

4 

78 

232 

671 

1067 

1073 

987 

626 

343 

155 

13 

52*9 

4663 

CANOE  BROOK 

10 

20 

177 

365 

793 

1154 

1281 

1173 

819 

490 

238 

42 

6562 

58*7 

CAPE  NAY  3  H 

0 

0 

30 

169 

538 

892 

1007 

962 

605 

345 

156 

3 

*707 

CMARLOTTEBURG 

9 

31 

221 

419 

812 

1190 

1329 

1301 

898 

510 

314 

75 

7109 

6083 

CHATSWORTH 

0 

5 

118 

284 

684 

1043 

1106 

1011 

647 

415 

204 

22 

5539 

CLAYTON 

1 

ELIZABETH 

0 

7 

90 

266 

661 

1059 

1079 

1036 

700 

362 

167 

7 

5*3* 

4986 

ESSEX_ FELLS  SERV  BLDG 

5 

18 

175 

378 

784 

1159 

1264 

1197 

801 

472 

240 

33 

6526 

FLEMINGTON  1  NE 

1 

8 

168 

325 

751 

1152 

1179 

1118 

738 

458 

271 

34 

6203 

525* 

FREEHOLD 

0 

6 

113 

280 

702 

1082 

1093 

10*7 

680 

42  8 

188 

13 

5632 

5103 

HAMHONTON  2  NNE 

0 

8 

110 

274 

680 

1044 

1116 

1058 

612 

370 

167 

16 

5455 

*72* 

HIGH  POINT  PARK 

20 

45 

240 

433 

877 

1224 

1368 

1326 

960 

518 

298 

82 

7391 

HIGHTSTOWN  1  N 

1 

8 

138 

301 

710 

1099 

1125 

1051 

682 

407 

192 

20 

5734 

5163 

INDIAN  HILLS  2  W 

3 

8 

142 

312 

719 

1093 

1118 

1036 

6*6 

442 

219 

29 

5767 

5035 

JERSEY  CITY 

0 

9 

HO 

285 

702 

1068 

1105 

1051 

723 

401 

197 

17 

5668 

5116 

LAHBERTVILLE 

0 

5 

141 

289 

732 

1116 

1152 

106* 

703 

397 

180 

13 

5792 

52*6 

LAYTON  2 

S 

16 

187 

382 

820 

1240 

1404 

1336 

911 

542 

308 

63 

7217 

LITTLE  FALLS 

2 

11 

129 

302 

703 

1070 

1180 

1117 

752 

384 

191 

16 

5857 

5337 

LONG  BRANCH 

0 

6 

98 

292 

674 

1043 

1098 

1026 

715 

440 

221 

34 

56*7 

5162 

LONG  VALLEY 

10 

21 

198 

378 

793 

1199 

513 

327 

67 

MILLVILLE 

0 

5 

91 

257 

643 

1022 

1088 

1031 

650 

350 

17* 

13 

5324 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

4 

113 

270 

665 

1042 

1098 

1017 

624 

381 

175 

15 

5404 

MOORE STOWN 

2 

7 

121 

287 

698 

1084 

1126 

10** 

6*4 

390 

199 

26 

5628 

5070 

MORRIS  PLAINS  1  W 

2 

15 

175 

357 

755 

1151 

1258 

1193 

791 

4*2 

2*3 

35 

6417 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

7 

81 

250 

640 

1046 

1091 

1041 

691 

368 

16* 

* 

5383 

5067 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

6 

116 

272 

676 

1069 

1104 

1045 

686 

388 

171 

3 

5538 

5138 

NEW  MONMOUTH 

1 

7 

100 

270 

679 

1046 

1096 

1017 

681 

381 

176 

1* 

5468 

NEWTON 

12 

26 

230 

435 

840 

1235 

1383 

1285 

871 

*88 

265 

50 

7120 

6163 

PATERSON 

2 

9 

118 

274 

673 

1023 

11*3 

1087 

708 

373 

168 

13 

5591 

5203 

PEM8ERTON  3  E 

3 

4 

124 

283 

689 

1081 

1096 

1020 

6*5 

**2 

213 

25 

5625 

4835 

PHILLIPSBURG 

0 

4 

141 

279 

673 

1068 

11*5 

1095 

722 

3*2 

160 

10 

5639 

5457 

PLAINFIELD 

3 

5 

120 

300 

689 

1083 

1121 

1086 

720 

402 

195 

1* 

5738 

5219 

SHILOH 

0 

2 

89 

240 

638 

1044 

1068 

1006 

61* 

165 

12 

4729 

SOMERVILLE 

0 

7 

1*6 

320 

726 

1108 

1161 

1101 

7*5 

437 

189 

15 

5955 

5357 

SUSSEX 

11 

26 

222 

407 

809 

1234 

1381 

1326 

917 

507 

295 

63 

7198 

5984 

TOMS  RIVER 

1 

6 

111 

300 

675 

1040 

1073 

998 

638 

420 

205 

28 

5495 

TRENTON  WB  CITY 

0 

9 

102 

257 

657 

1063 

1108 

1051 

664 

367 

17* 

12 

5464 

4980 

TUCKERTON 

1 

6 

98 

290 

647 

1006 

1069 

989 

631 

408 

208 

21 

5374 

WOOOSTOWN 

0 

1 

112 

259 

668 

1067 

1089 

10** 

615 

378 

157 

9 

5399 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


. 

OBSERVATION 

<5 

0 

H 

U 

8 
1 

TIME  AND 

z 

9 

5 

TABLES 

STATION 

Q   1   COUNTY 

T 

E 

1 

OBSERVER 

3f 
1 

O 

a 

1 

1 

1 

1 

ALLENDALE 

01 30  BERGEN 

8 

41  02 

7* 

oe 

Z70 

c 

BE»GEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

03111 ATLANTIC 

1 

35 

58 

HID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITT 

0325, ATLANTIC 

1 

39  23 

26 

11 

MID 

STATE  MARINA 

MJBUBON 

03A6  CAMDEN 

2 

39  5* 

75 

OA 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0526, BURLINGTON 

1 

39  37 

7* 

26 

20 

»A 

H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLA1N  STA  FOREST 

0690 1  CAPE  MAY 

1 

39  15 

74 

52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

9ELMAR  2    SW 

0T21  MONMOUTH 

1 

*0  09 

0* 

*0 

7A 

WALTER  J.  SCHANCK 

BELVIDERE 

0T29  WARREN 

2 

*0  50 

75 

275 

7A 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNAROSVILLE  2  E 

0797  SOMERSET 

« 

*0  »3 

»2 

240 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  HILLS 

08»T| SOMERSET 

10 

*0  29 

7* 

35 

27 

r« 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  1  SE 

0907  MORRIS 

0 

*0  5* 

7* 

2* 

280 

8A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS} 

BOUND  BROOK  2  W  | 

09271  SOMERSET 

10 

*0  33 

7* 

50 

8A 

AMERICAN  CYANAMIO  CO.    1 

SRAnChvILLE 

0978  SUSSEX 

*1  09 

-<> 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

*0  05 

7* 

52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SERVICE  OF  N  J  . 

CANISTEAfl  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

8 

*1  07 

7* 

30 

1040 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  8ROOK 

133*  ESSEX 

a 

*0  *5 

7* 

21 

180 

8A 

SA 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO.  | 

CANTON 

13*3  SALEM 

2 

39  28 

75 

25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  H 

1351  CAPE  MAY 

1 

38  57 

7* 

58 

10 

5P 

5P 

C 

N.WEST  MAGNES1TE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*72  ESSEX 

8 

*0  52 

7* 

13 

400 

BA 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512  SALEM 

6 

39  31 

75 

10 

80 

C 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CMARL0TTE8UR6 

1582  PASSAIC 

8 

*1  02 

7* 

26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

8 

*0  ** 

23 

185 

BA 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CMATSWORTM 

159B  BURLINGTON 

1 

39  *9 

32 

100 

5P 

5P 

EARL  M.  KERCHNER 

CLAYTON 

ITOB  GLOUCESTER 

39  39 

75 

06 

120 

6P 

6P 

CLOSEO  6-4-63 

CLINTON 

17*9  HUNTERDON 

10 

*0  38 

55 

200 

8A 

ANDREW  F .  OROPPE 

ELIZABETH 

2b«*  UNION 

*0  *0 

14 

40 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COHM. 

ELI2ABETHPORT 

2652  UNION 

8 

*0  38 

12 

10 

MID 

C 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

ESSE*  FELLS  SERV  8L0G 

2768  ESSEX 

1 

*0  50 

17 

340 

BA 

e* 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

iO 

*0  31 

140 

5P 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

2 

39  1* 

75 

10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

31  SI  MONMOUTH 

10 

*0  15 

7* 

17 

194 

6P 

6P 

C  H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

329l' GLOUCESTER 

2 

39  *2 

75 

01 

135 

5P 

MID 

c 

GLASSBORO  5TATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

8 

*1  09 

20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

*0  53 

10 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

7 

39  39 

74 

48 

.5 

BA 

8A 

W.  HUBBARD  PARKHURST    , 

HIGH  POINT  PARK 

3935  SUSSEX 

2 

*1  IB 

7* 

40 

1570 

BA 

BA 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

M1GHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

10 

*0  17 

31 

100 

6P 

6P 

C  M 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  - 

*229  BURLINGTON 

39  *8 

100 

7P 

EDWARD  ENTWISTLE 

IRVINGTON 

*260  ESSEX 

1 

*0  A3 

15 

90 

MID 

C 

JOINT  MEETING  GARAGE 

JERSEY  CITY 

*3  39  HUDSON 

1 

*0  ** 

7* 

03 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT. 

LAMBERTVILLE 

*635  HUNTERDON 

2 

*0  22 

7* 

si 

75 

6P 

6P           M 

E.  E.  CASE 

LAURELTON  1  E 

*T00  OCEAN 

AO  0* 

07 

20 

mid 

MID       C  M 

PUBLICATION  ENDED  8/62. 

LAYTON  2 

*736  SUSSEX 

2 

*1  15 

52 

390 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

*887  PASSAIC 

*0  53 

150 

9A 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

*9BT  MONMOUTH 

1 

*0  18 

7* 

00 

20 

MID 

MID,      C  HJ'WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

500  3  MORRIS 

10 

*0  *7 

7* 

*7 

530 

5P 

7 A        H   MISS  PEARL  HINSHAW 

LUMBERTON 

5055  BURLINGTON 

2 

39  58 

*e 

25 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

8 

*1  01 

584 

INACTIVE   1/61 

510*  BERGEN 

*1  06 

10 

253 

7a            ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

10 

*0  33 

7* 

34 

50 

8A            JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

52**  MONMOUTH 

1 

*0  20 

7* 

1* 

120 

C     GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 

53*6  ATLANTIC 

39  27 

10 

9A        H   COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

*0  59 

09 

210 

MID            RIDGEWOOD  WATER  CO. 

MRLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

39  2* 

75 

05 

60 

MID      C  H   L.  J.  GALLAHER 

MJLLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

6 

39  22 

75 

0* 

70 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OBSERVATION 

i 

U 

Q 

U 

| 

Z 

i 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

fc 

3 
z 

2 

OBSERVER 

3e 

u  i 

gi 

a 

3 

i 

i 

1 

i 

MILTON 

■>S97 

MORP IS 

8 

41  01 

74 

32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

HOORESTOWN 

5726 

BURLINGTON 

2 

39  58 

•■8 

55 

HID 

BA 

H.  J.  MILLARD 

MORRIS  PLAINS  1  W 

5769 

HORR 1 S 

8 

40  50 

30 

8A 

BA 

JOSEPH  H.  GARRlS.  Ill 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

1 

*0  42 

10 

11 

HID 

MIL- 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40  2B 

74 

26 

86 

5P 

5P 

GH 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

4 

40  57 

74 

02 

12 

MID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEW  MONMOUTH 

si  5* 

MONMOUTH 

1 

40  2  5 

Oh 

30 

ST.  MARYS  SCHOOL 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

45 

6A 

BA 

C  H 

NEWTON  WTR.  «■  SWR.COMM. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

646CI 

PASSAIC 

8 

41  02 

30 

870 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLDWICK 

65'.'. 

HUNTERDON 

10 

40  *0 

74 

49 

260 

8A 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

*0  *7 

7* 

13 

160 

MID 

C 

ESSEX  COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

6TT5 

PASSAIC 

8 

*0  54 

09 

100 

BA 

8A 

P.  J.  DSL  VECCHIO 

PEM8ERTON  3  E 

68*3 

BURLINGTON 

2 

39  58 

38 

80 

5P 

5P 

5P 

PHILIP  E.  MARUCCI 

DHILLIPSBURG 

6»7A 

WARREN 

2 

40  41 

75 

12 

182 

3P 

3P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

PHILL1PSBURG  BRIDGE 

697* 

WARREN 

2 

40  42 

75 

12 

200 

7A 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

PLAINF1EL0 

7079 

UNION 

10 

40  36 

74 

25 

120 

8P 

BP 

H 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40  20 

40 

60 

HID 

PRINCETON  WATER  CO. 

RAHWAY 

7393 

UNION 

40  36 

20 

HID 

C  H 

RAHWAY  VLY.  SWG.  AUTM. 

R I NGWOOD 

7587 

PASSAIC 

8 

41  08 

16 

305 

10A 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

SHILOH 

8051  CUMBERLAND 

2 

39  28 

75 

18 

120 

5P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

819*  SOMERSET 

10 

40  35 

74 

37 

90 

6P 

6P 

H 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02  MORRIS 

B 

*0  58 

7* 

28 

800 

10A 

JERSEY  CITY  D.  P.  w. 

SPRINGFIELD 

B*23. UNION 

1 

hO  43 

18 

c 

UNION  COUNTY  ENGINEER 

SUSSEX 

86**' SUSSEX 

5 

41  13 

37 

7A 

BRICE  B.  STANTON 

TOMS  RIVER 

8816, OCEAN 

1 

39  57 

13 

10 

6P 

6P 

TOMS  RIVER  WATER  CO. 

TRENTON  WB  CITY 

8883; MERCER 

2 

40  13 

7* 

46 

56 

HID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

88991  OCEAN 

1 

39  36 

20 

10 

6P 

6P 

REV.  WALTER  T.  GANDEK 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187  PASSAIC 

8 

41  03 

IB 

320 

8A 

C  H 

water  Supply  COmm. 

WATCHUNG 

9271  UNION 

B 

40  40 

25 

260 

C 

UNION  COUNTY  ENGINEER 

! WERTSVILLE 

9363  HUNTERDON 

10 

40  27 

7* 

48 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

WEST  WHARTON 

9608, MORRIS 

8 

40  54 

74 

36 

680 

7A 

N.J.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

WOODCLIFF  LAKE 

9832  8ERGEN 

41  01 

03 

103 

HID 

c 

HACKENSACK  WATER  CO. 

WOODSTOWN 

9910  SALEM 

2 

39  39 

" 

19 

50 

5P 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

NEW  STATION 

SEABftOOK  FARMS 

7936' CUMBERLAND 

2 

39  30 

75 

14 

90 

8A 

BA 

8A 

SEABROOK  FARMS  CO. 

CLOSED  STATION 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39  39 

75 

06 

120 

6P 

6P 

H 

CLOSED  6-*-63 

1-COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG   HARBOR;       4-HACKENSACK ;       5-HUDSON;       6-MAURICE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC;       9-RAHWAY;       10-RARITAN;       11-ROCKAWAY 


of    New    Jer: 


REFERENCE   NOTES 
o   the   State  Climatologl! 


Weather  Bun 


c/o  General  Dell 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degrees  for  th 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are 
Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on 
Unless  otherwise  lnd: 


2  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post 
June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carrlei 
lot  listed  In  the  tables,  either  are  Biasing  or  were  received 
the  naps ,  became  effective  with  data  for  September  1956. 


ue  of  thli 
eluded  In 


differ. 

Er.tr 


for  i 
wfall  1: 


dlnens 

La 

ll  ai 

Its 

used 

In 

th 

9  bulletin  ar 

a:   Temperatu 

re  in  "F 

prec 

'  d*Par 

tu 

es  ol 

average 

dal 

iy 

temperatures 

from  65*  F. 

Che  sta 

nd 

rd  1. 

ath 

r  Bu 

e.u 

type  pan  of  4  f 

oot  diameter 

unless  o 
24  hours 

herwl 

rcmes 

ol 

tea**. 

i  j  1 

ire  o 

te 

in  pan  as  re 

corded  during 

endl 

•  cllm* 

to 

ogic» 

1  ■ 

.nd« 

d  n 

or ma  Is  based  on 

the  period  19 

31-1960. 

lshed 

in 

the  ' 

Sno 

■  fall 

and 

S 

ow  on  Ground- 

Table  are  th 

e  water  equlva 

jive  ob 

se 

vatic 

ns; 

cons 

qut 

nt 

y  occasional 

drifting  and 

other  cai 

ses  o 

C  1  1  ma  t 

ologica 

Da 

a"  Table 

a 

d  the  "Sno.fa 

11  and  Snow  o 

n  Ground' 

Tabl 

elude 

Data  In  the  "Extremes  Table";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evapor 
are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in 
saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weathe 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  coluan  under  the  heading  "Observatl 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes 

of  data  in  any  aonth  Indicate*  no  snowfall  and/o: 


C  Recording  Rain  Gage  Stat 

G  "Soil  Teaperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


following  the  "Eva; 


al  Snowfall"  Table 


In  miles.   Monthly  degree  day  total: 
lnd"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evapora 


eau  and  FAA  stations.  For  these  statl 
Tlae  and  Tables",  Indicate  the  following: 
nd  are  published  later  in  "Hourly  Preclpl t, 


on  Ground"  Table , 


daylight 
7:00  a.m. ,  E.S.T. 


OTHER 


NOTES 
d  by  no  ei 


No  record  in  the  "Cllaatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  lndl< 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  i 
-  Mo  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  i 
Station  Index. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
«-»   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instrument! 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however 
on  the  roof  of  a  building. 

//  Sage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  coluan  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

D  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  aaot 

SS  This  entry  in  time  of  observation  coluan  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  is  1:00  a. a.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  coluan  In  Station  Index  means  variable. 


eference  lndli 


lowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the 


shelter  located 


e"  Table  for  detailed  dally  i 
later  in  Hourly  Precipitatii 


cord.   Degree  i 
Data.) 


i  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY 


DATA-NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  wh 


ilng  the  history  of  changes  In  locations ,  elevations ,  exposure,  etc . ,  of 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offli 
1961   annual  Issue  of  Local  Cllaatologlcal  Data  for  the  respective  at. 


through  19S5  may  be  fou 

nd 

in  the  publ 

n  25,  D.  C.  for  15  cenl 

Similar  In 

ned  as  Indicated  above, 

Bl 

Ice  IS  cent 

irmat Ion  for  regular  Wea 


USCOMM-WB-ASHEVILLS— 10-15- 


Tobyhanna ,     Pa 


-o- 

Stroudsburg,    Pa 


7^ 


^ 


iffloria  ,    Pa. O 


-O-  Port    JervlB,    N.    Y. 


igb   Po   _ 

-o-        V 


Ule,    H.Y. 


-6"  Lay 


f       Branchvllle 

° 

Mew ton 

X 


^V  Gardnei 

olntT>ark 

'•v    Warwick,    II . 


NEW  JERSEY 


STATUTE  MILES 


•7    N 

Greenwood  Lake 
^/  /  o   3uffern  ""or  works,  H.  V. 

^^^  O  /'  Rlngwooa^^  -O 

V  Canlatear  Res  /    O*^ 

/\  ».«o.  />  /"*-,\ 

M  ^  "O-  /       Charlotteburg  Wanaque    Raymond    Dam        ^^J 

E  Ridge  Res  q  *     .A.  q     1  fhWoodclLff    Lake       Dobt 

/     0  ^b. {  Allendale     O       I     ^«W      <> 

/  °D      Macopla   Intake     \^  q  Midland  Park  J  -0w 

/  O  V         " 


75TH   MERIDIAN   TIKE   Z0H1 


Pleasantvllle,    N.    Y. 


\  f  O  \         ""^^""S    New  Hllford  I        Scarsdale,    K.    Y. 

NORTHERN     J        w«™       /  (         <•  l      / 

V'V^^West  Wharto.        ^tle  Falls   P»t"s°<\     |     J 
Boonton  2  SE     N^        L     •       / 

J  S  b.        A 

0-  S  Morris  Plains  1  w     /   Cedar  Grove  ( 

^5.  Belvidere        /  -<>  •  ^y  \^J 

,/   Long  Valley 

o 

NY    WB   AP    La   Guardla,    N.Y. 


/ 


Essex    Fells    Service    Bldg.                .— ^wy  Central    Pi 

Canoe   Brook         Orange  /  *^"V             f*  (<>} 

-\                                A                               I       Jersey  City  W 

V         Chatham  O    *              Irvington*^/        O      i    I  "O" 


Park    WB,    N.Y. 


SS/rOS 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


ROBERT  M.  WHITK,  CkM 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


AUGUST  1963 
Volume  68      No.  8 


ASHEVILLE:  1963 


NEW  JERSEY  -  AUGUST  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         93°  on  the  23d  at  Somerville  and  on  the  10+  at  Hammonton  2  NNE 

Lowest  Temperature:  40°  on  the  27+  at  Newton 

Greatest  Total  Precipitation:  6„  05  inches  at  Fortescue 

Least  Total  Precipitation:  1.  30  inches  at  Belmar  2  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.  58  inches  on  the  20th  at  Millville  FAA  Airport 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 

The  drought  conditions  which  began  in  April  were  continued  through  August,  with  the  most  severe  conditions  in  the 
north-central  counties.  Preliminary  figures  show  that  rainfall  for  the  period  April  1  -  August  31  was  only  42  per- 
cent of  normal  at  Flemington,  while  it  was  49  percent  of  normal  at  Trenton,   and  51  percent  of  normal  at  Hammonton. 

Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,   New  Jersey 
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0 

0 

0 

5.03 

-   .72 

1.80 

20 

.0 

0 

8 

2 

2 

BURLINGTON 

85.1 

60. 7M 

72.  9M 

-  2.6 

91 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

2.00 

-  2.84 

.84 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHATSWORTH 

83.5 

58.5 

71.0 

89 

23+ 

45 

27 

12 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.23 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

FREEHOLD 

83.1 

60.6 

71.9 

-  1.2 

91 

9 

48 

25 

4 

3 

0 

0 

0 

2.06 

-  2.70 

1.09 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

GLASSBORO 

83.2 

61.9 

72.6 

90 

10 

50 

26 

1 

1 

0 

0 

0 

4.27 

1.79 

20 

.0 

0 

5 

i 

2 

HAMHONTON  2  NNE 

84.2 

61.1 

72.7 

-  1.5 

93 

10+ 

51 

26+ 

3 

3 

0 

0 

0 

4.40 

-  1.24 

1.46 

20 

.0 

0 

5 

3 

3 

HIGHTSTOWN  1  N 

82.9 

59.0 

71.0 

-  1.9 

90 

9 

45 

19 

8 

1 

0 

0 

0 

2.37 

-  2.15 

1.10 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

82.4 

57.3 

69.9 

-  3.0 

88 

23+ 

43 

26+ 

21 

0 

0 

0 

0 

3.81 

-  1.65 

1.33 

20 

.0 

0 

7 

2 

2 

MILLVILLE 

82.8 

61.8 

72.3 

89 

24+ 

51 

25+ 

2 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2.31 

20 

.0 

0 

4 

4 

1 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

81.7 

62.0 

71.9 

88 

23  + 

49 

15 

5 

0 

0 

0 

0 

4.78 

2.58 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

MOORESTOWN 

82.8 

59.3 

71.1 

-  2.0 

90 

23 

47 

26 

5 

1 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.62 

.80 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

NEW  BRUNSWICK.  EXP  STA 

83.4 

61.0 

72.2 

-  1.0 

90 

9 

50 

25+ 

2 

1 

0 

0 

0 

1.57 

-  3.13 

.73 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

NEW  MONMOUTH 

82.2 

60.7 

71.5 

90 

7 

49 

26+ 

4 

1 

0 

0 

0 

2.59 

1.46 

20 

.0 

0 

5 

1 

1 

PEMBERTON  3  E 

81.9 

58.3 

70.1 

-  3.7 

88 

1 

45 

26+ 

17 

0 

0 

0 

0 

4.02 

-  1.03 

1.47 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

SHILOH 

82.5 

61.7 

72.1 

-  2.5 

88 

23 

50 

25 

2 

0 

0 

0 

0 

3.45 

-  1.50 

1.35 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

TOMS  RIVER 

83.2 

58.9 

71.1 

90 

9+ 

46 

27+ 

13 

2 

0 

0 

0 

3.47 

1.05 

14 

.0 

0 

6 

i 

1 

TRENTON  WB  CITY               R 

82.2 

63.0 

72.6 

-  1.3 

90 

23 

52 

25 

1 

1 

0 

0 

0 

1.85 

-  2.92 

.52 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

TUCK.ERTON 

82.1 

59.9 

71.0 

91 

23 

47 

25+ 

13 

1 

0 

0 

0 

5.35 

1.73 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

WOODSTOWN 

84.2 

60.2 

72.2 

90 

9 

49 

27 

2 

1 

0 

0 

0 

4.12 

1.60 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

71.8 

-  1.8 

3.43 

-  1.63 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY                 R 

78.3 

64.9 

71.6 

-  2.1 

88 

23  + 

54 

25+ 

7 

0 

0 

0 

0 

2.08 

-  3.06 

1.01 

20 

5 

1 

1 

CAPE  MAY  3  W 

81. 8M 

66.  4M 

74. 1M 

87 

24+ 

54 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.06 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

LONG  BRANCH                   R 

79.9 

61.4 

70.7 

-  2.1 

87 

7+ 

51 

19 

6 

0 

0 

0 

0 

2.08 

-  3.17 

1.06 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

72.1 

-  1.5 

2.09 

-  2.85 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ATLANTIC  CITY 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BELMAR  2  SW 
BELV1DERE 
BERNAR0SV1LLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 

8OUN0  BROOK.  2  W 
6RANCHVILLE 
BURLINGTON 
CAN1STEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH 

CLINTON 

ELI2ABETH 

EL1ZA8ETMPORT 

ESbEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 
FREEHOLD 
GLASSBOftO 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGH  POINT  PARK 
MIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
1RV1NGT0N 
JERSEY  CITY 


MANV1LLE 
MAYS  LANDING 
MIDLAND  PARK 
M1LLVILLE 

M1LLVILLE  FAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 
ORANGE 
PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PH1LL1PSBURG 

PH1LLIPSBURG  BRIOGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RJNGWOOD 

SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX 
TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WERTSVILLE 

WEST  WHARTON 


2.04 
1.92 
3.58 


6.05 
2.06 
4.27 


3 

,81 

1.10 

.22 

1 

.56 

.80 

.02 

2 

78 

1.61 

1 

.59 

.64 

.02 

? 

.05 

T 

.68 

2 

.16 

.22 

2 

,0£ 

.45 

3 

.86 

•44 

.98 
1.50 


T     .22   T 


1.00 
1.05 


.01 

.03 

.01 

T 

.05 

.25 
.60 

.38 

T 
.27 

.19 

.<*2 
•  59 

.43 

2.12 
1.09 
1.79 
.17 
1.46 

.15 


.05  1.06 
.37 

.29 


.04  2.31 
.10  2.58 


.47 
.63 
.43 
1.47 


.02   .14 

.25 

.03   .03 


.02  .05 
.02 
.05 


•02   .02 
•05   .07 


.10   .16 

T 

.01   .09 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relati 

ve     humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1-sS 

|  -9.S 
$  8  = 

n,    a  m 

s 

Station 

| 
> 

8  »  > 

s  a  2 

n.s  a. 

a 
o> 

0 

> 

< 

1    • 

£  1 

1        l 
o  "o  J 

S       J 

_  a 

O  *J 

<x>  © 
%   m 

as 

< 

o  t/> 

O  tu 

5^ 

O  Ui 

O  UJ 

E 
a. 

o  tfl 

O  LU 

a. 

O  1/1 

o  tu 

r~ 

o 

H 

01 
O 
l' 

q 

<T> 
■* 

1 

g 

A 

in 

01 
01 

T 
8 

S3 

CM    S 

0 

«  8  s 

?  >,  S 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

ssw 

12 

10.3 

32++ 

NW 

14 

86 

82 

51 

65 

2 

6 

4 

2 

0 

0 

14 

60 

5.7 

ATLANTIC    CITY   ST   MARINA 

- 

- 

12.7 

3S++ 

ssw 

13 

- 

- 

- 

- 

" 

6 

4 

0 

1 

0 

" 

LONG    BRANCH 

w 

12 

10.5 

40 

NW 

14 

- 

80 

55S 

62 

3 

5 

1 

1 

1 

0 

11 

64 

5.5 

NEWARK    WB    AIRPORT 

WNW 

15 

9.7 

31++ 

ssw 

13 

73 

74 

48 

56 

7 

3 

4 

1 

0 

0 

15 

" 

5.8 

TRENTON   WB    CITY 

SW« 

- 

7.8 

34 

NW   * 

14 

" 

" 

- 

" 

4 

2 

5 

1 

0 

0 

12 

63 

5.8 

n  following  Station  Indw 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

0> 
JO 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

a 
> 
< 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

MAX 

S3 

84 

67 

87 

84 

88 

86 

65 

90 

82 

81 

67 

79 

74 

78 

82 

SO 

81 

76 

82 

85 

80 

89 

60 

76 

76 

78 

60 

76 

83 

86 

82.1 

MIN 

66 

65 

69 

70 

65 

63 

66 

67 

64 

67 

60 

64 

70 

61 

51 

57 

61 

60 

54 

66 

68 

69 

67 

61 

51 

53 

55 

56 

65 

68 

63 

62.7 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

76 

82 

82 

88 

84 

62 

80 

80 

82 

78 

78 

80 

75 

72 

71 

78 

74 

78 

73 

76 

78 

80 

88 

82 

68 

72 

76 

74 

72 

82 

83 

78.3 

MIN 

69 

67 

71 

72 

64 

65 

69 

70 

68 

70 

64 

66 

69 

60 

54 

60 

66 

62 

62 

66 

69 

70 

69 

61 

54 

56 

57 

61 

68 

68 

65 

64.9 

AUDUBON 

MAX 

66 

85 

89 

87 

85 

67 

85 

88 

90 

86 

82 

88 

81 

76 

79 

84 

85 

81 

79 

83 

86 

83 

91 

84 

79 

78 

82 

63 

76 

66 

87 

84.0 

MIN 

67 

64 

67 

69 

64 

58 

61 

62 

62 

68 

58 

59 

70 

62 

57 

55 

58 

62 

51 

65 

68 

71 

66 

62 

52 

50 

53 

53 

63 

66 

60 

61.4 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

MAX 

85 

65 

86 

88 

67 

87 

65 

85 

89 

87 

85 

86 

85 

80 

77 

83 

82 

82 

79 

63 

85 

82 

89 

86 

75 

78 

79 

80 

76 

83 

85 

83.4 

MIN 

68 

62 

63 

68 

62 

55 

60 

67 

59 

67 

55 

60 

69 

65 

46 

50 

54 

69 

50 

65 

66 

68 

63 

65 

49 

47 

47 

46 

57 

65 

68 

59.9 

BELVIOERE 

MAX 

81 

80 

80 

81 

83 

80 

65 

82 

82 

85 

79 

80 

82 

75 

69 

75 

76 

60 

72 

75 

78 

80 

81 

84 

74 

72 

75 

76 

76 

72 

79 

78.4 

MIN 

54 

61 

60 

61 

62 

55 

55 

57 

57 

57 

51 

51 

53 

60 

49 

49 

50 

54 

46 

47 

62 

61 

61 

65 

47 

46 

47 

46 

47 

6  0 

55 

54.4 

BOONTON  1  SE 

MAX 

82 

80 

79 

82 

84 

79 

83 

84 

65 

85 

80 

81 

80 

75 

70 

74 

78 

81 

73 

76 

79 

82 

84 

86 

77 

75 

75 

80 

79 

75 

61 

79.5 

MIN 

61 

60 

59 

64 

65 

58 

56 

59 

58 

61 

46 

53 

59 

64 

52 

50 

52 

58 

46 

52 

63 

67 

67 

65 

46 

46 

47 

48 

49 

63 

56 

56.5 

BURLINGTON 

MAX 

89 

90 

88 

87 

87 

89 

88 

87 

90 

87 

86 

87 

65 

80 

79 

83 

85 

84 

80 

83 

85 

S3 

91 

89 

81 

81 

82 

83 

80 

85 

65 

85.1 

MIN 

62 

58 

59 

62 

60 

58 

64 

61 

66 

61 

61 

61 

70 

60 

55 

57 

56 

58 

54 

61 

70 

71 

68 

57 

56 

54 

56 

63 

64 

57 

60.7 

CANOE  BROOK 

MAX 

84 

83 

80 

85 

87 

80 

86 

89 

85 

89 

82 

84 

84 

76 

71 

78 

80 

82 

75 

79 

81 

84 

86 

90 

79 

76 

78 

SO 

83 

78 

82 

81.8 

MIN 

63 

60 

56 

58 

61 

56 

57 

60 

56 

63 

60 

53 

62 

61 

49 

49 

53 

56 

47 

55 

64 

65 

64 

64 

46 

45 

48 

50 

53 

62 

55 

56.7 

CAPE  MAY  3  w 

MAX 

85 

80 

63 

87 

87 

85 

85 

82 

86 

S3 

81 

83 

84 

80 

81 

81 

81 

79 

61 

81 

eo 

86 

87 

77 

76 

77 

78 

76 

80 

81 

81.8 

MIN 

67 

67 

72 

72 

72 

66 

70 

71 

68 

71 

64 

70 

69 

68 

63 

63 

69 

62 

66 

70 

69 

57 

68 

59 

54 

59 

60 

68 

70 

65 

66.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

81 

80 

78 

82 

82 

77 

84 

85 

84 

65 

60 

81 

80 

75 

68 

75 

77 

79 

72 

76 

79 

83 

64 

87 

79 

75 

■'75 

79 

80 

74 

80 

79.2 

MIN 

57 

59 

55 

62 

62 

56 

55 

58 

55 

59 

47 

51 

57 

61 

50 

50 

52 

56 

44 

50 

62 

59 

61 

64 

46 

45 

46 

46 

49 

61 

56 

54.5 

CHATSWORTH 

MAX 

86 

83 

87 

88 

88 

66 

88 

84 

69 

66 

84 

68 

S3 

80 

77 

83 

82 

79 

76 

83 

86 

64 

89 

87 

78 

77 

80 

80 

77 

83 

66 

S3. 5 

MIN 

66 

60 

60 

68 

58 

54 

54 

63 

60 

66 

53 

56 

69 

63 

49 

50 

54 

68 

48 

65 

68 

67 

63 

67 

48 

47 

45 

49 

61 

60 

56 

58.5 

ELIZABETH 

MAX 

84 

83 

87 

89 

83 

89 

90 

87 

90 

85 

86 

66 

82 

75 

80 

83 

84 

80 

80 

82 

87 

86 

90 

84 

79 

80 

84 

84 

79 

84 

66 

84.1 

MIN 

65 

62 

62 

69 

65 

60 

61 

63 

62 

65 

56 

57 

67 

65 

52 

54 

57 

54 

52 

65 

67 

68 

67 

67 

49 

53 

53 

54 

64 

66 

60 

60.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

85 

83 

81 

84 

86 

80 

86 

87 

85 

88 

82 

83 

82 

76 

71 

77 

80 

60 

76 

76 

82 

84 

86 

88 

78 

75 

77 

81 

81 

77 

82 

81.3 

MIN 

62 

60 

59 

64 

63 

56 

58 

60 

58 

60 

51 

54 

59 

61 

48 

51 

52 

57 

48 

53 

64 

64 

65 

66 

45 

47 

48 

51 

54 

63 

52 

56.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

91 

62 

65 

89 

66 

85 

89 

89 

90 

87 

86 

88 

87 

78 

75 

85 

82 

63 

76 

82 

86 

88 

89 

92 

eo 

78 

83 

84 

85 

78 

85 

64.6 

MIN 

54 

61 

60 

69 

62 

56 

55 

58 

55 

60 

50 

52 

64 

64 

48 

48 

56 

56 

42 

52 

65 

65 

64 

67 

50 

45 

42 

45 

60 

64 

57 

56.4 

FREEHOLD 

MAX 

84 

83 

87 

88 

65 

86 

90 

85 

91 

84 

84 

86 

60 

74 

79 

85 

82 

80 

78 

82 

85 

81 

90 

85 

76 

78 

80 

82 

77 

84 

85 

83.1 

MIN 

64 

63 

63 

68 

62 

60 

62 

62 

62 

67 

55 

56 

68 

63 

51 

53 

56 

69 

51 

63 

69 

68 

66 

67 

48 

50 

52 

53 

61 

65 

60 

60.6 

GLASSBORO 

MAX 

88 

85 

84 

86 

87 

84 

85 

83 

85 

90 

85 

85 

87 

83 

75 

77 

84 

83 

79 

76 

83 

85 

64 

69 

85 

81 

77 

80 

81 

80 

80 

83.2 

MIN 

70 

63 

67 

67 

64 

59 

61 

63 

62 

68 

56 

60 

67 

65 

52 

56 

58 

66 

51 

60 

67 

70 

67 

69 

61 

50 

53 

54 

61 

66 

66 

61.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

69 

89 

85 

93 

89 

B6 

87 

83 

86 

93 

86 

87 

90 

83 

73 

78 

83 

87 

79 

81 

85 

88 

81 

89 

80 

76 

72 

80 

84 

78 

84 

84.2 

MIN 

67 

64 

66 

69 

63 

61 

62 

63 

63 

62 

56 

61 

68 

64 

54 

56 

58 

65 

51 

56 

66 

69 

66 

68 

52 

51 

55 

53 

58 

64 

62 

61.1 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

80 

71 

75 

81 

80 

86 

83 

80 

82 

82 

76 

78 

76 

70 

75 

76 

75 

66 

73 

77 

81 

85 

64 

77 

70 

74 

79 

78 

67 

81 

77.3 

MIN 

61 

56 

58 

61 

57 

55 

60 

56 

54 

54 

53 

54 

56 

42 

48 

53 

53 

60 

65 

65 

44 

45 

46 

52 

57 

58 

55 

54.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

66 

81 

86 

86 

83 

86 

88 

87 

90 

64 

85 

85 

81 

76 

79 

84 

84 

79 

81 

63 

84 

82 

88 

81 

75 

77 

81 

83 

76 

83 

83 

82.9 

MIN 

65 

63 

61 

70 

61 

57 

59 

61 

59 

65 

53 

55 

66 

64 

50 

53 

55 

52 

45 

64 

67 

69 

67 

66 

49 

47 

48 

51 

62 

66 

60 

59.0 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 

86 

B3 

87 

86 

83 

B5 

87 

86 

88 

85 

85 

85 

61 

77 

76 

83 

83 

78 

77 

82 

85 

79 

88 

82 

76 

77 

80 

81 

76 

84 

84 

82.4 

MIN 

65 

57 

62 

68 

60 

52 

57 

60 

57 

64 

50 

53 

69 

62 

47 

50 

53 

66 

43 

64 

66 

68 

62 

65 

44 

43 

45 

47 

59 

62 

55 

57.3 

JERSEY  CITY 

MAX 

79 

80 

84 

87 

81 

87 

85 

83 

86 

82 

80 

84 

75 

72 

76 

80 

75 

76 

72 

80 

85 

82 

63 

78 

75 

76 

79 

77 

76 

«1 

82 

79.9 

MIN 

66 

64 

67 

70 

66 

66 

70 

65 

68 

66 

62 

60 

71 

61 

56 

56 

64 

65 

56 

59 

69 

67 

71 

61 

52 

55 

59 

62 

61 

65 

64 

63.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 

86 

85 

87 

87 

85 

87 

86 

68 

90 

86 

65 

85 

62 

77 

79 

84 

86 

83 

80 

84 

82 

84 

91 

88 

78 

80 

82 

83 

80 

85 

83 

84.1 

MIN 

66 

62 

62 

70 

64 

55 

57 

62 

59 

65 

53 

53 

66 

64 

47 

50 

55 

66 

46 

64 

67 

68 

67 

65 

46 

46 

47 

50 

62 

66 

59 

59.0 

LAYTON  ? 

MAX 

82 

77 

79 

82 

83 

79 

80 

62 

83 

82 

79 

81 

80 

74 

71 

75 

77 

81 

73 

75 

79 

84 

86 

65 

78 

74 

75 

79 

60 

71 

79 

78.9 

MIN 

56 

59 

57 

60 

62 

53 

55 

59 

56 

55 

47 

51 

54 

60 

43 

46 

50 

53 

45 

46 

60 

60 

60 

64 

45 

45 

45 

45 

46 

59 

54 

53.2 

LITTLE  FALLS 

MAX 

87 

84 

83 

67 

87 

83 

89 

89 

B9 

90 

85 

86 

85 

78 

73 

78 

82 

82 

78 

79 

84 

67 

89 

89 

81 

78 

79 

83 

83 

79 

85 

83.6 

MIN 

66 

63 

70 

70 

65 

58 

58 

62 

60 

62 

52 

56 

65 

63 

52 

53 

56 

62 

49 

57 

67 

64 

67 

66 

50 

49 

50 

51 

61 

63 

58 

59.6 

LONG  BRANCH 

MAX 

60 

B2 

63 

87 

82 

84 

87 

80 

86 

80 

76 

85 

77 

71 

73 

78 

77 

77 

73 

61 

82 

83 

84 

79 

74 

76 

79 

80 

77 

79 

82 

79.9 

MIN 

67 

64 

62 

69 

64 

61 

64 

65 

65 

64 

56 

58 

69 

58 

55 

55 

59 

58 

51 

65 

69 

70 

68 

61 

52 

53 

53 

56 

63 

67 

62 

61.4 

LONG  VALLEY 

MAX 

84 

80 

81 

83 

84 

81 

84 

83 

84 

65 

80 

82 

82 

75 

80 

75 

79 

80 

74 

72 

80 

83 

84 

86 

73 

74 

75 

77 

79 

73 

81 

79.8 

MIN 

53 

59 

55 

57 

61 

56 

52 

54 

55 

56 

47 

48 

48 

60 

44 

47 

49 

51 

42 

61 

63 

60 

61 

61 

42 

43 

42 

42 

59 

59 

56 

53.0 

MILLVILLE 

MAX 

86 

85 

85 

88 

86 

84 

86 

85 

85 

89 

85 

85 

87 

81 

75 

77 

83 

83 

79 

77 

84 

85 

83 

89 

SO 

76 

77 

80 

80 

77 

84 

82.8 

MIN 

67 

66 

67 

69 

64 

62 

65 

64 

64 

67 

60 

62 

67 

67 

51 

56 

59 

63 

54 

59 

61 

69 

66 

68 

51 

53 

55 

54 

56 

67 

62 

61.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

64 

87 

87 

83 

64 

83 

85 

68 

84 

64 

86 

82 

74 

76 

82 

83 

76 

77 

83 

84 

62 

86 

78 

74 

76 

77 

80 

77 

82 

82 

81.7 

MIN 

68 

65 

70 

71 

64 

61 

66 

65 

63 

65 

60 

63 

70 

61 

49 

57 

60 

57 

54 

66 

66 

70 

66 

61 

52 

52 

54 

52 

66 

64 

63 

62.0 

MOORESTOWN 

MAX 

83 

85 

87 

87 

84 

86 

83 

87 

89 

84 

86 

87 

80 

73 

78 

82 

85 

79 

77 

81 

85 

82 

90 

82 

78 

78 

83 

82 

77 

64 

84 

S2.8 

MIN 

63 

63 

65 

69 

65 

56 

60 

61 

60 

60 

54 

56 

69 

56 

55 

55 

56 

54 

48 

64 

67 

70 

67 

59 

49 

47 

50 

53 

62 

63 

62 

59.3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 

87 

81 

82 

64 

65 

82 

88 

85 

87 

88 

83 

84 

83 

75 

72 

77 

81 

81 

75 

78 

82 

85 

86 

86 

78 

77 

78 

82 

81 

72 

84 

81.6 

MIN 

61 

61 

58 

67 

63 

61 

56 

59 

56 

62 

49 

52 

63 

63 

46 

51 

51 

51 

46 

55 

63 

63 

64 

65 

50 

47 

47 

48 

51 

62 

56 

56.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

83 

88 

90 

84 

89 

90 

87 

92 

84 

85 

66 

78 

73 

80 

62 

80 

76 

77 

83 

85 

85 

85 

82 

76 

78 

80 

62 

79 

64 

84 

83.1 

MIN 

67 

67 

57 

71 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

62 

63 

71 

61 

56 

59 

63 

64 

59 

66 

72 

72 

71 

60 

55 

58 

59 

59 

66 

70 

65 

64.8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

85 

82 

85 

86 

85 

85 

67 

85 

90 

86 

84 

85 

83 

76 

78 

82 

63 

82 

84 

83 

85 

85 

89 

86 

75 

78 

81 

81 

80 

84 

84 

83.4 

MIN 

65 

63 

62 

71 

64 

61 

60 

63 

63 

67 

56 

58 

67 

64 

53 

53 

56 

66 

50 

64 

68 

68 

67 

66 

50 

52 

52 

53 

62 

67 

61 

61.0 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

85 

61 

87 

87 

81 

87 

90 

83 

85 

65 

80 

85 

84 

78 

79 

79 

61 

77 

78 

82 

83 

83 

69 

88 

77 

75 

78 

81 

78 

79 

84 

82.2 

MIN 

65 

63 

60 

70 

64 

60 

65 

63 

63 

62 

53 

57 

66 

64 

51 

56 

52 

61 

49 

65 

67 

68 

67 

70 

54 

49 

52 

56 

62 

66 

62 

60.7 

NEWTON 

MAX 

85 

80 

81 

84 

84 

81 

86 

86 

85 

86 

80 

84 

80 

75 

71 

77 

79 

83 

76 

77 

81 

86 

87 

89 

78 

75 

76 

80 

82 

74 

82 

81.0 

MIN 

59 

56 

56 

67 

63 

52 

55 

55 

52 

61 

43 

49 

62 

60 

49 

47 

46 

56 

40 

49 

61 

57 

60 

64 

49 

41 

40 

42 

43 

52 

50 

52.9 

PATERSON 

MAX 

85 

84 

82 

89 

88 

82 

88 

90 

87 

90 

82 

85 

85 

73 

72 

79 

82 

80 

76 

73 

61 

66 

89 

88 

80 

77 

78 

81 

83 

78 

82 

S2.4 

MIN 

67 

62 

64 

69 

65 

64 

63 

65 

65 

66 

57 

59 

63 

63 

53 

59 

59 

64 

53 

59 

67 

68 

70 

71 

52 

52 

56 

56 

63 

62 

62 

61.9 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

88 

83 

86 

87 

82 

87 

85 

85 

87 

85 

83 

86 

SI 

78 

75 

61 

80 

78 

77 

82 

83 

80 

87 

84 

75 

76 

79 

80 

76 

81 

82 

61.9 

MIN 

68 

60 

61 

67 

62 

55 

56 

61 

58 

64 

52 

54 

67 

64 

48 

50 

53 

68 

46 

64 

68 

67 

64 

65 

45 

45 

46 

49 

61 

63 

56 

56.3 

PHILLIPS8URG 

MAX 

87 

84 

85 

86 

86 

86 

85 

86 

69 

87 

86 

82 

85 

77 

78 

82 

83 

83 

76 

82 

86 

86 

88 

89 

79 

78 

81 

82 

83 

84 

85 

63.8 

MIN 

64 

60 

60 

66 

62 

54 

58 

60 

60 

62 

50 

52 

53 

62 

49 

48 

55 

62 

46 

62 

65 

62 

66 

64 

47 

46 

46 

47 

59 

62 

57 

57.0 

PLAINFIELD 

MAX 

83 

64 

88 

69 

84 

89 

90 

69 

91 

85 

65 

85 

76 

74 

60 

S3 

64 

80 

81 

83 

86 

87 

92 

80 

79 

80 

85 

84 

77 

85 

86 

84.0 

MIN 

67 

63 

60 

69 

64 

58 

59 

62 

61 

66 

52 

55 

67 

64 

46 

52 

55 

61 

48 

64 

67 

68 

67 

66 

49 

49 

50 

52 

62 

65 

59 

59.6 

SHILOH 

MAX 

82 

83 

86 

65 

85 

85 

85 

85 

67 

83 

85 

86 

82 

83 

77 

82 

81 

79 

76 

82 

85 

82 

66 

85 

76 

76 

80 

80 

76 

84 

84 

82.5 

MIN 

65 

64 

67 

68 

61 

61 

64 

63 

64 

67 

59 

60 

70 

60 

53 

56 

60 

69 

53 

64 

66 

69 

65 

68 

50 

51 

53 

53 

64 

65 

61 

61.7 

See  Reference  Notes  Following  Station   Inde: 
-    71    - 


SOMERVILLE 

SUSSEX 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1963 


Day  Of  Month 


85   84 
65   60 


82   78 
54   59 


86   83   86 
66   62   59 

87 

86 
62 


84   84 
66   65 


83   84 
66   62 


85   85   88 
MIN  I  64   62   64 


13   14   15   16   17   18   19   20   21 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


82  81  77 

58  64  56 

85  87  85 
69  63  55 

86  84  85 
71  65  62 

85  87  88 

63  65  64 

88  86  87 

69  64  55 


89   89   92   86 

57   61   60  |  64 


84   81  I  85 
58   55  I  57 


90   84   90   89 
56   62   60  |  67 


87   86   89 
66   64   65 


84   89 
61   67 


86   86   90 
60   60   61 


86   88 
53   52 


78   81 
57   48 


81   86 
51   54 


81   84 
56   54 


86   87 
56   57 


83   76 
68   64 


79   74 
53   60 


79   73 
70   61 


85   87 
50   55 


75   77 
48   51 


79   81   84   88   87 
64   46   64   66   66 

83  i  70   75   79   85 


93   86   79   82 

65   65   46   49 


83   84   75   73 


51   45   46   61   60   60   64   50   44 


76   83 
50  I  56 


83   78 
53   67 


78   82   83   77 
55   59   62   59 


77   81   85   83 
46   65   65   66 


76   83 
55   64 


87   83   76 
67   48   46 


80   78   75 
72   64   51 


80   80   81 
57   60   61 


83   80 
68   69 


90   81 
69   58 


91   86 
64   51 


84   81 
69   65 


79  |  83   84   79 
51   52   57   70 


88   83   85 
50   66   63 


85   89   87 
70   65   66 


78   76 
50   50 


84 

80 

80 

86 

65 

85.0 

49 

51 

61 

64 

57 

58.6 

75 

77 

81 

74 

60 

76.5 

44 

45 

47 

61 

53 

54.0 

75 

81 

76 

87 

85 

83.2 

46 

48 

59 

63 

57 

58.9 

80 

80 

76 

85 

83 

62.2 

S6 

58 

64 

68 

64 

63.0 

76 

80 

77 

82 

85 

82.1 

49 

48 

65 

65 

61 

59.9 

81 

80 

76 

65 

85 

84.2 

4, 

51 

64 

64 

57 

60.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTGERS  MICRO  MET 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

82 
75 

85 
73 

B6 
73 

86 
75 

85 

73 

88 
72 

86 
72 

87 
73 

87 
73 

90 
74 

88 
71 

86 
71 

77 
73 

76 
68 

84 
64 

84 
66 

82 
66 

87 

71 

83 
66 

84 
71 

84 
73 

84 
74 

86 
73 

79 
70 

84 
66 

64 
66 

64 

67 

82 

66 

74 
69 

80 
69 

81 

67 

83.8 
70.5 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

81 
75 

83 
73 

84 
73 

83 
76 

83 
73 

85 
72 

83 
72 

84 
73 

85 
73 

87 
74 

87 
72 

83 
72 

77 
73 

75 
68 

81 
65 

61 
67 

80 
69 

84 
72 

81 

68 

81 

71 

62 

73 

82 

74 

33 
73 

76 
71 

81 
67 

81 
67 

80 
67 

79 

67 

73 
69 

78 
69 

78 

6  8 

81  .4 
70.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
76 

85 
74 

81 
74 

80 
76 

80 
74 

81 
73 

80 

73 

HO 
74 

81 
73 

82 

75 

81 

74 

80 
74 

76 

74 

74 
70 

77 
67 

77 
69 

77 
70 

79 

74 

77 
70 

78 
72 

79 
74 

79 
74 

BO 

74 

76 
72 

76 
70 

76 
69 

76 
69 

76 
69 

72 

70 

74 
70 

74 
69 

78.3 
72.2 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
76 

77 
75 

78 

n 

78 
76 

77 
75 

78 
74 

77 
75 

77 

75 

78 
75 

78 
75 

77 
74 

77 
75 

75 
75 

75 
73 

74 
70 

74 
70 

74 
71 

76 
73 

75 
71 

75 
72 

76 

74 

76 
74 

76 

74 

75 
74 

74 
71 

73 

70 

73 
70 

73 
70 

71 
71 

71 
70 

71 

ro 

75.4 
73.1 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

76 
75 

75 
75 

75 
74 

75 
75 

75 

75 

75 

74 

75 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 
73 

74 
73 

73 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

72 

71 

72 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
72 

72 

71 

72 

70 

72 
69 

71 
70 

69 

70 

70 
67 

73.3 
72.4 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 

72 

72 

72 

72 
72 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

72 

71 

71 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
69 

70 

6H 

70 
70 

70 
69 

69 

65 

71.0 
70.5 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

92 
73 

87 
70 

97 

68 

97 

74 

97 
70 

103 
69 

100 
72 

07 
71 

101 

70 

103 
74 

102 
69 

98 

70 

80 
74 

77 
63 

94 
59 

96 

63 

96 
66 

97 

70 

96 

64 

87 

71 

88 
72 

92 
73 

91 
72 

83 
65 

92 
60 

94 
62 

96 
68 

95 
63 

78 
69 

89 

70 

93 
65 

93.2 

68.4 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

90 
73 

86 
70 

94 

61 

94 
75 

94 

70 

101 

70 

96 
72 

94 
72 

99 
71 

101 

74 

98 
70 

95 

70 

79 
75 

77 
64 

92 

60 

93 
64 

93 
67 

95 
71 

93 

64 

86 

71 

88 
72 

90 
73 

94 
72 

82 
67 

91 
60 

92 
63 

93 
67 

92 
64 

78 
69 

88 
70 

90 
66 

91.3 
68.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
75 

84 
71 

90 

70 

90 
76 

90 
72 

96 

71 

91 
73 

90 
73 

94 
73 

96 
76 

94 
72 

90 

73 

79 
76 

76 
67 

87 
63 

88 
66 

88 
69 

90 
74 

B9 

67 

84 
72 

85 
73 

85 

74 

90 
74 

80 
70 

86 
63 

87 
66 

88 
67 

87 

67 

76 
70 

83 
71 

86 
68 

87.4 
70.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
78 

80 
75 

S3 
73 

84 

77 

83 
76 

85 
75 

84 
76 

83 
76 

86 
76 

87 
78 

86 
75 

84 
77 

78 

77 

77 
71 

79 
68 

80 

71 

81 
72 

83 
75 

81 
72 

79 

74 

80 

74 

79 

75 

75 

78 

74 

79 
69 

79 

70 

80 
70 

79 
71 

74 
73 

76 

71 

77 

70 

81.0 
73.7 

MAX  AND 
PLOT  #1 


MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i   KENTUCKY 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i   FALLOW. 


BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONS TAN TAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

5  m  0» 
oo>; 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.20 

.13 

.18 

.11 

_ 

.30 

.16 

.16 

.17 

.21 

.08 

.40 

.16 

.07 

.18 

.14 

.20 

.15 

.22 

.23 

.05 

.16 

.11 

.14 

.15 

.20 

.15 

.18 

.18 

.05 

.13 

B  5.14 

WIND 

24 

15 

23 

16 

12 

31 

11 

16 

25 

9 

2 

45 

13 

33 

42 

14 

32 

33 

31 

40 

5 

13 

6 

11 

9 

42 

15 

17 

34 

24 

12 

661 

MAX 

93 
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MAX    AND   MIN    IN    DAILY   EVAPORATION    TABLE    REFER    TO   EXTREMES    OF    TEMPERATURE    OF    WATER    IN    PAN   AS    RECORDED    DURING    THE    24    HOURS    ENDING   AT    TIME    OF    OBSERVATION. 
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1 -COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG   HARBOR;       4 -HACKENSACK;       5-HUDSON;       6-MAUHICE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC ;       9-RAHWAY;       10-RARITAN;       1 1 -ROCKAWAY 

REFERENCE   NOTES 
e   of  New   Jersey   may   be   obtained    by  writing   to   the   State  Clltnatologlst   at    Heather   Bureau  Office,    c/o  General    Delivery,    Trenton,    Net 


figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  from  the 
Delayed   data   and  corrections  will   be   carried   only    In    the   June  and  December    Issues   of    this   bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degrees  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  cl 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  missing  or  were  rece: 
Divisions,    as  used    in  "Cllmatological    Data"   Table   and  on    the  maps,    became  effective  with   data    for  September    1956. 
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id"    Table    refer    to   extremes    of    temperature   of    water    In   pan   as    recorded    during    24    hours    ■ 
Normals    for   all    stations   are   cllmatological    standard   normals  based  on    the   period   1931-1960. 


lies.       Monthly    degree    day    total: 


nd   the   "Snowfall    and   Snow 


I  Snow  on  Ground"    Table 


Snow  on   ground    : 
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"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at 
the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special" 
Hourly   preclpi  tat  ion   value: 


C  Recording   Rain  Gage   Sta 

G  "Soil   Temperature"    Tabli 

H  "Snowfall    and   Snow   on   Ground"    Tahl 

J  "Supplemental   Data"   Table. 


on  time  for  all  except  Weather  Bureau  and 
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OTHER   REFERENCE   NOTES 


the    following: 
"Hourly   Preclpi 


.   Data"    Bulle 


No  record    In   the   "Cllmatological   Data"    Table   and    the   "Daily  Temperature"   Table    is    Indicated  by  lo  entry. 
Interpolated  values    for   monthly   precipitation    totals  may   be    found    In   the   annual    issue  of    this  publication. 
-      Mo   record    in    the    "Supplemental    Data"    Table;    "Dally   Precipitation-    Table;    "Evaporation    and   Kind"    Table;    "Dally    Soil    Temper 

Station   Index. 
+     And  also  on  an   earlier   date  or  dates. 
■m-      Fastest    observed   one    mlnuti 
#     Thermometers  are  generally 
on   the   roof   of   a  building. 
//      Sage    Is   equipped   with    a    windshield. 

AM      Data    based    on    observational    day    ending   before    noon. 
B      Adjusted    to  a    full  month. 

D     Water  equivalent    of   snowfall   wholly  or  partly   estimated,    using  a   ratio  of   1    Inch   i 

M     One  or   more  days  of   record  missing;    If   average   value    Is  entered,    less    than   10  day; 

carried   Cor    this   station,    have  been  adjusted   to  represent    the  value    for   a    full   moi 

SS  This  entry    In    time   of   observation   column    in   Station    Index  means   observation   made    i 

T  Trace,    an   amount   too   small    to  measure. 

V  Includes    total    for  previous  month. 

JC  Observation    Is    1:00    a.m.,    E.S.T.    of    the    following   day. 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  89°  on  the  13+  at  5  stations 

Lowest  Temperature:  24°  on  the  24th  at  Newton 

Greatest  Total  Precipitation:  8.  57  inches  at  Clinton 

Least  Total  Precipitation:  2.  38  inches  at  Ringwood 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.  00  inches  on  the  13th  at  Clinton 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


September  in  New  Jersey  was  cold.     In  fact,  this  was 
the  coldest  September  since  1918.     The  summer  of  1963 
was  cool,  with  below  normal  temperatures  for  every 
month  from  May  through  September.     The  few  tempera- 
tures of  100'  or  higher  in  late  June  and  early  July  were 
offset  by  unseasonably  cool  temperatures  during  each  of 
the  summer  months.     Snow  was  reported  in  many  com- 
munities as  late  as  May  1.    Freezing  temperatures  were 
reported  as  late  in  the  spring  as  May  25,    and  as  early  in 
the  autumn  as  September  24,   after  scattered  frost  occur- 
red on  September  14  and  15. 

Rainfall  was  above  normal  for  September  throughout  New 
Jersey.     This  is  the  first  month  since  last  March  that 
rainfall  has  not  been  deficient.     During  the  period  from 
April  1  through  mid-September  the  drought  conditions  be- 
came progressively  worse,  with  rainfall  for  that  period 
10  inches  below  normal  for  the  period.     The  heavy  rains 


in  middle  and  late  September  have  relieved  the  drought 
situation  at  least  temporarily. 

On  the  morning  of  September  29,  high  winds  and  rough 
seas  ripped  apart  a  barge  anchored  near  Ship  John  Light- 
house in  Delaware  Bay.     The  barge  watchman  was  drown- 
ed while  desperately  trying  to  board  a  lifeboat  from  the 
crumbling  barge  which  was  300  feet  from  the  lighthouse. 
The  lighthouse  is  situated  on  an  outcropping  of  rocks  in 
the  middle  of  the  Delaware  Bay  channel,  about  3  miles 
from  New  Jersey's   Cumberland  County  shore. 


Donald  V.   Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

%  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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47.0 

59.3 

-  4.2 

83 

10 

29 

25 

185 

0 

0 

3 

0 

4,26 

-   .09 

2.23 

30 

.0 

0 

9 

2 

CANOE  Brook 

73.2 

46.4 

59.8 

-  4.4 

87 

13 

28 

24 

184 

0 

0 

2 

0 

4,43 

.11 

1.76 

30 

.0 

0 

6 

4 

charlotteburg 

70.9 

45.2 

58.1 

•  4,3 

84 

20. 

29 

25. 

216 

0 

0 

3 

0 

3.60 

-   .81 

1.91 

30 

.0 

0 

5 

2 

ELIZABETH 

75.5 

52.5 

64.0 

•  3.2 

88 

9 

35 

24 

97 

0 

0 

0 

0 

5.04 

.70 

2,10 

29 

.0 

0 

7 

3 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 

72.2 

46.9 

59.6 

85 

13* 

30 

24 

181 

0 

0 

2 

0 

3.79 

1.54 

30 

.0 

0 

8 

3 

FLEMINGTON  1  NE 

75.2 

45.7 

60.5 

•  6.1 

89 

3 

27 

25. 

170 

0 

0 

3 

0 

6.20 

2.61 

2.35 

13 

.0 

0 

6 

5 

HIGH  POINT  PARK 

68.7 

45.5 

57.1 

82 

20 

28 

24 

246 

0 

0 

3 

0 

3,31 

1.31 

30 

.0 

0 

b 

3 

JERSEY  CITY 

71.0 

54.5 

62.8 

-  4.1 

85 

19. 

38 

24 

121 

0 

0 

0 

0 

4,66 

.85 

1.82 

29 

.0 

0 

7 

3 

LAMBERTVILLE 

76.0 

49.9 

63.0 

-  3.2 

87 

12 

29 

24 

120 

0 

0 

1 

0 

3,71 

.42 

1.70 

29 

.0 

0 

5 

3 

LAYTON  2 

71.9 

43,8 

57.9 

85 

20 

27 

24 

221 

0 

0 

3 

0 

2.65 

1.23 

30 

.0 

0 

4 

2 

LITTLE  FALLS 

74.5 

49.6 

62.1 

-  3.7 

88 

20. 

32 

24 

139 

0 

0 

1 

0 

4.21 

•   .34 

1.76 

30 

.0 

0 

9 

3 

LONG  VALLEY 

72.2 

44,1 

58.2 

83 

13. 

25 

24 

214 

0 

0 

4 

0 

3,67 

-   .25 

1,38 

30 

.0 

0 

5 

4 

MORRIS  PLAINS  1  w 

72.5 

48.0 

60.3 

85 

10 

30 

25 

169 

0 

0 

1 

0 

4,07 

1.82 

30 

.0 

0 

7 

3 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

73.2 

54.8 

64.0 

•  3.3 

88 

12* 

42 

25« 

108 

0 

0 

0 

0 

3.94 

.18 

1.93 

29 

.0 

0 

7 

3 

NEWTON 

73.3 

42.9 

58.1 

-  4.9 

85 

20. 

24 

24 

219 

0 

0 

6 

0 

3.55 

-   .44 

1.85 

30 

.0 

0 

5 

2 

PATERSON 

73.8 

52.0 

62.9 

•  3.5 

88 

10 

36 

24 

127 

0 

0 

0 

0 

4,57 

.36 

1.75 

30 

.0 

0 

9 

3 

PHILLIPSBURG 

76.5 

47.5 

62.0 

-  3.5 

88 

3 

31 

24 

138 

0 

0 

2 

0 

6,23 

2.23 

2.45 

12 

.0 

0 

4 

4 

PLAINFIELO 

74.3 

50.9 

62.6 

.  3.6 

88 

9 

33 

25 

125 

0 

0 

0 

0 

6,70 

2.37 

3.22 

13 

.0 

0 

6 

4 

SOMERVILLE 

75.1 

50.7 

62.9 

-  3.1 

87 

12. 

32 

25. 

120 

0 

0 

2 

0 

7,66 

3,89 

3.63 

13 

.0 

0 

6 

3 

SUSSEX 

72.0 

44.1 

58.1 

-  5.4 

S3 

28. 

27 

25. 

217 

0 

0 

3 

0 

2.92 

•  1.00 

1.4S 

30 

.0 

0 

5 

1 

I 

DIVISION  01 

60,5 

•  4.5 

4,40 

.34 

•  0 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

72.8 

54.9 

63.9 

•  3.3 

86 

20 

36 

24 

102 

0 

0 

0 

0 

4,35 

1.04 

1.91 

16 

.0 

0 

4 

3 

2 

AUDUBON 

75.2 

53.0 

64.1 

89 

12 

36 

25 

96 

0 

0 

0 

0 

6,95 

2.25 

29 

.0 

0 

6 

3 

3 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

74.5 

51.4 

63.0 

86 

12 

30 

25 

119 

0 

0 

2 

0 

4,40 

•  54 

1.80 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

BURLINGTON 

76.0 

52. 9M 

64. 5M 

•  4.3 

89 

12 

37 

25. 

99 

0 

0 

0 

0 

6,83 

3.18 

2.10 

4 

.0 

0 

7 

4 

4 

CHATSWORTH 

75.3 

50.3 

62.8 

88 

12 

31 

25 

127 

0 

0 

1 

0 

3,60 

1,80 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

FREEHOLD 

73.4 

52.1 

62.8 

.  3,7 

88 

12 

32 

24 

118 

0 

0 

1 

0 

4, SO 

1.02 

1.67 

29 

.0 

0 

6 

5 

2 

GLASSBORO 

73.4 

52.3 

62.9 

88 

13* 

32 

24 

137 

0 

0 

1 

0 

5,35 

2.27 

16 

eO 

0 

5 

3 

2 

HAMMONTON  2  NNE 

73.7 

51.8 

62.8 

-  4.9 

89 

13 

34 

24 

134 

0 

0 

0 

0 

4.34 

.57 

1.33 

17 

•  0 

0 

7 

3 

2 

HIGHTSTOWN  1  N 

73.2 

50.5 

61.9 

.  4.3 

88 

12 

31 

25. 

139 

0 

0 

2 

0 

5,99 

2.00 

1.85 

29 

eO 

0 

7 

4 

2 

INDIAN  MILLS  2  W 

73.5 

49.4 

61.5 

.  4.8 

87 

12 

29 

25. 

147 

0 

0 

2 

0 

4,93 

1.33 

1.84 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

MILLVILLE 

74.2 

52. 7M 

63. 5M 

88 

13 

35 

24 

119 

0 

0 

0 

0 

3.36 

1.81 

16 

,0 

0 

3 

2 

2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

73.0 

53.9 

63.5 

87 

12 

35 

25. 

107 

0 

0 

0 

0 

3.57 

1,79 

16 

,0 

0 

4 

2 

2 

MOORESTOWN 

73.1 

51.3 

62.2 

-  4.2 

88 

12 

33 

25 

136 

0 

0 

0 

0 

7.42 

3.67 

2.88 

4 

,0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

74.8 

52.1 

63.5 

•  3.0 

87 

12 

34 

25 

113 

0 

0 

0 

0 

6.09 

2.03 

2.23 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

NEW  MONMOUTH 

74,7 

53.1 

63.9 

88 

13. 

34 

25 

101 

0 

0 

0 

0 

6,47 

3,33 

13 

,0 

0 

T 

2 

2 

PEMBERTON  3  E 

73.4 

50.3 

61.9 

-  5.5 

86 

12 

30 

25 

135 

0 

0 

1 

0 

6,04 

2.27 

1.84 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

75.0 

52.1 

63.6 

•  4.4 

89 

12 

35 

24 

117 

0 

0 

0 

0 

3,69 

-   .25 

1.96 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

TOMS  RIVER 

74.5 

51.8 

63.2 

85 

12 

31 

25 

111 

0 

0 

2 

0 

4,59 

1.47 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

TRENTON  WB  CITY          R 

71.9 

53.3 

62.6 

-  4,5 

86 

12 

37 

24 

134 

0 

0 

0 

0 

4,42 

.92 

2,10 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

TUCKERTON 

73.6 

53.3 

63.5 

84 

20 

32 

25 

102 

0 

0 

1 

0 

3.31 

2.10 

16 

,0 

0 

5 

2 

1 

WOODSTOWN 

75.5 

51.7 

63.6 

88 

12 

32 

24 

101 

0 

0 

1 

0 

5.25 

1.96 

29 

eO 

0 

6 

4 

2 

DIVISION  02 

63.1 

•  3.9 

5,04 

1.25 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY            R 

68.9 

56.6 

62.8 

.  5.6 

80 

28 

42 

25. 

112 

0 

0 

0 

0 

3.12 

•   .28 

1.52 

16 

4 

2 

2 

CAPE  MAY  3  W 

73. 6M 

57. 6M 

65.  6M 

86 

1 

42 

24 

77 

0 

0 

0 

0 

4.68 

1.63 

16 

,0 

0 

5 

4 

2 

LONG  BRANCH               R 

70.5 

54.0 

62.3 

-  3.9 

84 

12 

38 

25 

119 

0 

0 

0 

0 

5.55 

1.63 

1.54 

29 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION  03 

63.6 

-  4.2 

4.45 

.78 

.0 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,   Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  Month 

o 

H 

1    2  |  3 

4    1    5 

1  6 

7        8        9 

10       11      12 

13   14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  |  24 

25  1  26   [  27 

28   29   30 

31 

NORTHERN 

BELVIDERE 

3.2* 

.50 

T 

.68 

.16 

.20 

T 

.06 

.10  1.56 

BESNAROSvIllE  2  E 

».  93 

.78 

.02 

.22 

1.03   .02 

.08 

,49 

.21 

.01 

.03 

.31  1.71 

BLACKWELLS  MILLS 

5. 39 

.96 

.11 

1.A8 

.16 

.58 

.06 

T 

,36  1.68 

BOONTON  1  5E 

A. 26 

T 

.19 

.10 

.09 

.59 

•  12 

.26 

.13 

T 

.10 

.A3  2,23 

BOUND  BROOK  2  w 

7.37 

.97 

.16 

3.38 

.11 

•  A9 

T 

.73  1.33 

BRANCHVILLE 

3, 18 

.01 

.01 

.23   .03 

.63 

.01 

.29 

1.02   ,95 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.97 

T 

T 

.01 

•  IB 

.02 

•  66 

.01 

.19 

,68  1.42 

CANOE  BROOK 

A. A3 

•  20 

.08 

.08 

.83   T 

.08 

•  53 

.20 

.02 

.03 

.60  1,76 

CEDAR  GROVE 

A.  98 

.25 

•  It 

.25 

.59 

.17 

.28 

.23 

.08 

1,95  1,06 

CHARLOTTEBURG 

3.60 

T 

.02 

.05 

.62 

.04 

.46 

.03 

.21 

,28  1.91 

CHATHAM 

. 

. 

. 

. 

... 

- 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

... 

. 

. 

CLINTON 

8.5T 

1.29   .03 

A. 00   .02 

.20 

1.17 

.07 

1,00   .79 

ELIZABETH 

S.OA 

.26 

.12 

T 

.27 

l.AO        T 

.18 

.65 

.06 

2,10 

ELIZABEThPORT 

A.  89 

.01 

•  22 

.10 

1.09 

.75 

.25 

•  39 

.06 

.07 

1.97 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

3.79 

.22 

.07 

.13 

.67 

.13 

.15 

.25 

,63  1,36 

FLEHINGTON  1  NE 

6.20 

1,03 

.02 

2.35 

.20 

.55 

.03 

.OA 

.02 

1,00   .96 

GREENWOOD  LAKE 

3.81 

T 

.05 

.23 

.10 

.AO 

.43 

.05 

.30 

,33  1,90 

HIGH  POINT  PARK 

3.31 

.10 

•  25 

.60 

.03 

.33 

.69  1.31 

IRVINGTON 

3. SI 

.13 

.07 

.19 

.50 

.10 

.21 

.67 

.03 

•  06 

1.55 

JERSEY  CITY 

A. 66 

T 

.69 

.39 

.32 

.2* 

.91 

.07 

•  16 

.06 

1.82 

LAMBERTVILLE 

3.71 

.29 

T 

T 

.90 

.61 

.16 

.02 

.03 

1.70 

LAYTON  2 

2.65 

T 

,03 

T 

■  09 

.37 

T 

T 

.A3 

T 

.50  1.23 

LITTLE  FALLS 

«. 21 

T 

.16 

.07 

.1* 

.63 

.17 

.23 

.15 

.16 

.7*  1.76 

LONG  VALLEY 

3.67 

.33 

.05 

.6A 

.09 

.56 

.OS 

.02 

.55  1.38 

MAHWAH 

3.A2 

.16 

.A6 

.11 

.10 

.04 

.01 

.33 

.66  1,37 

MANVILLE 

6,29 

1.00 

.10 

3.05 

.13 

.62 

.04 

T 

■50  1.05 

MIDLAND  PARK 

A. 09 

.19 

.06 

.52 

.16 

.33 

.02 

.14 

.02 

2.65 

MILTON 

3.13 

.12 

.60 

.31 

.04 

.29 

.59  1.38 

, 

MORRIS  PLAINS  1  W 

A. 07 

T 

.13   T 

.07 

.23 

•  53        T 

.09 

.40 

.12 

T 

.06 

.60  1.82 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

3.9A 

.03 

.12 

.24 

.60 

.14        T 

.17 

•  66 

.02 

.03 

T 

1.93 

NEW  MILFORD 

A.  02 

.02 

.22 

.50 

■  10 

•  02 

.Ofl 

.05 

.01 

3,02 

NEWTON 

3.55 

.02 

.02 

T 

.21 

.06 

1.07 

.03 

.13 

.16  1.85 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.53 

.03 

.09 

.67 

.07 

.39 

.04 

.32 

.24  l.ae 

OLDwICK 

7.76 

1.11 

T 

.07 

2.83   .01 

.23 

.90 

.3* 

.07 

.83  1.39 

ORANGE 

A.8A 

.20 

.30 

.20 

.42 

.24 

.42 

.16 

2,90 

PATERSON 

A. 57 

.06 

.12 

.35 

.67 

.14 

.22 

.12 

.03 

.M 

.98  1,79 

PHILLIPSBURG 

6.23 

1.35 

2.A5 

.60 

1.83 

PHILLIPS6URG  BRIDGE 

5.61 

1.39 

2.05 

.29 

.63 

.02 

.05 

1.38 

PLAINFIELD 

6.70 

T 

.50 

.11 

T 

3.22 

.18 

•  50 

.01 

.02 

.02 

2,16 

RAHWAY 

6.05 

.01 

.37 

.10 

2,30 

.A3 

.36 

•  29 

.07 

.03 

.04 

2.03 

RINGWOOD 

2.38 

T 

T 

T 

T 

.17 

.10 

.10 

.03 

.28 

,96   ,74 

SOMERVILLE 

7.66 

1.02 

.35 

3.63 

.38 

.28 

T 

2,00 

SPLIT  ROCK  POND 

A. 09 

.OA 

.07 

.12 

.75 

.07 

.26 

.33 

.20 

2,29 

SUSSEX 

2.92 

.05 

.03 

.08 

.17 

T 

.29 

T 

.05 

.45 

,32  1,68 

KANACUE  RAYMOND  DAM 

3.27 

T 

T 

T 

.41 

.14 

.26 

.06 

■  it 

,62  1.6C 

WERTSVILLE 

5.17 

.51 

T 

.2*   T 

1.A1   T 

.23 

.80 

.07 

T 

T 

1.66   .21 

WEST  WHARTON 

A.OA 

•  1A 

.03 

.OA 

.62 

T 

.53 

.21 

.03 

.16 

,20  2.08 

WOOOCLIFF  LAKE 

A. 31 

.33 

.08 

.58 

.18 

.17 

.16 

.02 

2,77 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

A. 35 

.01 

.79   T 

T 

.05        .03 

1.91 

•  09 

.21 

.02 

1,24 

AUDUBON 

6.95 

2,00 

.35 

T          .06 

1.87 

.07 

.!<■ 

.13 

.08 

2,25 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

A. 73 

.39 

.03 

.07 

2.61 

.AO 

1.23 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

A.AO 

.02 

T          .09 

1.80 

.70 

.18 

.01 

.30 

1.30 

BURLINGTON 

6,83 

2.10   ,10  1.17 

1.12 

.11 

.05 

.10 

.02 

2.02 

CANTON 

A.6A 

T 

T 

1.23 

1.51 

.06 

.28 

1.02   .9! 

CHATSWORTH 

3.60 

.05 

1.80 

.07 

.22 

.02 

.0* 

l.AO 

FORTESCUE 

3.35 

.70 

1.10 

l.AO   .13 

FREEHOLD 

A. 80 

.55   .06 

.69 

.53 

.07 

.11 

1.01 

1.67 

GLASSBORC 

5.35 

.12 

.63 

.06 

.02 

2.27 

.07 

.4? 

.03 

.04 

1.62 

HAMMONTON  2  NNE 

A.3A 

.83 

.06 

.12 

.01 

.23 

1.33 

.18 

.07 

.01 

T 

1.11   .31 

HIGHTSTOWN  I  N 

5.99 

•A9   .05   .1* 

1.75        T 

.84 

.06 

.10 

T 

.70 

.01 

1.85 

INDIAN  MILLS  2  W 

A. 93 

1.03 

.18 

T          T 

1.84 

,08 

.35 

.01 

T 

1.66 

MAYS  LANDING 

3.85 

.60   T 

T     T 

.62 

1.03 

.11 

.17 

T 

.02 

1.20   .28 

M1LLVILLE 

3.36 

.01 

T 

.02        .13 

1.81 

•  03 

.09 

1.27 

MILLVlLLE  FAA  AIRPORT 

3.57 

T 

.03 

T 

T          .12 

1.79 

.05 

.02 

•  11 

T 

1.37 

MOORESTOKN 

7.A2 

2.88   .0*   T 

.07 

.03   T 

.08 

1.93 

.10 

.10 

.05 

.04 

•    2.1C 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6.09 

,90   T 

.13 

2.07 

.35 

.23 

.1! 

T 

.03 

2.23 

NEW  MONMOUTH 

6.A7 

•  A* 

.11 

3.33        T 

.38 

.28 

.23 

.06 

1.66 

PEMBERTON  3  E 

6.0A 

1.8A 

.20 

.04 

1.82 

.19 

.52 

.04 

1.39 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7.AA 

.38 

.02   T 

.32 

3.15 

.23 

.7A 

.04 

.04 

.62 

.05 

2.03 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

3.69 

.01 

T 

.05        .10 

1.96 

•  10 

■  14 

T 

T 

.10 

1.23 

TOMS  RIVER 

A, 59 

1.25 

.09 

.07 

I.A7 

.06 

.3* 

•  06 

.04 

.02 

1.19 

TRENTON  WB  CITY          R 

A.A2 

.33 

T     T 

.17 

.13 

.11        T 

.78 

.05 

T 

.68 

.07 

2.10 

TUCKERTON 

3.31 

.51 

T 

.11        T 

2,10 

.16 

.43 

T 

T 

WOODSTOWN 

5.25 

.38 

T 

.02        .10 

1.64 

.59 

.52 

.02 

.02 

1.96 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY             R 

3,12 

.11 

.10 

1.52 

.09 

.04 

.06 

1.20 

BELMAR  2  SW 

3.21 

T 

.AO 

T 

.35 

•  AO 

.53 

.20 

1.33 

CAPE  MAY  3  w 

A. 68 

,02   .03 

1.63 

.85 

.10 

.90 

1.16   .01 

LONG  BRANCH              R 

5.55 

.32 

.12   T 

.1A 

.76 

1.02 

.AO 

.37 

.11 

.71 

.06 

1.56 

S*x  f«l«r*nc«  notei  following  Station  Ind«i 
-    78    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  OI  Month 

o 

13) 
I 

0 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHERN 

BELVIDERE 

MAX 

78 

75 

78 

81 

74 

64 

63 

75 

78 

82 

78 

76 

82 

62 

64 

67 

65 

67 

75 

82 

75 

63 

62 

57 

60 

65 

73 

80 

74 

60 

71,2 

MIN 

46 

44 

44 

58 

53 

48 

48 

48 

50 

52 

44 

44 

49 

39 

38 

39 

50 

56 

59 

57 

50 

39 

38 

28 

29 

32 

37 

44 

49 

41 

45.1 

BOONTON  1  SE 

MAX 

79 

76 

79 

82 

74 

64 

61 

77 

79 

83 

79 

76 

82 

61 

64 

65 

65 

67 

72 

82 

75 

67 

63 

56 

63 

67 

73 

79 

76 

59 

71,5 

MIN 

53 

43 

47 

61 

55 

50 

42 

48 

54 

54 

44 

46 

47 

-Z 

41 

45 

52 

58 

57 

57 

49 

41 

41 

32 

29 

30 

37 

55 

54 

46 

47,0 

CANOE  BROOK 

MAX 

83 

80 

83 

86 

77 

64 

58 

80 

81 

86 

81 

76 

87 

62 

63 

62 

63 

66 

72 

85 

79 

67 

64 

56 

62 

69 

76 

80 

84 

64 

73,2 

MIN 

45 

44 

52 

61 

57 

49 

45 

52 

53 

52 

45 

50 

47 

38 

35 

51 

53 

57 

55 

58 

52 

37 

34 

28 

30 

36 

39 

46 

50 

40 

46,4 

ChARLOTTEBURG 

MAX 

76 

76 

80 

81 

72 

64 

59 

79 

80 

84 

79 

75 

82 

59 

64 

65 

64 

65 

72 

84 

70 

62 

63 

55 

63 

67 

75 

80 

74 

56 

70.9 

MIN 

46 

43 

54 

54 

53 

50 

41 

47 

51 

53 

42 

52 

45 

37 

39 

42 

43 

55 

57 

59 

46 

39 

34 

29 

29 

30 

40 

46 

53 

41 

45,2 

ELIZABETH 

MAX 

92 

85 

80 

80 

73 

64 

80 

64 

8S 

85 

76 

67 

82 

65 

66 

64 

67 

71 

87 

60 

69 

69 

63 

68 

70 

75 

83 

81 

70 

70 

75,5 

MIN 

52 

50 

64 

70 

59 

51 

49 

56 

56 

59 

53 

64 

49 

48 

46 

53 

50 

61 

59 

62 

55 

45 

43 

35 

36 

40 

50 

54 

55 

42 

52.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

ai 

80 

83 

84 

76 

65 

57 

80 

80 

65 

82 

76 

85 

62 

65 

63 

64 

65 

70 

76 

76 

65 

65 

56 

63 

68 

75 

82 

77 

60 

72.2 

MIN 

46 

45 

48 

63 

56 

50 

46 

52 

55 

55 

45 

47 

45 

38 

42 

50 

52 

57 

58 

60 

50 

39 

34 

30 

32 

34 

39 

43 

55 

40 

46.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

84 

81 

89 

87 

76 

68 

62 

S3 

65 

87 

82 

82 

87 

65 

67 

67 

60 

67 

75 

84 

84 

70 

66 

60 

66 

70 

77 

83 

80 

62 

75,2 

MIN 

45 

41 

50 

59 

58 

50 

44 

45 

54 

52 

42 

42 

52 

42 

42 

45 

52 

54 

55 

57 

54 

43 

36 

27 

27 

30 

36 

46 

51 

39 

45,7 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

73 

75 

78 

77 

70 

59 

55 

77 

80 

80 

75 

78 

77 

59 

59 

61 

64 

67 

73 

82 

64 

54 

58 

58 

56 

66 

75 

78 

70 

62 

68,7 

MIN 

45 

49 

55 

60 

47 

46 

46 

49 

56 

52 

47 

50 

45 

37 

39 

40 

*7 

54 

54 

54 

46 

34 

32 

28 

30 

42 

44 

52 

45 

38 

45,5 

JERSEY  CITY 

MAX 

79 

77 

76 

78 

65 

58 

76 

75 

74 

83 

69 

85 

69 

62 

62 

65 

65 

70 

85 

77 

65 

65 

57 

63 

63 

75 

82 

77 

66 

66 

71,0 

MIN 

56 

56 

65 

64 

58 

53 

54 

61 

61 

61 

55 

66 

46 

47 

55 

52 

56 

61 

61 

57 

51 

46 

43 

38 

45 

47 

55 

62 

54 

44 

54.5 

LAMBERTVILLE 

MAX 

81 

84 

86 

80 

72 

63 

80 

82 

86 

84 

82 

87 

65 

66 

65 

62 

67 

75 

86 

83 

78 

66 

62 

65 

70 

76 

84 

81 

74 

69 

76,0 

MIN 

47 

45 

59 

66 

60 

50 

47 

52 

56 

53 

44 

66 

51 

"•2 

42 

53 

57 

62 

57 

60 

55 

40 

37 

29 

34 

39 

46 

50 

58 

39 

49,9 

LAYTON  2 

MAX 

76 

76 

79 

77 

74 

65 

61 

77 

81 

84 

78 

79 

82 

66 

66 

67 

69 

66 

76 

85 

67 

60 

63 

59 

64 

69 

78 

83 

74 

57 

71.9 

MIN 

43 

42 

44 

57 

53 

45 

45 

48 

52 

51 

42 

45 

49 

35 

35 

39 

51 

56 

56 

56 

51 

35 

34 

27 

29 

31 

35 

43 

50 

36 

43,8 

LITTLE  FALLS 

MAX 

83 

81 

85 

85 

79 

66 

63 

81 

64 

88 

83 

78 

86 

63 

66 

66 

67 

68 

72 

88 

77 

66 

66 

58 

66 

70 

76 

84 

78 

60 

74,5 

MIN 

49 

47 

57 

67 

57 

51 

47 

53 

55 

56 

47 

57 

47 

45 

44 

52 

54 

58 

58 

62 

51 

42 

40 

32 

33 

37 

42 

52 

55 

42 

49,6 

LONG  VALLEY 

MAX 

79 

76 

79 

60 

76 

64 

59 

76 

80 

83 

80 

77 

83 

62 

64 

66 

63 

66 

75 

82 

78 

67 

64 

58 

63 

66 

74 

80 

76 

68 

72.2 

MIN 

47 

39 

54 

65 

56 

46 

44 

44 

50 

49 

40 

40 

49 

35 

35 

50 

50 

57 

55 

54 

49 

39 

35 

25 

27 

26 

31 

41 

54 

38 

44,1 

MORRIS  PLAINS  1  N 

MAX 

80 

79 

82 

82 

75 

64 

58 

79 

80 

85 

81 

76 

83 

61 

64 

64 

65 

66 

75 

84 

76 

66 

64 

57 

65 

66 

75 

84 

79 

59 

72.5 

MIN 

46 

43 

5* 

60 

56 

49 

44 

51 

52 

54 

44 

56 

47 

43 

42 

47 

52 

58 

59 

61 

50 

43 

40 

37 

30 

34 

38 

53 

54 

42 

48.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

83 

84 

78 

66 

59 

80 

80 

88 

83 

73 

88 

67 

63 

64 

65 

67 

72 

86 

78 

66 

66 

58 

62 

67 

75 

83 

80 

67 

67 

73.2 

MIN 

57 

56 

65 

64 

58 

52 

51 

60 

60 

63 

58 

67 

49 

46 

46 

54 

59 

61 

64 

57 

55 

48 

46 

42 

42 

46 

54 

58 

54 

47 

54.8 

NEWTON 

MAX 

77 

76 

82 

82 

72 

66 

69 

80 

84 

85 

79 

80 

83 

61 

66 

67 

66 

66 

76 

85 

70 

63 

67 

57 

63 

69 

76 

82 

75 

72 

73.3 

MIN 

40 

39 

48 

62 

48 

43 

43 

46 

49 

48 

37 

49 

46 

32 

32 

41 

50 

57 

56 

60 

48 

30 

34 

24 

26 

31 

33 

47 

47 

39 

42.9 

PATERSON 

MAX 

84 

80 

83 

85 

76 

67 

63 

82 

82 

88 

83 

78 

85 

62 

63 

65 

66 

68 

71 

85 

77 

67 

66 

58 

61 

70 

76 

B5 

78 

59 

73.8 

MIN 

55 

52 

58 

67 

57 

51 

48 

54 

58 

60 

59 

59 

47 

45 

45 

50 

54 

59 

62 

65 

52 

46 

43 

36 

39 

43 

43 

55 

55 

44 

32,0 

PHILLIPSBURG 

MAX 

81 

82 

88 

86 

76 

66 

80 

83 

85 

85 

81 

85 

86 

67 

67 

67 

70 

79 

84 

84 

74 

65 

66 

64 

69 

76 

83 

80 

67 

69 

76.5 

MIN 

46 

49 

52 

66 

55 

49 

47 

51 

54 

52 

44 

61 

51 

40 

37 

34 

51 

60 

59 

58 

51 

40 

37 

31 

32 

36 

42 

48 

54 

39 

47,5 

PLAINFIELD 

MAX 

81 

86 

85 

78 

67 

60 

81 

82 

88 

85 

78 

87 

66 

66 

67 

61 

66 

71 

86 

81 

69 

68 

60 

65 

70 

76 

64 

80 

67 

69 

74,3 

MIN 

49 

46 

60 

67 

56 

51 

47 

54 

56 

55 

49 

63 

47 

46 

47 

53 

55 

61 

60 

60 

54 

43 

42 

35 

33 

38 

49 

52 

57 

40 

50.9 

SOMERVILLE 

MAX 

82 

86 

86 

60 

67 

65 

80 

82 

87 

83 

79 

87 

81 

66 

67 

62 

69 

75 

85 

80 

71 

67 

59 

64 

68 

75 

82 

79 

72 

67 

75.1 

MIN 

48 

45 

61 

67 

58 

52 

46 

52 

55 

55 

48 

66 

51 

45 

45 

53 

57 

62 

68 

60 

52 

42 

39 

32 

32 

37 

47 

50 

57 

39 

50,7 

SUSSEX 

MAX 

74 

74 

81 

81 

73 

67 

57 

80 

83 

82 

75 

79 

83 

62 

65 

70 

68 

69 

77 

83 

76 

60 

61 

57 

62 

70 

77 

83 

73 

57 

72,0 

MIN 

47 

43 

43 

57 

50 

51 

47 

47 

51 

53 

41 

42 

46 

36 

36 

41 

52 

52 

56 

56 

48 

36 

39 

27 

27 

29 

36 

43 

50 

41 

44,1 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

79 

82 

81 

80 

69 

61 

76 

76 

85 

82 

77 

82 

72 

64 

64 

to 

64 

66 

83 

86 

65 

67 

58 

62 

67 

74 

82 

82 

70 

67 

72,8 

MIN 

56 

54 

64 

68 

59 

54 

50 

54 

56 

61 

54 

68 

51 

54 

57 

55 

56 

62 

62 

65 

58 

47 

44 

36 

38 

43 

54 

60 

59 

47 

54,9 

Audubon 

MAX 

82 

84 

87 

80 

69 

65 

80 

82 

86 

83 

83 

89 

77 

66 

61 

67 

65 

68 

85 

66 

68 

68 

61 

65 

70 

76 

81 

83 

71 

69 

75,2 

MIN 

51 

49 

65 

67 

56 

53 

49 

55 

56 

58 

53 

65 

52 

50 

50 

53 

56 

62 

62 

61 

56 

45 

42 

37 

36 

41 

53 

53 

56 

46 

53,0 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

82 

81 

82 

82 

76 

65 

78 

78 

83 

63 

80 

86 

62 

62 

62 

62 

63 

66 

82 

84 

80 

65 

62 

62 

68 

74 

81 

82 

75 

68 

74,5 

MIN 

56 

47 

59 

67 

63 

53 

44 

47 

48 

54 

49 

64 

52 

51 

54 

54 

54 

61 

60 

58 

59 

45 

38 

31 

30 

35 

49 

54 

60 

45 

51.4 

BURLINGTON 

MAX 

81 

83 

87 

SO 

73 

64 

78 

82 

86 

84 

82 

69 

64 

71 

63 

62 

65 

69 

85 

85 

79 

66 

62 

63 

69 

75 

S3 

82 

79 

70 

76,0 

MIN 

53 

51 

60 

66 

54 

50 

51 

56 

58 

56 

57 

66 

52 

37 

47 

58 

62 

62 

64 

55 

46 

42 

38 

37 

43 

53 

56 

54 

50 

52.9 

CHATSWORTH 

MAX 

83 

84 

84 

81 

77 

65 

79 

79 

85 

83 

80 

88 

62 

62 

62 

60 

64 

66 

64 

86 

84 

66 

63 

62 

68 

77 

79 

84 

73 

68 

75.3 

MIN 

45 

42 

56 

66 

61 

51 

45 

50 

51 

57 

51 

64 

49 

46 

48 

54 

56 

55 

61 

58 

57 

44 

38 

33 

31 

34 

47 

57 

58 

42 

50.3 

FREEHOLD 

MAX 

80 

83 

85 

77 

71 

62 

78 

79 

85 

83 

76 

88 

81 

63 

62 

60 

64 

67 

63 

82 

70 

65 

60 

61 

67 

74 

82 

79 

70 

66 

73,4 

MIN 

51 

51 

61 

65 

59 

51 

48 

55 

54 

57 

50 

64 

48 

50 

52 

54 

57 

61 

61 

60 

54 

43 

38 

32 

37 

43 

52 

53 

59 

43 

52.1 

GLASSBORO 

MAX 

75 

78 

82 

85 

78 

67 

60 

68 

82 

85 

83 

81 

86 

64 

63 

61 

60 

64 

64 

84 

85 

60 

66 

59 

63 

71 

74 

82 

82 

68 

73,4 

MIN 

62 

60 

58 

67 

60 

51 

49 

54 

50 

56 

53 

58 

54 

50 

49 

53 

53 

56 

56 

62 

56 

45 

43 

32 

36 

36 

50 

56 

58 

46 

52.3 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

86 

78 

83 

85 

78 

65 

60 

79 

82 

85 

81 

82 

89 

66 

62 

62 

59 

63 

67 

83 

87 

61 

65 

59 

65 

70 

75 

84 

81 

70 

73.7 

MIN 

53 

50 

63 

65 

62 

52 

49 

53 

55 

57 

51 

54 

55 

50 

*8 

53 

53 

59 

60 

62 

57 

44 

42 

34 

35 

39 

42 

54 

57 

45 

51.8 

HIGHT5TOWN  1  N 

MAX 

78 

85 

86 

75 

70 

60 

77 

81 

84 

81 

78 

88 

80 

63 

61 

60 

64 

69 

82 

82 

72 

64 

59 

60 

67 

73 

84 

78 

68 

66 

73,2 

MIN 

48 

44 

61 

66 

58 

50 

47 

52 

94 

54 

49 

65 

49 

46 

47 

52 

56 

61 

61 

61 

54 

41 

40 

31 

31 

38 

50 

52 

57 

40 

50.5 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

78 

83 

84 

78 

70 

59 

78 

80 

85 

61 

81 

87 

77 

63 

62 

58 

62 

65 

82 

85 

73 

65 

59 

65 

70 

74 

82 

81 

70 

67 

73.5 

MIN 

44 

42 

58 

66 

58 

50 

45 

50 

50 

53 

46 

64 

50 

46 

44 

52 

55 

61 

60 

59 

55 

43 

37 

29 

29 

34 

50 

52 

58 

41 

49.4 

MILLVILLE 

MAX 

85 

79 

82 

82 

SO 

67 

63 

62 

84 

85 

83 

81 

88 

66 

64 

62 

60 

65 

68 

83 

85 

63 

65 

59 

64 

69 

75 

84 

82 

70 

74,2 

MIN 

55 

52 

57 

67 

64 

53 

47 

54 

54 

57 

54 

57 

57 

52 

52 

53 

53 

58 

60 

60 

57 

46 

43 

35 

37 

40 

45 

55 

53 

52,7 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

80 

81 

80 

67 

62 

79 

78 

84 

84 

80 

87 

74 

64 

61 

59 

64 

67 

83 

85 

67 

65 

59 

63 

67 

74 

80 

81 

69 

67 

73,0 

MIN 

54 

52 

66 

67 

59 

53 

48 

52 

53 

59 

55 

69 

53 

53 

54 

54 

59 

62 

61 

63 

58 

45 

43 

35 

35 

39 

54 

56 

58 

48 

53.9 

MOORESTOWN 

MAX 

79 

83 

85 

78 

65 

61 

77 

82 

85 

82 

80 

88 

74 

64 

61 

60 

64 

68 

84 

85 

61 

65 

59 

62 

68 

74 

82 

81 

68 

67 

73.1 

MIN 

48 

46 

65 

64 

55 

50 

48 

53 

54 

56 

51 

65 

49 

46 

48 

50 

58 

62 

60 

58 

54 

44 

38 

35 

33 

38 

54 

55 

57 

44 

51.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

82 

82 

84 

82 

73 

63 

79 

81 

85 

84 

80 

87 

85 

62 

63 

63 

65 

70 

84 

83 

73 

64 

62 

61 

67 

74 

83 

81 

75 

66 

74,8 

MIN 

53 

48 

62 

67 

60 

50 

48 

54 

56 

58 

54 

64 

49 

47 

*7 

53 

58 

61 

59 

62 

54 

44 

41 

36 

34 

37 

51 

55 

57 

44 

52.1 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

83 

79 

86 

81 

74 

63 

79 

79 

83 

81 

82 

88 

86 

65 

62 

62 

6  4 

67 

83 

83 

75 

63 

64 

58 

63 

74 

82 

86 

75 

70 

74,7 

MIN 

50 

46 

63 

65 

59 

51 

48 

54 

55 

56 

56 

63 

49 

52 

53 

54 

59 

61 

59 

62 

56 

48 

46 

37 

34 

41 

53 

59 

56 

46 

53.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

80 

81 

84 

77 

71 

62 

76 

78 

83 

82 

79 

86 

63 

62 

60 

59 

64 

66 

82 

83 

77 

68 

57 

61 

70 

73 

81 

78 

71 

67 

73,4 

MIN 

47 

42 

59 

65 

60 

50 

46 

51 

51 

55 

49 

64 

51 

49 

49 

53 

55 

62 

61 

58 

56 

42 

37 

33 

30 

37 

49 

50 

58 

41 

50,3 

In  »il«mi  Notoa  T olltrwlng  Suifcm  lod.i 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1963 


Day 

01  Month 

ft 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
< 

SFABROOK  FARMS 

MAX 
M1N 

SHILOH 

MAX 
MIN 

81 
52 

86 
51 

83 
64 

81 
67 

79 
49 

65 
50 

78 
47 

78 
53 

85 

51 

94 
58 

81 
52 

89 
67 

84 

50 

63 

46 

60 

SO 

57 
52 

64 
54 

66 

60 

82 
60 

84 
61 

81 
56 

65 
43 

64 
42 

63 
35 

66 
38 

74 
40 

81 
52 

82 

60 

77 
58 

67 
45 

75.0 
52.1 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

64 
47 

82 

42 

83 
59 

82 
65 

76 
61 

63 

54 

78 
47 

78 
50 

83 
51 

81 
53 

78 
54 

85 
65 

84 
68 

63 
52 

62 
56 

63 

55 

63 
56 

6S 
62 

82 
64 

84 
59 

78 
58 

65 

45 

66 
41 

58 
32 

65 
31 

74 
34 

83 
51 

83 
55 

75 
S9 

70 
49 

74,5 
51,8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

78 
56 

83 
54 

83 
65 

75 
63 

63 
56 

58 
50 

78 
52 

80 
59 

84 
59 

SO 
60 

77 
54 

86 
66 

68 
50 

62 
46 

61 
48 

60 
52 

65 
58 

69 
62 

84 
60 

83 
56 

62 
54 

63 

44 

56 
42 

61 
37 

67 
40 

74 
44 

83 
54 

80 

58 

68 
56 

66 
45 

71.9 
53.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

83 
50 

79 
52 

80 
58 

80 
67 

75 
61 

65 
54 

74 
47 

75 

48 

80 
52 

80 
57 

75 
52 

82 
68 

76 
SO 

63 
55 

62 
56 

61 
57 

64 
57 

67 
61 

83 
62 

84 
63 

79 
59 

68 
46 

62 
39 

58 
35 

63 
32 

75 

40 

81 
48 

80 
S8 

78 
60 

77 
55 

73,6 
53.3 

WOOD5TOWN 

MAX 
MIN 

79 
49 

82 

47 

85 
65 

80 
65 

74 
61 

65 
54 

78 
47 

82 
52 

86 
52 

85 
54 

82 

51 

88 
57 

87 
54 

64 

50 

61 
50 

60 
55 

66 
55 

67 
62 

84 
63 

84 
59 

78 
56 

66 
45 

66 
42 

65 
32 

69 
35 

74 
39 

81 

49 

82 
52 

76 
S4 

68 
45 

75,5 
51.7 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

77 
58 

75 
58 

74 
68 

77 
68 

68 
60 

60 
55 

68 
54 

72 
58 

77 
60 

78 
62 

72 
59 

74 
68 

70 
51 

60 
57 

61 
57 

59 
55 

62 
58 

64 
61 

76 
62 

79 
63 

63 
58 

65 

49 

58 
44 

57 
42 

61 
42 

66 
49 

78 
56 

80 
60 

69 

60 

67 
47 

68,9 
56,6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

86 
61 

80 
65 

79 
68 

80 

70 

79 
65 

68 
56 

74 
50 

72 

60 

78 
56 

81 
65 

78 
57 

78 
68 

75 
53 

63 

54 

66 

57 

63 
56 

65 

57 

78 
61 

84 
64 

78 
62 

66 

50 

68 
50 

61 
42 

65 
43 

70 
45 

76 
60 

79 
62 

78 
60 

69 
52 

73,6 
57,6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

78 
55 

77 
50 

80 
64 

77 
63 

64 
57 

61 
53 

77 
50 

77 
55 

78 
56 

78 
56 

71 
59 

84 
67 

67 
48 

62 
S3 

61 
54 

63 
54 

63 
59 

67 
62 

83 
61 

77 
58 

62 
56 

64 
50 

56 
47 

59 

40 

62 

38 

74 
42 

81 
S3 

77 
55 

70 
57 

65 
47 

70,5 
34,0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

oi-*t 

Is? 

H  < 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

.17 
33 

86 
51 

.25 

17 
84 
35 

.16 
14 
86 
36 

.U 
»2 
82 
63 

.20 
51 

79 
57 

.12 
67 
63 
S3 

.03 
22 
59 

31 

.02 
15 

84 

52 

•  23 
17 
83 

61 

.14 
12 

88 
61 

.20 
23 
84 
36 

.15 

46 
81 
36 

.26 
65 

83 
56 

.15 

46 
68 
47 

42 
64 
45 

60 
68 
47 

.06 
36 
60 
S3 

.01 
43 
64 
37 

.04 
14 
69 
61 

.15 

11 
86 
61 

.04 
37 
82 
56 

.11 

25 

75 
50 

.20 
36 
75 
45 

.16 
47 
63 
38 

.10 
19 
67 
39 

.12 

25 

70 
41 

.11 
19 
76 

45 

.14 
22 
76 
43 

.17 
46 
81 
54 

45 
59 
47 

4.068 
1003 
75.0 
51.9 

SOUTHERN 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

WIND 

.13 

is 

.19 
6 

.09 
18 

.15 
12 

.13 

50 

.09 
23 

.10 

7 

.10 

6 

.10 
5 

.08 
2 

.11 
14 

.16 

30 

.14 
32 

.13 
27 

* 
33 

■ 
14 

.06 

7 

7 

.06 
11 

.10 

7 

.14 
12 

.08 
16 

.10 
• 

.04 
25 

.08 
6 

.08 
12 

.09 
11 

.12 
13 

.10 
45 

.11 
41 

2.968 

509 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


8m  R.f  .i.ne.  NotM  Following  SUUon  Uid.x 
-   80   - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1963 


Day  of  month 

• 
\ 

STATION   AND    DEPTH 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NEW   BRUNSWICK   EXP   STATION 

PLOT   »    1 

1     INCH 

MAX 

63 

82 

78 

75 

67 

67 

75 

74 

76 

75 

72 

79 

76 

71 

68 

66 

68 

72 

79 

78 

73 

73 

68 

69 

69 

70 

73 

74 

68 

69 

72.9 

MIN 

64 

62 

67 

66 

67 

60 

56 

59 

60 

60 

58 

62 

66 

63 

62 

64 

65 

67 

67 

69 

66 

63 

59 

57 

57 

58 

61 

63 

64 

61 

62.3 

2    INCHES 

MAX 

80 

78 

75 

73 

67 

66 

72 

70 

72 

71 

69 

78 

74 

70 

68 

66 

68 

71 

77 

76 

72 

72 

67 

67 

68 

68 

71 

72 

67 

68 

71.1 

MIN 

66 

63 

67 

67 

63 

61 

57 

62 

61 

61 

59 

62 

66 

64 

63 

64 

65 

67 

67 

69 

67 

64 

60 

58 

58 

58 

62 

63 

64 

61 

63.0 

4    INCHES 

MAX 

74 

72 

72 

70 

68 

65 

66 

66 

66 

66 

64 

75 

72 

69 

67 

66 

67 

70 

73 

74 

70 

69 

66 

65 

66 

66 

68 

70 

67 

66 

68.5 

MIN 

66 

66 

68 

68 

65 

62 

59 

60 

62 

63 

61 

62 

68 

65 

64 

65 

65 

67 

68 

69 

68 

65 

62 

60 

60 

60 

63 

64 

65 

63 

64.2 

e    INCHES 

MAX 

71 

70 

70 

70 

69 

66 

62 

65 

66 

65 

64 

74 

72 

69 

67 

67 

67 

69 

71 

72 

71 

69 

67 

65 

64 

65 

68 

68 

68 

66 

67.9 

MIN 

70 

67 

67 

69 

66 

64 

62 

63 

61 

61 

60 

62 

69 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

70 

69 

67 

64 

62 

62 

62 

64 

65 

66 

64 

65.2 

16    INCHES 

MAX 

71 

70 

69 

68 

69 

68 

66 

65 

65 

65 

66 

74 

71 

70 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

70 

69 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

66 

67.9 

MIN 

67 

64 

65 

66 

68 

67 

63 

62 

56 

57 

57 

62 

70 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

66 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

65 

65.2 

32    INCHES 

MAX 

69 

69 

67 

65 

68 

68 

67 

64 

63 

62 

64 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

66 

67.2 

MIN 

66 

63 

63 

64 

65 

67 

63 

60 

55 

55 

56 

60 

70 

69 

69 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

65.0 

PLOT   *   2 

1    INCH 

MAX 

96 

98 

91 

75 

67 

63 

82 

88 

92 

90 

87 

91 

73 

73 

69 

64 

68 

7* 

83 

85 

74 

75 

71 

76 

80 

81 

86 

85 

70 

70 

79.2 

MIN 

60 

58 

68 

56 

57 

53 

48 

54 

55 

55 

52 

61 

57 

53 

54 

59 

63 

66 

65 

65 

60 

53 

50 

45 

47 

SO 

57 

60 

60 

51 

56.5 

2    INCHES 

MAX 

93 

94 

69 

74 

66 

62 

79 

83 

88 

87 

82 

89 

72 

72 

68 

64 

68 

73 

82 

83 

73 

73 

69 

74 

77 

79 

84 

83 

69 

69 

77.3 

MIN 

62 

59 

68 

60 

57 

54 

49 

55 

56 

57 

54 

61 

57 

54 

55 

60 

63 

66 

65 

66 

61 

54 

51 

46 

48 

51 

58 

61 

60 

52 

57.4 

4    INCHES 

MAX 

87 

87 

84 

72 

65 

62 

74 

77 

81 

80 

76 

85 

72 

69 

66 

64 

67 

72 

79 

80 

71 

70 

67 

70 

73 

75 

79 

79 

69 

68 

74.0 

MIN 

65 

63 

69 

62 

59 

56 

52 

57 

58 

60 

58 

62 

60 

57 

57 

61 

63 

66 

66 

67 

63 

57 

54 

50 

51 

54 

60 

62 

62 

55 

59.6 

8    INCHES 

MAX 

78 

77 

76 

71 

66 

64 

65 

68 

68 

69 

68 

79 

71 

67 

66 

65 

66 

69 

74 

74 

69 

68 

64 

65 

67 

68 

72 

72 

67 

66 

69.3 

MIN 

70 

68 

71 

68 

64 

61 

57 

60 

62 

64 

64 

63 

66 

63 

61 

63 

64 

66 

67 

68 

66 

62 

60 

56 

57 

58 

62 

64 

65 

60 

63.3 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  *1 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■ 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVERi   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 

m.  p.  h 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

•i  s  s 

£  8.1 

• 

Station 

| 

1 

0 

ill 

III 

o-o  a. 

■ 
S 

9 

> 
< 

i   « 

1*4      B 

|       1 
-         3 

e 

J 

0  to 

0>   « 

QJS 

< 

O   LU 

Z 
< 

X 

a. 

O  (/> 
O  IU 

O  1/1 

O  UJ 

s 

s 

H 

s 

3 

O) 

A 

a 

O) 

l 

in 

8 

I 

Si 
> 

1 

Hi 

<  -a  8 

ATLANTIC    CITY   WB   AIRPORT 

N 

13 

10.5 

29++ 

ssw 

29 

84 

85 

59 

75 

2 

5 

1 

1 

2 

0 

ii 

54 

5.5 

ATLANTIC    CITY    ST    MARINA 

- 

- 

14.9 

40++ 

ssw 

29 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

2 

0 

2 

0 

7 

- 

- 

LONG   BRANCH 

NE 

11 

11.1 

46 

s 

29 

- 

78 

58 

64 

1 

1 

6 

2 

2 

0 

12 

58 

4.8 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NNE 

25 

11.3 

29++ 

NNW 

30+ 

75 

79 

51 

61 

2 

3 

4 

2 

1 

0 

12 

- 

5.5 

TRENTON  WB   CITY 

N« 

- 

8.4 

29 

s» 

29 

" 

- 

- 

- 

4 

2 

4 

2 

0 

i 

13 

58 

5.5 

TO   8   COMPASS    POINTS    ONLY 


See  reference  ootee  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

^ 

U 

OBSERVATION 

0 

Ul 
O 

M 

U 

TIME  AND 

o 

w 

bj 

O 

p 

TIME  AND 

Z 

§ 

s 

TABLES 

Z 

9 

p 

TABLES 

STATION 

I 

COUNTY 

< 

| 

OBSERVER 

STATION 

5 

COUNTY 

< 

0 

< 

OBSERVER 

& 

l 

3 

5 

£ 

| 

1 

s 

s  * 

3 

3 

1 

a 

£ 

1 

|E 

Q 

s 

£ 

o. 

I 

I 

o 

-J 

E 

a. 

It 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

*1    02 

7*    08 

2  70 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

MILTON 

5597 

MORR I S 

e 

ftl 

01 

74 

32 

950 

7  A 

JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

ATLANTIC    CITY    wB    AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39    27 

7*    35 

58 

MIO 

MID 

c 

U.'>.    WEATHER    BUREAU 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39 

98 

55 

MID 

BA 

H.    J.    WILLARD 

ATLANTIC    CITY 

0i2* 

ATLANTIC 

1 

39    23 

7*    26 

11 

M[0 

MID 

J 

STATE    MARINA 

MORRIS    PLAINS    1    W 

9769 

MORRIS 

8 

40 

90 

400 

8A 

JOSEPH    H.    GARRIS,    HI 

AUDUBON 

03*6 

CAMDEN 

2 

39    3* 

75    0* 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

NEWARK    WB    AIRPORT 

60  2  6 

ESSEX 

40 

42 

11 

MID 

MID 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BASS    RIVE!*    ST    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

I 

39    37 

7*    26 

20 

9A 

H 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

*0 

28 

74 

26 

66 

5P 

5P 

H 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

0690 

CAPE    MAY 

I 

39    19 

7*    52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

NEW    MILFORD 

6146 

BERGEN 

* 

40 

57 

74 

02 

12 

MID 

C 

HACKENSACK    WATER    CO. 

BELMAR  2    SW 

07?  1 

MONMOUTH 

I 

*0    09 

7*   0* 

*0 

7A 

WALTER   J. SCHANCK 

NEW    MONMOUTH 

615* 

MONMOUTH 

1 

40 

29 

06 

30 

ftp 

ST.    MARYS    SCHOOL 

0729 

WARREN 

2 

*0    50 

75    05 

275 

CLEMENT    HAUPT 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

*1 

03 

45 

565 

BA 

at 

C   H 

NEWTON    WTR.    +    SWR.COMM. 

BERNAROSVILLE    2    E 

0797 

SOMERSET 

a 

*0    *3 

7ft    32 

2*0 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

a 

02 

30 

670 

NEWARK    WATER    DEPT. 

BLACKWELLS    MILLS 

SOMERSET 

10 

*0    29 

7ft    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

OLOWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40 

40 

7* 

4S 

260 

8A 

DAN    A.    COUGHLIN 

BOONTON    1    SE  1 

0907 

MORR I S 

a 

*0    5* 

7ft    2ft 

280 

BA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

ftO 

47 

74 

13 

160 

HID 

C 

ESSEX   COUNTY   ENGINEER 

BOUND   BROOK   2   ■  | 

0927 

SOMERSET 

10 

*0    33 

7*   3* 

SO 

8A 

AMERICAN    CYANAM1D   CO. 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40 

09 

100 

BA 

BA 

P.    J.    DSL    VECCH10 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

5 

*1    09 

7*   ft5 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

PEMBERTON    3    E 

68*3 

BURLINGTON 

2 

39 

58 

38 

80 

5P 

5P 

5P 

PHILIP    E.    MARUCC1 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

*0    05 

7*   52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SERVICE    OF    N   J  . 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40 

41 

12 

182 

3P 

3P 

SEWAGE    DISPOSAL    PLANT 

CANISTEAR    RESERVOIR 

i  in 

SUSSEX 

a 

*1    07 

7*    30 

10*0 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

69  79 

WARREN 

2 

40 

42 

75 

12 

200 

7A 

JOINT    TOLL    BRIOGE    COHH. 

CANOE    BROOK 

13  35 

ESSEX 

a 

*0    *S 

7ft    21 

180 

8A 

BA 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

PLAJNFIELO 

7079 

UNION 

10 

40 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1963 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  91°    on   the   8th  at   Layton  2 

Lowest  Temperature:  26°    on   the  31st   at   Layton  2 

Greatest  Total  Precipitation:  1.97    inches    at    Sussex 

Least  Total  Precipitation:  Trace   at   Belmar   2    SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:         1.82    inches   on   the  4th   at    Sussex 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  Trace   at  High  Point   Park 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 

October  was  an  exceedingly  dry  month  throughout  the  rains,  but  the  October  rainfall  deficiency  further  aggra- 

State.     Trenton  reported  a  total  of  0.  05  inch  of  rain  for  vated  the  drought  threat,   especially  with  October  tem- 

the  month,  which  is  the  lowest  monthly  amount  since  re-  peratures  averaging  well  above  normal, 
cords  were  begun  at  this  station  in  1865.     Several  sta- 
tions reported  no  measurable  rain  for  the  month.     The 
northern  counties  averaged  about  1/3  inch  of  rain  for  the 

month,  the  central  and  southern  interior  about  1/4  inch,  Donald  V.   Dunlap 

and  coastal  New  Jersey  had  less  than  1/10  inch  of  rain.  Weather  Bureau  State  Climatologist 

Drought  conditions  which  prevailed  from  April  through  Weather  Bureau  Office 

August  had  been  relieved  somewhat  by  the  September  %  General  Delivery 

Trenton,  New  Jersey 
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03 

.0 

0 

2 

0 

0 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

73.0 

41.6 

57.3 

84 

17 

29 

5 

237 

0 

0 

3 

0 

.02 

•  3.67 

,02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGTON 

M 

48.  1M 

M 

84 

24* 

40 

14* 

0 

0 

0 

0 

.12 

•  3.23 

.10 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHATSWORTH 

74.0 

42.3 

58.2 

83 

17 

29 

14 

214 

0 

0 

1 

0 

.31 

.21 

03 

.0 

0 

2 

0 

0 

FREEHOLD 

72.8 

45.6 

59.2 

3.1 

84 

7 

35 

30. 

185 

0 

0 

0 

0 

.17 

•  3.42 

.10 

03 

•  0 

0 

1 

0 

0 

GLASSBORO 

72.6 

45.5 

59.1 

84 

28 

36 

13 

184 

0 

0 

0 

0 

.29 

.29 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

72.6 

45.2 

58.9 

1.7 

86 

8 

37 

5 

195 

0 

0 

0 

0 

.41 

•  3.28 

.41 

04 

.0 

0 

1 

0 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

71.9 

44,8 

58.4 

2.5 

84 

19 

33 

5 

208 

0 

0 

0 

0 

.16 

-  3.16 

.12 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

73.1 

41,5 

57.3 

1.4 

84 

7 

27 

13 

243 

0 

0 

4 

0 

.22 

•  3.19 

.15 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILLVILLE 

72.2 

44,9 

58.6 

83 

20 

36 

14 

200 

0 

0 

0 

0 

.20 

.18 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

71.4 

45,4 

58.4 

82 

19* 

33 

14 

209 

0 

0 

0 

0 

.23 

.19 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOORESTOWN 

72.0 

45.0 

58.5 

2.6 

84 

19 

33 

13 

208 

0 

0 

0 

0 

,44 

-  2.62 

.25 

04 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

73.7 

46.6 

60.2 

4.1 

83 

27. 

36 

14 

159 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  2.91 

.13 

04 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  MONMOUTH 

73.0 

46.6 

59.8 

83 

7 

35 

14 

169 

0 

0 

0 

0 

.17 

,09 

03 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PEMBERTON  3  E 

72.5 

42.4 

57.5 

0.7 

83 

7 

31 

14. 

232 

0 

0 

2 

0 

.26 

-  3.01 

.20 

OS 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEA8R00K  FARMS 

SHIIOH 

TOMS  RIVER 

75.2 

42.8 

59.0 

84 

20. 

29 

31 

197 

0 

0 

4 

0 

•  38 

.17 

04 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRENTON  WB  CITY         R 

71.7 

48.5 

60.1 

3.3 

83 

27* 

38 

30 

165 

0 

0 

0 

0 

•  OS 

-  2.79 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUCKERTON 

71.7 

45.5 

58.6 

82 

27* 

33 

14 

204 

0 

0 

0 

0 

1.49 

1.32 

03 

.0 

0 

2 

1 

1 

WOODSTOWN 

72.8 

44.6 

58.7 

83 

27 

32 

13 

193 

0 

0 

1 

0 

.75 

.73 

03 

.0 

0 

I 

1 

0 

DIVISION  02 

58.8 

2.3 

.32 

•  3.03 

.0 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY            R 

66.6 

51.0 

58.8 

0.1 

79 

17 

40 

31. 

189 

0 

0 

0 

0 

.02 

.  3.37 

.01 

28. 

0 

0 

0 

CAPE  MAY  3  W 

70.0 

53.5 

61.8 

78 

8. 

44 

30 

116 

0 

0 

0 

0 

.25 

.14 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BRANCH              R 

69.5 

48.1 

58.8 

2.6 

85 

7 

38 

5 

202 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  3.60 

.07 

03 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  03 

59.8 

1.8 

.13 

-  3.17 

.0 

Sm  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

O 
H 

Day  of  Month 

1    2  |  3 

4  1  5  1  6 

7  [  8  [  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  IS 

16  |  17  |  18 

19   20   21 

22  |  23   24 

25   26  |  27 

28 

29   30 

31 

NORTHERN 

BELVIOERE 
BERNARDSvILLE  2  E 
BlACKWELLS  MILLS 
800NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

.13 
.92 

.49 
.26 
.33 

.11 

.12 
.26 

T 
.06 

T 

T 

.30 

.16 

.26 

.29 

.02 
.10 
.07 

T 
T 

BRANCHVILLE 
CAN1STEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURG 

.2* 
.12 
.61 
.27 
,»2 

.03 

.16 

T 
.12 

.02 

.10 
.12 
.38 

.21 

.60 

T 

.08 
.06 

CHATHAM 
CLINTON 

Elizabeth 

eli2abethport 

essex  fells  serv  bldg 

.18 
.41 
.26 
.62 

.16 
.15 

T 

.18 
.25 

.13 
.36 

T 
.06 

T    ! 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
1RVINGTON 
JERSEY  CITY 

.20 
.62 

.06 
.42 
.16 

.04 
T 

.05 

T 

.05 

T 

.12 
.60 
.01 
.38 

.18 

.03 
■  02 

T    ! 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAHMAH 

.11 
.26 

.2' 
.60 
.62 

T 

.18 
.01 
.23 

.01 

T 

•  09 
.06 
.23 
.15 

.60 

T 

.03 
.02 
.01 

.02  . 

MANV1LLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

.28 
.20 
.21 
.SI 
.21 

.01 
.05 

.08 
.19 

T 
T 

.20 
.19 
.21 
.32 
.16 

T 

T    ! 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

ORANGE 

.20 
.15 
.26 
.53 

.02 

T 

.33 

T 

.20 
.11 
.26 
.17 
.63 

.02 

.03 
.06 

PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

RAHWAY 

.27 
.27 
.31 
.35 

.39 

.02 

.15 

.24 

.01 
.20 
.23 

T 

.19 
.05 
,08 
.18 
.15 

.07 

•  02  ! 

T 

RINGwOOD 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

.36 
•  63 
.43 
1.97 
.33 

.13 

.02 
1.82 

.36 
.30 

.61 
.15 
.33 

T 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 

.34 
.27 
.20 

T 

.21   T 
.03 

.13 
.26 

.20 

T 

T 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

.15 
.62 

.19 
.02 
.12 

.10 
.23 

.10 

•     .14 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.02 

•  05 
.19 

.02 

.05 

T 

T    , 

T    ! 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

.21 
.31 
.10 
.17 
.29 

.21 

.10 
.29 

.16 

.10 

.10 
.07 

.05 

T    ! 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
M1LLV1LLE 

.41 
.16 
.22 
.38 

.20 

.04 
.15 

.18 

.61 
.13 

T 

T 

.12 

.07 

.02 

.25 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORE STOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 

.23 
•  46 
.25 

.17 

.26 

.19 

.01 

T          .09 

.20 

.25 
.13 

.06 

T 

T 

.11 
.08 

.19 

.06  . 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEA6R00K  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

.12 

.38 
.05 

T 

.16 

T 

.17 

T 

.10 

.07 
.05 

.02  . 
T    ! 

TuCKERTON 
wOODSTOwN 

1.69 
.75 

1.32 
.73 

T 
T 

.05 

T 

.12 
.02 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY            P 

BELMAR  2  SW 

CAPE  MAY  3  w 

LONG  BRANCH              R 

.02 

T 

.25 

.11 

.07 

.04 

.02 

T 

.01 

.02 

.16   .02   .01 

.01 
.06 

T 

T  ! 

See  reference  note*  following  Station  index. 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1963 


Station 

Day 

01  Month 

at 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

NORTHERN 

8ELVIDERE 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
40 

74 
44 

73 

46 

62 
33 

67 
33 

77 

37 

82 

41 

68 

40 

67 
34 

68 

34 

75 
39 

65 
34 

69 
31 

78 
31 

78 
33 

81 
34 

80 
39 

SO 

82 
44 

75 
42 

82 
42 

58 
36 

67 
42 

76 
41 

78 
45 

79 
47 

63 

47 

59 
38 

56 
38 

50 
33 

71.8 
38.8 

BOONTPN  1  SE 

MAX 

MIN 

65 
36 

65 
38 

74 
42 

72 
49 

62 
32 

69 
33 

79 
39 

82 
51 

68 
39 

65 
33 

69 
32 

73 
37 

64 

33 

66 
35 

73 

38 

79 
40 

79 
41 

82 
45 

79 
45 

62 
45 

72 
42 

79 
42 

57 
39 

68 
37 

78 
38 

77 
42 

79 
49 

62 
51 

56 
44 

57 
37 

49 
38 

71.1 
40.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

65 

38 

71 
40 

77 
45 

77 
48 

63 
31 

71 
35 

81 
68 

64 
48 

69 
35 

65 
34 

67 

35 

77 
44 

55 

30 

68 
31 

77 
36 

81 

36 

83 
39 

B3 
43 

78 
47 

84 
47 

71 
43 

80 
45 

58 
37 

68 
39 

77 
41 

80 
45 

82 
47 

64 

50 

56 

40 

57 
36 

51 
33 

72.6 
40.2 

CHARLOTTEBuRG 

MAX 
MIN 

63 
36 

71 
36 

75 

42 

73 
46 

61 
31 

72 
33 

81 

48 

86 
52 

66 
37 

65 
32 

70 
33 

74 
39 

63 
32 

65 
32 

75 
33 

80 
41 

79 
50 

82 
44 

77 
45 

83 
46 

73 
41 

77 
42 

57 
35 

71 
36 

80 
43 

79 
43 

81 
53 

82 
49 

56 
42 

55 
34 

46 
34 

71.5 
40.0 

El  I2ABETH 

MAX 

MIN 

71 
63 

78 
47 

77 
52 

66 

50 

70 
36 

80 
41 

84 
53 

78 
55 

70 
45 

71 

41 

76 
41 

70 
51 

67 

39 

76 

38 

82 
45 

85 
43 

90 
48 

77 
51 

85 

49 

73 
53 

84 
49 

72 
52 

70 
44 

79 

44 

80 
46 

78 
47 

85 
52 

68 
52 

59 
44 

53 

38 

64 
38 

74.8 
46.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
45 

71 
48 

66 
32 

71 
35 

90 
54 

83 
53 

69 
38 

65 
35 

68 
36 

75 
44 

65 
31 

68 
34 

75 
36 

80 
42 

82 

43 

80 
45 

77 
46 

82 
50 

71 
45 

80 
46 

56 
38 

68 
42 

77 
43 

77 
45 

80 
53 

83 
52 

55 

41 

56 
36 

50 
32 

71.7 
42.0 

FLEMInGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

67 
35 

76 
38 

78 
40 

77 
43 

65 
30 

73 

30 

82 
37 

85 
37 

72 
37 

69 
32 

71 
32 

77 
36 

65 
32 

67 
31 

54 
31 

80 

35 

81 
36 

85 

41 

62 
42 

88 
43 

84 
40 

75 
41 

72 
39 

72 
37 

81 
37 

82 
37 

83 
49 

73 
49 

56 
39 

56 
37 

50 
33 

73.5 
37.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

72 

38 

75 
48 

73 
51 

71 
50 

57 
31 

69 
33 

80 

49 

88 
53 

64 
37 

64 
38 

66 

41 

75 
43 

6  0 
34 

62 
35 

72 
42 

77 

37 

76 
40 

76 
54 

80 
52 

61 
58 

74 
50 

73 

41 

66 
40 

71 
42 

76 

51 

80 
52 

80 
54 

80 

49 

53 
37 

52 

30 

56 
30 

71.1 
43.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

64 
"•6 

75 
52 

75 
56 

68 
52 

67 
42 

80 
51 

83 
55 

69 
56 

64 

50 

63 

44 

75 
48 

66 
50 

63 

44 

75 
47 

76 
51 

82 

54 

81 
58 

70 
52 

77 
55 

70 
57 

80 
54 

60 
50 

64 
46 

74 
52 

74 
55 

77 
57 

80 

60 

61 
49 

57 
45 

50 
39 

63 
38 

70.4 
50.5 

LAMBERTvILLE 

MAX 
MIN 

75 
41 

78 
44 

75 
51 

71 
51 

72 
32 

80 
36 

86 
52 

76 
51 

68 
37 

71 
36 

76 
42 

70 
45 

68 
32 

78 
34 

83 
35 

83 
37 

84 
39 

80 
46 

85 
45 

75 

47 

82 
44 

74 
54 

71 
39 

80 
42 

80 
44 

60 
54 

86 
49 

66 

51 

56 
38 

52 

39 

63 
35 

75.0 
42,6 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

65 
38 

74 
38 

77 
43 

73 
45 

63 

30 

74 
32 

81 

3a 

91 
41 

67 
32 

68 
32 

71 
32 

77 
37 

65 
32 

69 
30 

76- 
30 

82 
32 

81 
34 

81 
35 

84 
41 

84 
40 

73 
41 

81 
38 

62 
36 

70 
36 

79 

40 

79 

40 

82 
43 

85 

47 

59 
39 

56 
35 

49 
26 

73.5 
36.5 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

60 
42 

74 
45 

78 

47 

76 
48 

67 
36 

74 
39 

83 
42 

84 
56 

75 

40 

78 
36 

72 

39 

77 
41 

68 
34 

70 
34 

77 
41 

83 
41 

83 

44 

85 
47 

81 
47 

85 
47 

73 

45 

81 
49 

60 
40 

72 

41 

81 
45 

62 

46 

84 
52 

86 

52 

57 
46 

58 
37 

50 
39 

74,6 
43.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

65 
34 

71 
34 

75 
40 

72 
42 

63 
31 

70 
35 

79 
44 

B4 
51 

69 
36 

67 

30 

70 
30 

73 
33 

65 
30 

66 
29 

74 
33 

78 
34 

81 
34 

83 
40 

79 
40 

82 
43 

74 
36 

82 
50 

57 
36 

67 
36 

76 
36 

76 
46 

79 
46 

S3 

50 

57 

43 

55 
37 

49 
27 

71.6 
37.7 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

66 

37 

71 
40 

76 
46 

74 
49 

66 
35 

71 
38 

81 
49 

84 
51 

69 
43 

67 
32 

69 

37 

75 
44 

65 
33 

69 
33 

82 
39 

82 
44 

84 

44 

84 
44 

80 
45 

84 
47 

72 
41 

82 
45 

57 
37 

70 
38 

79 
40 

80 

44 

81 
52 

65 
50 

56 
43 

56 
36 

50 
35 

73.1 
41.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

68 

77 
51 

77 
56 

65 
51 

70 
41 

82 

47 

84 
54 

70 
57 

66 
51 

64 
46 

76 
45 

67 

50 

68 
43 

76 
44 

80 
53 

83 
52 

82 
55 

'3 
56 

81 
52 

71 
56 

80 
54 

61 
51 

67 
49 

77 
48 

79 
53 

79 
59 

81 
59 

66 
53 

57 
43 

50 
39 

62 

40 

72.2 

50.2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

65 
32 

72 
35 

76 
39 

73 

47 

62 
29 

72 
32 

87 
37 

85 
50 

67 
33 

67 
29 

70 
33 

75 
34 

64 
34 

67 
28 

74 
30 

79 
34 

80 
35 

81 
40 

80 
41 

83 
40 

75 
37 

75 
38 

58 
33 

68 
35 

78 
38 

77 
40 

80 
43 

82 

44 

67 
43 

55 
36 

48 
34 

72,3 
36.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

70 
49 

79 
52 

77 
50 

66 
39 

74 
45 

83 
52 

86 
58 

71 
46 

66 

41 

70 
42 

77 
46 

66 
41 

68 
41 

76 
44 

80 

50 

83 
53 

82 
52 

78 
52 

83 
54 

72 

50 

79 

50 

59 
43 

67 
47 

77 
49 

80 
52 

82 
56 

78 
53 

57 
46 

58 
38 

52 
40 

73.1 
47,7 

PHILLIPSBURG 

MAI 
MIN 

7* 
38 

78 
42 

78 
47 

75 
50 

71 
32 

81 
36 

86 
42 

85 
50 

68 
39 

72 
34 

72 
38 

74 
47 

67 
46 

76 
36 

79 
36 

81 
37 

83 
49 

80 
44 

83 
43 

84 
46 

81 
44 

81 
52 

68 
40 

76 
42 

80 
44 

79 
53 

64 
47 

84 
53 

59 

40 

51 
39 

63 
36 

76,0 
42.6 

PI  AINFIELD 

MAX 
MIN 

73 
41 

78 
45 

77 
49 

66 

50 

70 
34 

82 
39 

85 

49 

72 
52 

69 

40 

70 
39 

77 
40 

68 
49 

68 
34 

76 
35 

81 
40 

85 
41 

84 
44 

76 
49 

85 
47 

71 
52 

83 

46 

63 
54 

68 
44 

81 
41 

80 
46 

79 
55 

64 
53 

65 
52 

57 

40 

52 
38 

53 
35 

73.5 
44,4 

SOMERvILLE 

MAX 
MIN 

72 
39 

77 
42 

75 
48 

64 
50 

69 
33 

81 
38 

83 
47 

73 
51 

68 
38 

67 
36 

75 
38 

68 
48 

66 
33 

74 
33 

79 
38 

81 

38 

82 
42 

77 

46 

63 
45 

74 
47 

82 
47 

72 
52 

66 

43 

83 

50 

78 
44 

82 
50 

89 
50 

65 

51 

57 
39 

50 
38 

56 
32 

73,2 
42,8 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

63 
36 

73 

36 

77 
43 

73 
48 

79 
31 

81 
31 

86 

50 

86 
50 

65 
39 

67 
32 

71 
33 

75 
39 

63 
33 

75 
33 

81 
37 

80 
37 

82 

41 

84 
44 

65 
45 

84 
40 

74 

40 

65 
35 

74 
35 

83 

40 

83 
40 

82 
42 

83 
47 

86 

47 

58 
42 

55 
34 

47 
33 

74,6 
39.1 

SOUTHERN 

ATLANTIC  CITY  W8  Ap 

MAX 
MIN 

73 
65 

75 
49 

79 
57 

65 

46 

69 
38 

78 
46 

83 
53 

78 
53 

68 
44 

67 

42 

74 
43 

68 
48 

65 

40 

73 
43 

80 
45 

81 
47 

81 
49 

74 
49 

80 
49 

69 
54 

80 
59 

60 
56 

70 
48 

77 
44 

73 
46 

80 
59 

80 
52 

64 
32 

54 
44 

51 
41 

62 

40 

72,0 
47,8 

AUOUBON 

MAX 
MIN 

75 
43 

78 
43 

77 
51 

67 
52 

71 
37 

80 
41 

84 
52 

76 
54 

68 
46 

70 
39 

75 
43 

68 
48 

66 
36 

75 
38 

81 
41 

81 
43 

82 
42 

79 
48 

83 

48 

73 
52 

81 
51 

62 
48 

70 
50 

78 
47 

78 
44 

76 
58 

84 
54 

63 
51 

56 
38 

53 
35 

64 
40 

73.4 
45,6 

BFLLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

74 
38 

74 
44 

78 
53 

71 
44 

68 
29 

76 
35 

80 
50 

80 
53 

73 
40 

67 
34 

72 
34 

68 
33 

69 
32 

72 

30 

77 
37 

79 
36 

84 
36 

77 
44 

80 

46 

75 

47 

80 

57 

74 
56 

71 
51 

76 
38 

70 
39 

76 
39 

79 
46 

70 
53 

57 

40 

53 
38 

62 
35 

73,0 

41.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

75 
46 

77 
50 

76 
55 

70 

70 

80 
40 

84 
55 

78 

66 
47 

70 
48 

75 
45 

52 

41 

72 
40 

78 
42 

78 
45 

53 

47 

54 

54 

50 

84 
48 

79 
47 

47 

56 

54 

45 

45 

45 

48.1 

CwATSwORTH 

MAX 

MIN 

75 
38 

79 
42 

77 
43 

68 
48 

70 
34 

80 
34 

82 

43 

76 
52 

68 

45 

67 
36 

74 
35 

71 
41 

67 
34 

74 
29 

81 
33 

82 
33 

83 
38 

79 

47 

82 
42 

76 
67 

80 
54 

78 
54 

71 
51 

77 
41 

77 
38 

79 
62 

81 

50 

72 
51 

55 

40 

52 

40 

62 
36 

74,0 
42,3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

71 
43 

76 
47 

76 
69 

67 
48 

67 
35 

79 
43 

84 
52 

74 
55 

65 

43 

67 
38 

75 
43 

66 
48 

65 
37 

74 

40 

80 
45 

81 
47 

81 
49 

78 
41 

83 
45 

71 
52 

79 
48 

65 
49 

69 
43 

79 
44 

78 
49 

78 
58 

83 
55 

79 
52 

52 

42 

50 
35 

64 
38 

72,6 
45.6 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

68 

44 

74 
48 

76 
53 

75 
50 

65 
37 

70 
45 

79 
46 

83 
55 

76 
48 

66 
38 

69 
44 

74 
4T 

66 
36 

66 
41 

75 
42 

80 
43 

81 
42 

81 
46 

81 
46 

83 

47 

71 
48 

80 
53 

61 
51 

70 
45 

77 
42 

75 
45 

75 
54 

84 

51 

58 
44 

54 
42 

57 
38 

72.6 
45.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX. 
MIN 

67 
45 

73 
46 

78 
51 

81 
50 

64 

37 

69 
40 

80 
49 

86 
55 

77 
45 

65 

40 

68 
42 

76 
65 

66 

38 

65 

39 

73 
41 

80 
44 

81 
46 

82 
47 

79 
45 

82 

46 

72 
45 

80 
55 

60 
50 

69 

45 

77 
41 

76 
43 

77 
54 

81 
55 

61 

44 

54 
39 

51 
38 

72,6 
45.2 

HtGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

70 
60 

76 
47 

74 
53 

63 

49 

67 
33 

78 
42 

82 

52 

72 
54 

65 
41 

66 
35 

73 
42 

67 
46 

64 
34 

72 
35 

80 

41 

no 
42 

80 
41 

76 
49 

84 
48 

72 
49 

79 
48 

72 
52 

66 
43 

77 
44 

77 
45 

76 
59 

82 
56 

72 
52 

55 

42 

50 

37 

62 

37 

71.9 
44,8 

IM5IAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

73 
37 

76 
42 

78 
51 

65 
45 

70 
28 

79 
35 

84 
52 

75 
53 

67 
43 

69 
31 

75 
35 

66 
43 

66 
27 

73 
29 

80 
35 

30 
35 

83 
37 

81 
43 

83 

41 

75 
45 

83 
50 

64 
53 

71 
48 

78 

40 

77 
36 

77 
61 

83 
49 

66 
51 

55 
37 

51 
36 

62 

36 

73.1 
41.5 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

67 
42 

74 
46 

75 
68 

78 
50 

65 
38 

68 

40 

77 

47 

82 
52 

77 
48 

67 
41 

69 

41 

74 
44 

67 
37 

65 
36 

72 

40 

79 
38 

80 

41 

82 
45 

74 

44 

83 
47 

74 
56 

81 
50 

61 
51 

71 
44 

77 
45 

71 
50 

78 
52 

81 
55 

62 
46 

55 
39 

52 

40 

72.2 

44,9 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 
47 

77 
55 

65 
39 

68 
37 

76 
37 

81 
53 

76 
54 

66 
43 

66 
39 

72 
42 

67 
45 

65 
38 

71 
33 

77 
38 

78 
38 

82 
42 

79 
47 

82 

47 

73 
52 

81 
59 

60 
55 

71 
46 

75 

44 

70 
44 

75 
61 

60 
50 

64 
53 

55 

42 

52 

41 

61 

42 

71.4 
45.4 

MOORFSTOWN 

MAX 
MIN 

73 
42 

76 
48 

75 
54 

65 
60 

70 
34 

78 
46 

82 
54 

73 
49 

66 

40 

68 

36 

73 
43 

66 
45 

67 

33 

74 
38 

80 
42 

80 
45 

83 
42 

79 
46 

84 
46 

72 
50 

80 
58 

59 

47 

69 
48 

77 
47 

77 
43 

77 
55 

83 
55 

61 
51 

53 
42 

51 
39 

62 

40 

72.0 
45.0 

NFW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 

47 

75 
53 

70 
51 

69 

37 

80 
42 

82 
52 

80 
55 

64 
45 

67 

40 

74 
42 

72 
33 

65 

39 

73 
36 

79 
43 

80 
43 

81 
50 

76 
51 

63 
48 

82 
53 

79 
48 

77 
53 

68 
46 

78 
42 

77 
46 

78 
58 

83 
55 

76 
52 

56 
43 

50 
39 

62 

39 

73.7 
46,6 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

66 

41 

77 
47 

76 

54 

70 
50 

68 
37 

80 
41 

83 
55 

81 
59 

67 
51 

63 
38 

74 
43 

74 

50 

65 
37 

73 
35 

78 
46 

81 
45 

81 

47 

76 
46 

76 
47 

78 
49 

77 
48 

76 
53 

63 
50 

74 
42 

79 
45 

79 
58 

77 
56 

79 
53 

57 
48 

53 
36 

62 

37 

73.0 
46.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

71 
38 

76 
44 

76 
52 

69 
46 

66 
33 

76 
36 

83 

45 

76 
51 

67 
43 

67 
33 

74 
37 

70 
42 

63 

31 

71 
31 

79 
34 

80 
36 

81 
37 

77 
47 

81 
42 

74 
48 

80 
48 

75 
54 

67 
48 

77 
43 

77 

40 

75 
61 

81 
51 

72 

51 

55 

39 

51 
37 

61 
37 

72.5 
42.4 
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NEW  JERSEY 
OCTOBER  1963 

SUtion 

Day 

Of  Month 

01 

» 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

< 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

SHILOH 

MAX 
MIN 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

T4 
37 

78 
44 

79 
56 

76 
49 

67 
32 

80 
36 

84 
49 

83 

56 

76 
40 

64 
34 

75 
35 

74 
46 

65 
30 

73 

30 

81 
36 

81 
36 

81 
36 

79 
44 

82 
44 

84 
46 

79 
55 

78 
55 

68 
52 

78 
41 

78 
41 

80 
58 

83 
51 

7e 

50 

56 
42 

55 

38 

62 
29 

75.2 
42.8 

TRENTnN  MB  CITY 

MAX 
MIN 

73 

75 
50 

74 
54 

64 

48 

70 
40 

80 
47 

83 
54 

70 
55 

65 

48 

68 

44 

75 
45 

64 
49 

65 
42 

73 
43 

80 
46 

80 
48 

83 
52 

78 
53 

83 
51 

70 
55 

80 
54 

57 
48 

67 
46 

79 
47 

77 
51 

77 
61 

S3 
55 

63 
50 

55 

41 

50 
38 

61 
39 

71.7 
48.5 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

75 
45 

74 
47 

75 
58 

66 
49 

70 
50 

68 
47 

77 
53 

79 
57 

67 
44 

63 
36 

72 
37 

70 
39 

69 
34 

74 
33 

80 
44 

82 

♦5 

80 

45 

69 

44 

78 
45 

69 
46 

75 
55 

65 
53 

73 
41 

73 
39 

80 
36 

80 
66 

82 
52 

67 
53 

53 

43 

55 

38 

64 
37 

71.7 
45.5 

WOODSTOWN 

MAX 
MIN 

74 
43 

76 
47 

76 
53 

72 

50 

68 
35 

77 
39 

82 
53 

75 
52 

67 
46 

69 
36 

73 
40 

69 
46 

66 
32 

72 
35 

78 
36 

80 
39 

81 
39 

79 

46 

81 
65 

74 
50 

79 
51 

74 
55 

69 
51 

76 
44 

74 
40 

69 
59 

83 
52 

71 

53 

58 
44 

53 
39 

62 

33 

72.8 
44,6 

COASTAL 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

68 
57 

71 
59 

64 
49 

62 

45 

74 
49 

72 

57 

76 
56 

61 
49 

60 
45 

66 

49 

66 
50 

59 
43 

72 

46 

73 
49 

74 
51 

79 
52 

65 
53 

72 

54 

64 
59 

71 

60 

59 
56 

62 
52 

69 
47 

68 
50 

70 
60 

71 
58 

65 

53 

53 
43 

50 

40 

59 
40 

66.6 
51.0 

CAPE  MAY  3  N 

MAX 
MIN 

71 
57 

73 
59 

76 

60 

75 
59 

64 
45 

74 
59 

78 
59 

78 
61 

73 
53 

66 
47 

70 
47 

69 
57 

67 
45 

66 
47 

72 

56 

75 
57 

74 
56 

75 
54 

72 
53 

68 
56 

77 
59 

77 
58 

65 
54 

65 
46 

66 
47 

67 
54 

72 
51 

69 

58 

59 
52 

56 
44 

60 
49 

70,0 
53.5 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

64 
44 

75 
48 

77 
56 

62 
50 

62 

38 

80 
44 

85 
54 

81 
57 

64 
44 

62 
42 

74 
43 

64 
50 

62 
42 

73 
40 

77 
47 

79 
50 

79 
49 

68 
51 

78 
48 

67 
51 

77 
55 

57 
54 

63 
48 

72 
45 

74 
49 

75 
59 

76 
56 

60 

55 

55 
43 

49 
39 

62 
39 

69.5 
48.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

}l| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.11 
26 

70 

47 

.11 
26 
70 

47 

■  14 
30 
77 
52 

.10 
36 
72 
50 

.19 
44 
69 
40 

.05 
14 
71 
36 

.13 

16 
75 
46 

.16 
43 
77 
52 

.09 
20 
67 
45 

.12 

26 
68 
43 

.10 
20 
69 
43 

.10 
24 
71 
45 

.16 
38 
68 

40 

.09 
14 
67 
41 

.08 
11 
70 
42 

.10 

9 

72 

45 

.11 
12 
74 
46 

.11 
16 
71 
47 

.06 
20 
72 
45 

.11 

5 
73 
41 

.02 
10 
73 
50 

.13 

57 
71 
50 

.08 
35 
57 
43 

.04 
14 
64 
44 

.01 

7 

66 

46 

.12 

17 
72 
49 

.02 
24 
74 
55 

.17 
9 

75 
54 

.05 
35 
54 
45 

.12 

80 
51 
38 

.10 
65 
53 
37 

3.08 

807 

68.6 

45.3 

SOUTHERN 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

WIND 

.09 
6 

.04 
13 

.04 
16 

.17 

40 

.11 

6 

.14 

17 

.08 
14 

.11 

9 

.05 

10 

.13 
6 

.09 
14 

.10 
19 

.11 
9 

.09 
13 

.03 
10 

.12 

6 

.07 

4 

.08 

4 

.07 
4 

.09 
9 

.04 
11 

.14 
73 

.02 
6 

.06 
6 

.09 
3 

.09 

7 

.05 
6 

.03 

14 

.05 
25 

.11 
92 

.14 

57 

2.63 

533 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

71 
59 

70 
60 

69 
62 

68 
60 

57 

68 
57 

65 
60 

64 

58 

64 
55 

64 
55 

62 

56 

62 

58 

62 

52 

61 
51 

63 

52 

63 
52 

64 
54 

64 
55 

66 
55 

62 
57 

64 
54 

59 
54 

62 
54 

64 
52 

64 
54 

65 
57 

67 
57 

60 
55 

56 
50 

52 

47 

54 

46 

63.5 
55.0 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

69 

59 

69 
61 

68 
62 

67 
60 

66 
57 

67 
58 

64 
60 

63 

58 

63 
55 

62 
56 

62 
56 

61 
58 

60 
52 

60 
52 

62 

53 

62 
53 

63 

54 

63 

55 

64 

56 

62 

57 

63 

55 

59 

55 

61 

54 

62 

53 

62 

55 

63 
58 

65 
57 

60 
56 

56 

50 

52 

48 

53 

47 

62.4 
55.5 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

67 
61 

67 
62 

67 
63 

65 
62 

64 
59 

65 
59 

62 
61 

61 
59 

61 

57 

60 
57 

60 
58 

60 
59 

59 

54 

58 
53 

59 
54 

59 
54 

60 
55 

61 
56 

61 

56 

60 
58 

60 
56 

59 
56 

59 
55 

59 
54 

59 
55 

61 
58 

62 

58 

60 
57 

57 
52 

52 
50 

52 
49 

60.5 
56.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
63 

66 

64 

66 
64 

65 
63 

63 
62 

64 
61 

63 
60 

60 
60 

60 
58 

60 
58 

60 
59 

60 
58 

60 
56 

57 
55 

57 
56 

58 
56 

58 
56 

59 
57 

60 
58 

60 
58 

59 
58 

58 

57 

58 
56 

58 
56 

58 
57 

59 
58 

60 
58 

60 
58 

58 
54 

55 
52 

53 
51 

59.9 
58.0 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
64 

65 

65 

65 
65 

65 
65 

65 

63 

64 
63 

64 
60 

61 

60 

60 
60 

60 
60 

61 
59 

61 

59 

59 
58 

59 
57 

58 
57 

58 
57 

58 

57 

59 
58 

59 
58 

59 
59 

59 
58 

59 
58 

59 
57 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

59 
58 

59 
58 

58 
57 

57 
55 

56 
55 

60.2 
59.1 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

66 

65 

65 
65 

65 
65 

65 
65 

65 
64 

65 
64 

64 
60 

61 

60 

61 

60 

61 
60 

62 
60 

61 
60 

60 
59 

59 
59 

59 
58 

59 
58 

59 
58 

59 

58 

59 
58 

59 
59 

59 
58 

59 

58 

59 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 
58 

58 

58 

58 
58 

58 
57 

58 
57 

60.5 
59.7 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

78 
51 

75 
54 

74 
57 

68 
50 

73 

46 

76 
49 

76 
56 

67 

53 

70 
47 

71 

47 

71 

49 

68 
50 

70 
43 

70 

44' 

73 

47 

76 
48 

75 
50 

75 
53 

77 
52 

67 
55 

74 
50 

66 

51 

70 

50 

75 
47 

75 
50 

75 
58 

78 

55 

60 
50 

52 
43 

56 
39 

62 
38 

70.7 
49.4 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
52 

74 
55 

73 
57 

67 
51 

71 

47 

75 
50 

74 
56 

66 
54 

69 

48 

69 

48 

70 
50 

67 
51 

68 
44 

69 
45 

72 

48 

74 
49 

74 
51 

73 
53 

76 

5  2 

67 
55 

72 
51 

65 
51 

69 
50 

73 

48 

73 
51 

73 
58 

77 
56 

60 
51 

52 

44 

55 
40 

61 

39 

69.5 
50.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
54 

72 
57 

71 
59 

66 
54 

08 
50 

71 
53 

70 
57 

64 
56 

65 

50 

66 

50 

66 
52 

64 
53 

64 
47 

65 

47 

68 
50 

70 
51 

70 
53 

70 
54 

72 

54 

65 
57 

69 
52 

63 
53 

66 

52 

69 
50 

70 
53 

70 
59 

73 

57 

62 
53 

53 
46 

53 
42 

58 

4  2 

66.6 
52.2 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

67 
58 

67 

61 

67 
63 

64 
60 

64 

55 

66 
57 

64 

60 

61 
59 

61 
55 

61 
55 

60 
56 

60 
56 

60 
52 

60 
52 

62 

53 

63 
54 

63 
55 

63 
58 

65 

5  8 

62 
60 

64 
57 

61 
57 

61 

55 

63 

54 

63 
56 

65 
59 

66 
60 

63 
56 

56 
51 

52 

48 

54 
47 

62.2 
56.0 

MAX   AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD    ENDING   AT    MIDNIGHT. 


SLOPE    OF   GROUND i      FLAT.      SOIL    TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER i 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


KENTUCKY    BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION.       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 


PLOT   *2    -   SLOPE^GROUND^FLAT^    SOIL    TYPE,       LOAM.      GROUND    COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


SUPPLEMENTAL      DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relah 

ve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ils-i 

O  O  a 

D.  Q.  » 

15 

a 

9 

«  g  8 
|  It 

Station 

0» 

g 

> 

■Bag' 

o  a>  > 

SB! 
a.-  a 

» 
i 
8 

> 
< 

£    • 

o 

°     a 
y  *o  s 
s    J 

9' 

£  £ 
as 

Ik 

O  LU 
O 

Ik 

Ui 

O  LU 
O 

Z 

O.  t- 

OUJ 
O 

X 

a.  y- 
yi 

O  LU 

o 

■ 
3 
i 
H 

q 

01 

■* 
1 

o 

01 
01 

1 

o 
n 

01 
01 

i 

ci  a 

0 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

wsw 

12 

9.2 

35++ 

NW 

3 

79 

83 

41 

68 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

73 

3.3 

ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 

- 

- 

12.8 

40++ 

N 

29 

- 

- 

- 

- 

" 

2 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

LONG  BRANCH 

w 

12 

10.1 

44 

NW 

30 

- 

78 

56S 

59 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

80 

3.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

sw 

21 

9.7 

37++ 

NNW 

29 

69 

75 

40 

55 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

- 

3.5 

TRENTON  WB  CITY 

sw* 

- 

7.8 

36 

NW, 

30 

- 

" 

- 

- 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

77 

3.3 

t   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S   NOON 


See  reference  note*  following  Station  Index 
-    91    - 


STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

0 

U 

O 

u 

U 

P 

< 

TIME  AND 

z 

B 

B 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

a 

3 

0 

1 

OBSERVER 

I 

1 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

s 

41     02 

7*     06 

270 

6ERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY   W6    AP 

0311 

ATLANTIC 

1 

39    27 

7*    35 

58 

MID 

MIL 

HJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

(ATLANTIC    CITY 

0325 

ATLANTIC 

1 

39    23 

74   26 

11 

MID 

MID 

J 

STATE    MARINA 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

2 

39    54 

75    04 

50 

UP 

up 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

20 

9A 

N.J.    FORESTRY   SERVICE 

BELLEPLAIN    STA    FOREST 

0690 

1 

39    15 

74    52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

40    09 

74    04 

40 

7A 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

2 

40    SO 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAROSVILLE    2    E 

0797 

SOMERSET 

8 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    HILLS 

0041 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON    1    SE 

0907 

MORRIS 

8 

40    54 

74    24 

280 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKsl 

BOUND    BROOK    2    W 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

6A 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 

BRANCHVILLE 

SUSSEX 

5 

41    09 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC   SVC.    E.   +   G.    CO.I 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

( 

41    07 

74    30 

1040 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSEX 

40    45 

74    21 

180 

84 

8A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAr    3    w 

1  351 

CAPE    MAY 

1 

38    57 

74    58 

10 

5P 

5P 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR   GROVE 

1*72 

ESSEX 

8 

40    52 

74    13 

8A 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

JOHN    HOPKINS    UNI. 

CHARlOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

8 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATHAM 

15« 

MORRIS 

8 

40    44 

74    23 

185 

at 

EDWARD    P.    MOLITOR 

CHATSWORTH 

1596 

BURLINGTON 

1 

39    49 

74    32 

100 

5P 

3P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

10 

40    38 

74    55 

200 

8A 

ANDREW    F    DROPPE 

ELI2ABETH 

2644.  UNION 

1 

40    40 

74    14 

40 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ELIZA8ETHP0RT 

2652    UNION 

8 

40    38 

74    12 

10 

MID 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2768    ESSEX 

8 

40    30 

74    17 

340 

8A 

8A 

C 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEHINGTON    1    NE 

3029-  HUNTEROON 

10 

40    31 

74    51 

140 

7* 

7A 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLANO 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74     17 

194 

6P 

6P 

C      H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

8A 

8A 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

6 

41    09 

74    20 

660 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HACKENSACK 

3S72 

BERGEN 

4 

74    03 

10 

: 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS! 

HAMHONTON    2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

8A 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST         1 

HIGH   POINT    PARK 

3935    SUSSEX 

I 

41    18 

74    40 

1570 

8A 

8A 

N.    J.    DEPT. OF    CONS. 

HIGHTSTOMN    1    N 

3951    MERCER 

40     17 

74    31 

100 

6P 

6P 

C      H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN   HILLS    2    w 

6229    BURLINGTON 

7 

39    48 

74   47 

100 

7P 

EDWARD    ENTW1STLE 

1RV1NGTON 

4260    ESSEX 

1 

40    43 

74    15 

90 

MID 

: 

JOINT    MEETING   GARAGE 

JERSEY   CITY 

433*  HUDSON 

1 

40    44 

74    03 

135 

MID 

MID 

JERSEY   CITY   WATER   DEPT. 

LAHBERTVILLE 

4635    HUNTERDON 

2 

40    22 

74    57 

75 

6P 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

47361   SUSSEX 

*1     15 

74    52 

390 

7* 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

48B7    PASSAIC 

8 

40   53 

74     14 

150 

9A 

9A 

C         HJ 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG    BRANCH 

49BT   MON MOUTH 

1 

40    18 

74    00 

20 

MID 

MID 

WILLIAM    D.    MARTIN.    JR. 

LONG    VALLEY 

5003    MORRIS 

10 

40    47 

74   47 

530 

5P 

7A 

MISS    PEARL    HINSHAW 

LUM8ERTON 

5055    8URLINGT0N 

2 

39   58 

74    48 

25 

JAMES    LAWTON 

MACOPIN     INTAKE 

5071    PASSAIC 

8 

41    01 

74    24 

584 

INACTIVE       1/41 

MAHWAH 

5104 

BERGEN 

e 

41    06 

74    10 

253 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

40    33 

74    34 

50 

8A 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

HARLBORO   SCS 

52*4 

MONMOUTH 

1 

40    20 

74    14 

120 

GEROW    BRILL 

MAYS    LANDING 

5  346 

ATLANTIC 

3 

39    27 

74    44 

10 

9A 

H 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

OBSERVATION 

0 

0 

U 

P 

TIME  AND 

z 

fi 

TABLES 

STATION 

| 

COUNTY 

< 

P 

o 

i 

OBSERVER 

ll 

Q 

3 

1 

i 

& 

i 

MIDLAND    PARK 

5503 

BERGEN 

6 

40    39 

74    09 

210 

Mil. 

RIDGEWOOO    XAIER     CO. 

M1LLVULE 

5*176 

CUMBERLANO 

6 

39   24 

75   03 

60 

BA 

MID 

L.    J.    GALLAHER 

M1LLVILLE    FAA    AIRPORT 

55B1 

CUMBERLAND 

6 

39   22 

75   04 

70 

"ID 

MID 

FEO.    AVIATION   AGENCY 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41    01 

74    32 

950 

JERSEY    CITY    MATER    MKS. 

MOOR ES TOWN 

5728 

BURLINGTON 

2 

39   58 

74   58 

55 

NIO 

8A 

H.    J.    WILLARD 

MORRIS    PLAINS    1    W 

3769 

MORR I S 

8 

40   50 

74    30 

400 

BA 

8* 

JOSEPH    H.    GARRIS.    Ill 

NEWARK    WB    AIRPORT 

60  2  b 

ESSEX 

1 

40   42 

74    10 

11 

MID 

HIE 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062 

MIDDLESEX 

10 

40   28 

74    26 

86 

5P 

5P 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

NEW    MILFORD 

BERGEN 

4 

40    57 

74    02 

12 

HID 

: 

HACKENSACK    WATER    CO. 

NEW   MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

1 

40   25 

74    06 

30 

4P 

IF 

ST.     MARYS    SCHOOL 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41    03 

74    45 

363 

8A 

BA 

c 

H 

NEWTON    WTR.    *    SWR.COMM. 

OAK   RIDGE    RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

8 

41    02 

74    30 

870 

flA 

NEWARK    WATER    OEPT. 

OLDWICK 

65*.  4 

HUNTERDON 

10 

40    40 

74    43 

260 

AA 

DAN    A.    COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

8 

40    47 

74    13 

160 

COUNTY    ENGINEER 

PATERSON 

6773 

PASSAIC 

1 

40    54 

74    09 

100 

BA 

8A 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3   E 

6841 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    38 

80 

SP 

•>v 

SP 

PHILIP    E.    MARUCC1 

PHILLIPS8URG 

6974 

WARREN 

2 

40    41 

73   11 

180 

3P 

3P 

TOWN    OF    PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

697* 

WARREN 

2 

40    42 

T5   12 

200 

7A 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

PL A INF  I ELD 

7079 

UNION 

10 

40    36 

74    25 

120 

BP 

8P 

MRS    VIVIAN    SCHERER 

PRINCETON   WATER   WORKS 

7328 

MERCER 

10 

40    20 

74    40 

60 

Mil 

PRINCETON    WATER    CO. 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40    36 

74    16 

20 

MID 

: 

H 

RAHWAY     VLY.     SWG.     AgTH. 

R I NGWOOD 

7567 

PASSAIC 

e 

41    08 

74    16 

303 

10A 

NO.    JERSEY    WTR.    SUPPLY 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

7831 

MIODLESEX 

10 

40    29 

74    26 

125 

RUTGERS. THE    STATE    UNIV 

SEABROOK    FARMS 

7936 

CUMBERLAND 

2 

39    30 

75    14 

90 

8A 

BA 

SHILOH 

8051 

CUMBERLAND 

2 

39    28 

75    18 

120 

5P 

IF 

EVERETT    DICKINSON 

SOMERVILLE 

61  M 

SOMERSET 

10 

40    35 

74    37 

90 

6P 

W.    E.    HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

640, 

MORRIS 

74    21 

800 

10A 

JERSEY    CITY    D.    P.    w. 

SPRINGFIELD 

Bh23 

UNION 

ll   40    43 

74    IS 

90 

UNION   COUNTY    ENGINEER 

SUSSEX 

B644 

SUSSEX 

3 

41    13 

74    37 

440 

7A 

7A 

BR1CE    B.    STANTON 

TOMS    RIVER 

8816 

OCEAN 

1 

39   57 

74    13 

10 

6P 

6P 

TOMS   RIVER   WATER   CO. 

•TRENTON    WB    CITY 

88  3  fl 

MERCER 

2 

40    13 

74    46 

56 

M10 

MM, 

HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

1 

39    36 

74    20 

10 

6P 

6P 

SCOTT    MATHIS 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9167 

PASSAIC 

8 

41    03 

74    18 

320 

8A 

WATER    SUPPLY    COMM. 

9271 

UNION 

10 

40    40 

74   25 

260 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40    27 

74    48 

160 

TA 

ROBERT    M.    MANNERS 

WEST    WHARTON 

96DB 

MORRIS 

8 

40    54 

74    36 

680 

7A 

N.J.    POWER    ♦    LIGHT    CO. 

WOOOCLIFF    LAKE 

9832 

BERGEN 

4.  41    01 

74    03 

103 

MID 

HOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39    39 

75    19 

50 

5P 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

1 -COASTAL;       2-DELAWARE;       3-GREAT   EGG    HARBOR;       4 -HACKENSACK ;       5-HUDSOH;       6-MAURICE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC;       9-RAHWAY;       10-RARITAN; 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  76°    on    the   19th   at   Flemington   1   NE 

Lowest  Temperature:  19°    on    the   26th   at   Layton   2 

Greatest  Total  Precipitation:        8.88    inches   at   Glassboro 

Least  Total  Precipitation:  5.12    inches   at   Canton 

Greatest  One- Day  Precipitation:         4.27    inches   on    the   7th   at   New  Brunswick   Exp   Station 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        0.7    inch        at   Layton   2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:         1    inch   on   the    30th   at   High    Point   Park 

and   Layton   2 


SPECIAL     WEATHER    SUMMARY 


Temperatures  over  the  State  averaged  well,  above  normal  for  the  first  time  since  last  April.      Rainfall  was  much 
above  normal  over  all  sections  of  the  State  for  the  wettest  month  since  September  1960.     This  is  in  sharp  contrast 
to  the  record-breaking  dryness  in  October  of  this  year. 

Donald  V.   Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,  New  Jersey  08608 
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7.60 

.36 

.10 

.10 

1.14 

3.02   .26 

T     .19 

1.24 

1.34 

.03 

MILTON 

6.97 

.20 

.18 

.32 

1.99   .98 

.07 

.13 

1.00 

.04 

.05 

2.01 

morris  plains  l  w 

7.74 

.15 

.37 

,47 

2.67   .64 

.02 

.11 

T 

T         .01 

T 

1.32 

•  02 

1.56 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

5.68 

.46 

.13 

.06 

.97 

1.69   .18 

T 

.09 

T 

.01 

.67 

1.34 

.04 

NEW  MILFORD 

6.63 

.36 

.10 

.06 

.86 

3.02   .26 

.11 

.74 

1.30 

NEWTON 

5.42 

.02 

.20 

.43 

1.72   .77 

.02 

.15 

.01 

T         .03 

.95 

.01 

1.11 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

7.75 

T 

.34 

.38 

2.08  1.54 

.07 

.12 

.01 

T 

1.13 

T 

.01 

2.07 

OLDWICK 

6.4* 

.22 

.28 

.07 

.62 

2.67   .89 

.02 

.04 

.03 

.17 

T 

1.43 

. 

ORANGE 

8.61 

.15 

1.04 

3.56   .64 

.16 

1.32 

1.7c 

. 

PATERSON 

7.36 

.06 

.41 

.56 

2.32  1.18 

.38 

.10 

T 

T         .01 

T 

.83 

T 

1,51 

PH1LLIPSBUR6 

5.5* 

.20 

.31 

T 

.69 

2.47   .68 

.04 

.04 

.57 

.5' 

PwILLIPSBURG  BRIDGE 

6.40 

.12 

.31 

.10 

.55 

2.51   .70 

.04 

.04 

.89 

1.14 

PLAINFIELD 

8.16 

.93 

.23 

.75 

3.79   .55 

.02 

T 

.68 

.16 

1.27 

.16 

RAHWAY 

6.65 

.32 

.16 

.07 

1.28 

2.65   .16 

T 

.56 

1.15 

.08 

RINGWOOD 

7.15 

•  06 

.17 

.39 

2.15  2.02 

.18 

.02 

.84 

T 

1.3C 

SOMERVILLE 

7.02 

.25 

.31 

.76 

3.30   ,14 

T 

,70 

.15 

1.10 

.31 

SPLIT  ROCK  POND 

7.78 

.06 

.26 

.43 

2.67  1.33 

.05 

.11 

1.08 

.04 

1.71 

SUSSEX 

6.52 

T 

.12 

.05 

.36 

1.44  2.02 

.11 

.27 

T 

.02        .04 

.80 

.01 

1.26 

WANAGUE  RAYMOND  DAM 

6.50 

.05 

.16 

.37 

2.06  1.74 

.12 

.78 

T 

1.22 

WERTSVILLE 

7.15 

.16 

.40 

.09 

T     .35 

.10 

2.10  1.55 

.02 

.01 

1.07 

T         T 

.39 

.9C 

. 

WEST  WHARTON 

7.57 

.02 

.30 

.33 

2.33  1.10 

.08 

.06 

.01 

1.15 

.01 

2.18 

. 

WOODCLIFF  LAKE 

7.32 

.40 

.13 

.07 

1.13 

2.90   .32 

.21 

.75 

1.37 

.02 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  M> 

6.46 

.27 

.35 

.06 

1.60 

1.36   .10 

T 

.68 

1.93 

.11 

AUDUBON 

7.58 

•  66 

.18 

.15 

2.00 

1.91   .36 

T 

T 

1.08 

.96 

.26 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

6.88 

.07 

.73 

.37 

2.75   ,43 

T 

.01 

.72 

i.ec 

, 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

6.80 

.70 

.55 

.02 

.57 

2.66   .25 

.10 

,42 

.77 

.74 

BURLINGTON 

7.62 

.9* 

.40 

.68 

2,26   ,58 

T 

.03 

.70 

.38 

T 

.75 

1.3c 

a 

CANTON 

5.12 

.16 

.62 

.38 

1,90   .40 

.60 

.03 

.02 

1.01 

CHATSWORTH 

.16 

.69 

.29 

2.50   ,77 

.15 

.67 

FORTESCUE 

5.91 

.65 

.60 

2.50   .45 

.56 

1.15 

freehold 

8,28 

.25 

.70 

.40 

3.55   .73 

.04 

.36 

.23 

T 

1.85 

.15 

GLASSBORO 

8.88 

.17 

.6a 

* 

*     • 

5.25 

T 

1.43 

1.35 

HAMMONTON  2  NNE 

6.70 

.11 

•  73 

1.18  1.96 

.48 

.14 

.80 

.01 

1.27 

HIGHTSTOWN  1  N 

6.90 

.90 

.42 

.06 

.46 

2.51   .68 

.05 

.36 

.46 

1.02 

.18 

INDIAN  MILLS  2  W 

7.11 

.37 

.96 

.54 

2.80   .72 

.01 

.32 

.57 

1.07 

.1! 

MAYS  LANOING 

7.51 

.«* 

.69 

.01 

.15 

3.67   .28 

.07 

T 

.57 

T 

2.07 

MILLVILLE 

6.32 

.46 

.20 

.07 

1.85 

1.66   .10 

.32 

T 

1.20 

.24 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

7.41 

.66 

.26 

.11 

2.32 

1.75   .30 

.49 

T 

1.29 

.21 

MOORESTOwN 

6.71 

.16 

.66 

.29 

3.01   .50 

T 

T 

.01 

T 

.80 

T 

.01 

1.27 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

8.33 

.28 

.57 

.03 

.42 

4.27   .53 

.02 

.02 

T 

.37 

.46 

•  86 

.50 

, 

NEW  MONMOUTH 

8.23 

.16 

.73 

T 

.01 

.27 

3.64   ,58 

.01 

.07 

T 

■  02 

.64 

.02 

2.08 

T 

PEHBERTON  3  E 

6.38 

.30 

.92 

.38 

2.26   .48 

.02 

.33 

.39 

1.04 

.24 

PRINCETON  WATER  WORKS 

6.71 

.77 

.13 

.13 

1.27 

2.12   .20 

.02 

.74 

T    1.20 

.13 

a 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

6.35 

.29 

.60 

.73 

2.46   .53 

.01 

.28 

.16 

.94 

.33 

a 

TOMS  RIVER 

7.07 

■  14 

.64 

.40 

2.19   .90 

.03 

.55 

.10 

.04 

1.99 

.1  = 

a 

TRENTON  WB  CITY         R 

6.01 

.62 

.14 

.10 

1.20 

1.74   .49 

.03 

.67 

T 

.87 

.15 

TUCKERTON 

5.39 

.26 

.41 

2.70 

T 

T 

.66 

1.36 

WOODSTOWN 

7.01 

.34 

.54 

.80 

2.53   .46 

T 

.02 

.62 

.45 

.87 

.38 

a 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY           R 

3.46 

.08 

.24 

.03 

1.29 

1.62   .11 

.36 

1.72 

.01 

BELMAR  2  sw 

CAPE  MAY  3  W 

5.56 

.01 

.55 

.03 

.61 

2.07   .07 

.06 

.01 

.01 

.02 

.56 

.01        .21 

.60 

.32 

LONG  BRANCH              R 

6.80 

.91 

.29 

T 

1.13 

2.40   .16 

.03 

.62 

T 

1.36 

.06 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

o 
n 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NORTHERN  01 

BFLVIDERE 

MAX 
MIN 

6* 
33 

56 

40 

50 
34 

52 

30 

57 
30 

61 
36 

51 

50 

56 

50 

57 
49 

57 
45 

61 
46 

61 
29 

51 
28 

50 
24 

49 
27 

47 

30 

57 
33 

65 
41 

71 
39 

55 
26 

55 
26 

54 
39 

60 
39 

61 

3v 

46 

27 

46 
22 

43 
22 

62 
30 

56 
29 

61 

34 

55.9 
34.3 

BC0NT0N  1  SE 

MAX 
MIN 

42 

54 
41 

48 
38 

49 
25 

57 
34 

63 
36 

ss 
54 

58 
54 

56 
53 

59 

47 

62 
49 

60 
33 

52 

27 

49 
28 

48 
34 

46 

35 

57 
41 

62 

46 

70 
47 

55 
28 

50 
30 

55 
40 

63 
41 

63 

38 

44 

30 

44 
21 

45 
26 

60 
32 

53 
33 

60 
33 

55.4 

37.3 

CANOE  BROCK 

MAX 
MIN 

64 
*5 

55 
40 

49 
33 

51 
26 

60 
32 

65 
40 

58 

54 

59 
53 

58 
52 

59 

40 

63 
46 

63 
29 

54 
28 

52 
23 

49 
32 

50 
33 

60 
41 

61 
42 

72 
48 

57 
25 

55 
31 

58 
38 

65 
42 

65 
37 

48 
28 

46 
21 

45 
26 

61 
27 

54 
30 

60 
32 

57.2 
35.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

61 
40 

54 
30 

46 
36 

47 
29 

58 
34 

60 
34 

57 
52 

56 
51 

54 

50 

62 
45 

61 

47 

59 
29 

50 
28 

49 
28 

46 
31 

47 
31 

56 

40 

62 

46 

71 
46 

53 

25 

54 

28 

55 
39 

63 
41 

60 
36 

43 
26 

42 
20 

46 
27 

61 
30 

52 

33 

59 
31 

54.9 

35.8 

EL I2ABETH 

MAX 
MIN 

ST 
4T 

52 

41 

53 

37 

56 
32 

67 

37 

58 
54 

59 

55 

60 
55 

63 
53 

66 

45 

64 

50 

56 
35 

53 
31 

50 
31 

51 
35 

59 
34 

63 
46 

73 

44 

67 

51 

56 
32 

58 

41 

64 
43 

66 
46 

62 

38 

48 
29 

47 
26 

61 

41 

56 
36 

60 
32 

59 
34 

56.8 
40.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

MIN 

62 
42 

53 

40 

48 
35 

49 
29 

56 

35 

61 
40 

57 
54 

56 

47 

56 
52 

59 
43 

62 
50 

60 
30 

51 
29 

50 
26 

46 
29 

47 
33 

57 
42 

60 
47 

70 
48 

56 
28 

53 

29 

55 
42 

66 
43 

63 
37 

44 

27 

44 
23 

44 
26 

60 
32 

56 
32 

59 
32 

55.5 
36.7 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

53 
36 

55 

41 

50 
35 

51 
26 

59 
32 

65 
37 

5S 
54 

57 
52 

60 
51 

61 
43 

66 

47 

60 
30 

53 
29 

53 
25 

49 
25 

50 
31 

56 
31 

69 

39 

76 
41 

55 
25 

58 
27 

59 
39 

65 
41 

65 

41 

47 
27 

44 
20 

45 
24 

61 

30 

55 
31 

61 
35 

57.3 
34.9 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

61 

41 

54 
36 

49 
29 

45 
31 

60 
33 

60 
40 

54 
48 

58 

46 

50 
44 

52 
41 

56 
44 

56 
31 

54 
29 

52 
28 

44 
26 

42 
30 

56 
36 

60 
46 

66 
41 

50 
26 

55 

38 

56 
41 

65 
45 

57 
32 

50 
22 

46 
26 

46 
32 

52 
32 

54 
36 

56 
26 

53.9 
35.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

55 

4a 

49 
40 

50 
35 

58 
37 

56 
47 

58 
53 

58 
53 

58 
54 

61 
52 

59 

51 

61 
47 

53 
42 

51 
38 

48 
36 

50 
35 

57 
37 

58 
51 

70 
49 

61 
43 

54 
39 

56 
44 

60 
51 

65 
52 

52 
35 

45 
33 

46 
33 

60 
43 

55 
42 

58 
47 

57 
33 

56.0 
43.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

5T 
45 

51 
37 

52 

35 

60 
28 

65 
32 

58 
52 

60 
55 

56 
51 

62 

50 

65 

44 

62 
47 

54 
30 

51 
29 

51 
26 

50 
37 

58 
33 

67 
47 

75 
43 

63 
45 

56 
28 

59 
34 

65 
42 

64 
51 

62 

40 

47 
29 

46 
23 

62 

38 

56 

30 

62 

48 

60 

58.7 
36.9 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

62 

26 

54 
39 

50 
33 

49 
21 

62 
26 

61 
36 

56 
50 

55 

49 

55 

49 

58 
43 

61 
46 

59 
26 

53 
25 

50 
26 

49 
27 

65 
26 

70 
46 

54 
26 

54 
27 

53 
36 

62 
38 

60 
38 

44 
26 

44 
19 

43 
24 

61 

28 

56 
30 

57 
31 

55.6 
32.6 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

64 
45 

56 
42 

50 
37 

51 
30 

61 
36 

63 

41 

62 

44 

60 
54 

58 
53 

62 

47 

65 

51 

64 
33 

55 
36 

53 

30 

50 
35 

50 
37 

60 
42 

64 

4*. 

74 
49 

59 
30 

58 
37 

57 
42 

68 

47 

66 
38 

48 
30 

47 
25 

50 
31 

63 
33 

55 
35 

61 
32 

56.5 
38.9 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

61 
27 

54 

40 

50 
34 

50 
25 

56 

30 

61 
35 

57 
52 

58 
50 

57 
50 

56 
41 

61 

48 

59 
26 

50 
26 

48 
24 

47 
25 

48 
29 

54 
44 

63 
39 

71 
50 

56 
24 

54 
25 

54 
37 

62 

46 

60 
38 

43 
26 

43 

20 

42 

34 

60 
28 

55 
27 

59 
32 

55.0 
34.4 

MORRIS  PLAINS  1  w 

MAX 
MIN 

61 
42 

54 
40 

48 
37 

48 
26 

56 
33 

62 
39 

57 
40 

57 
51 

56 
51 

59 
40 

62 

49 

61 
31 

53 

28 

50 
31 

48 
34 

48 

36 

56 

41 

63 
46 

71 
48 

55 
27 

55 
32 

56 
38 

63 
41 

62 
38 

44 
30 

45 
21 

43 
24 

60 

30 

53 
33 

59 
32 

55.6 
36.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

55 

49 

49 
39 

50 
36 

59 
35 

61 
41 

58 
52 

58 
54 

59 
55 

61 

54 

60 
52 

61 
47 

53 

40 

51 

37 

50 
38 

49 
36 

57 
36 

59 
49 

73 

48 

61 
44 

53 

36 

57 

47 

62 
48 

66 
52 

52 

35 

45 

31 

46 
31 

60 
42 

56 

42 

58 
46 

56 
32 

56.5 
42.9 

NEWTON 

MAX 
MIN 

61 
41 

55 

40 

48 
35 

47 
25 

56 
34 

61 
39 

58 
49 

55 
49 

56 
50 

57 
42 

59 
44 

59 
33 

51 
27 

48 
25 

47 
33 

46 
33 

56 
37 

64 
42 

70 
47 

52 
22 

54 
25 

54 
37 

63 
39 

60 
36 

44 
30 

42 

20 

42 
29 

60 
26 

55 
28 

59 
31 

54.7 
34.9 

PATERSON 

MAX 
MIN 

64 
44 

55 
42 

53 
40 

50 
34 

60 
39 

62 

43 

59 
52 

59 
55 

59 
53 

62 
51 

64 
51 

65 
39 

55 
37 

55 
34 

52 

35 

55 
36 

59 
41 

63 

4R 

75 
50 

60 
35 

57 

40 

58 
46 

65 
50 

65 
39 

47 
32 

46 
29 

46 
33 

61 
38 

55 

43 

61 
34 

58.3 
41.5 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

60 
44 

55 

41 

53 
35 

59 
29 

63 
36 

63 

51 

55 
53 

59 

50 

64 
50 

64 
49 

65 

46 

60 
30 

56 
30 

55 

30 

55 
36 

62 
34 

66 
44 

72 
43 

71 
50 

56 
27 

61 
42 

62 
39 

62 

47 

62 

40 

46 

29 

45 
24 

61 
31 

60 

30 

55 

47 

53 
34 

59.5 
39.1 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

54 
46 

50 
41 

53 

36 

60 
26 

67 
34 

58 
52 

60 
56 

58 
55 

62 
53 

65 

43 

62 

50 

55 
31 

53 
29 

50 
28 

50 
35 

59 
34 

64 
47 

74 

42 

58 
52 

56 
30 

57 
39 

65 
42 

66 
46 

57 
39 

47 
26 

46 
24 

61 
41 

55 
37 

60 
48 

60 
35 

56.1 
40.0 

SCMERVILLE 

MAX 
MIN 

55 

46 

51 

38 

50 
36 

56 
27 

63 
33 

5e 

52 

59 
55 

58 
52 

59 
51 

62 
40 

60 
49 

53 

29 

51 
29 

49 
27 

49 
35 

61 
30 

64 
48 

72 

50 

62 

45 

54 
29 

57 
44 

63 

40 

64 
49 

58 
38 

45 
26 

45 
22 

60 
39 

56 
33 

60 
49 

59 

34 

57.2 
39.2 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

63 
36 

53 
41 

50 
35 

47 
27 

60 
30 

63 

36 

56 

48 

54 

48 

56 

50 

56 

40 

62 

37 

59 
29 

54 
27 

51 
26 

49 
32 

45 
32 

60 

34 

67 
45 

70 
47 

55 
25 

65 
25 

66 
38 

62 

36 

55 
29 

46 
21 

52 
26 

61 
21 

55 
30 

59 
32 

57.0 
34.0 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

60 
48 

52 
41 

52 
36 

59 
34 

62 

45 

60 

56 

63 

58 

59 

51 

60 

50 

66 
46 

63 
40 

54 
35 

51 
30 

50 
31 

50 
36 

59 
35 

66 
48 

71 

50 

61 
40 

57 
35 

60 
47 

66 

47 

64 

55 

55 

34 

45 
27 

50 
27 

64 
42 

61 

39 

63 
53 

56 
34 

56.6 
41.7 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

55 
46 

51 
41 

53 

36 

59 
34 

66 
37 

58 
53 

62 

56 

58 
50 

61 

49 

64 
48 

64 
39 

55 

33 

52 

30 

50 
35 

52 
36 

60 
34 

69 
45 

73 

62 
39 

58 
34 

57 

36 

65 
43 

65 
54 

56 
39 

45 

30 

46 
26 

65 
39 

A3 
35 

62 

50 

55 
35 

58.6 
40.4 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

60 
48 

59 

40 

61 
39 

59 
25 

60 
37 

59 

54 

63 
56 

61 

49 

60 
50 

65 
37 

65 

43 

60 
27 

50 
25 

50 
26 

51 
27 

59 

26 

67 
41 

69 
41 

62 
46 

59 

30 

59 
42 

69 
42 

66 
50 

62 
39 

46 
22 

49 
21 

64 
44 

62 

32 

62 

42 

62 
36 

60.0 
38.0 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

46 

42 

39 

36 

62 
42 

51 

65 
49 

52 

SO 

48 

43 

37 

35 

33 

36 

37 

54 

47 

62 
42 

56 
37 

56 

36 

69 
37 

54 

62 

41 

46 
32 

49 
35 

64 
42 

62 

40 

62 
42 

44 
30 

41.6 

CHATSwORTH 

MAX 
MIN 

57 
46 

54 
38 

52 
33 

59 
29 

63 
32 

58 
47 

64 

48 

61 
50 

61 

50 

64 
43 

62 
45 

56 
27 

52 

24 

49 
30 

51 
31 

56 
32 

66 
47 

73 

48 

65 

50 

57 
33 

57 
39 

67 
43 

67 
52 

62 

37 

46 
27 

48 
20 

65 
29 

60 
30 

62 

35 

62 
33 

59.3 

37.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

55 
46 

49 
40 

51 
34 

59 
32 

65 
39 

se 

52 

60 

52 

57 
53 

59 

50 

62 

44 

61 
50 

55 
36 

51 
32 

49 
29 

49 
34 

56 
33 

62 
49 

73 
45 

60 
48 

56 
32 

57 
40 

66 
46 

67 
52 

60 
37 

44 
27 

48 
27 

63 

39 

57 
39 

62 

50 

56 
35 

57.7 
40.7 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

61 

43 

54 
41 

49 
36 

51 
34 

56 
39 

64 

49 

60 
56 

64 

50 

54 
49 

62 
42 

64 

47 

63 
34 

55 
31 

57 
30 

50 
36 

50 
34 

56 
38 

69 
41 

70 
50 

57 
35 

56 

39 

58 
43 

68 

47 

65 
40 

46 
30 

46 
26 

47 
33 

64 
35 

64 
36 

63 
36 

56.4 
39.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
42 

56 
41 

50 
37 

51 
34 

60 
40 

63 
50 

60 
56 

64 
51 

55 

49 

60 
48 

63 
46 

61 
35 

54 
31 

51 
32 

50 
37 

50 
33 

65 
39 

67 

4  6 

71 
46 

57 
34 

56 

38 

58 
44 

69 
47 

67 

40 

48 
26 

43 
28 

50 
32 

63 
36 

61 
48 

62 
35 

58.2 
40.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

55 

46 

50 

41 

51 
36 

58 
32 

65 
36 

58 
52 

60 

55 

58 
52 

60 
51 

61 
44 

60 
46 

53 

36 

50 
32 

49 
29 

50 
35 

57 
33 

65 

46 

73 

46 

63 

49 

54 
30 

56 

42 

66 
44 

67 
52 

62 
39 

44 
26 

46 
26 

61 
39 

56 
33 

61 
48 

61 
35 

57.7 
40.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

55 
46 

55 
39 

51 
36 

59 
28 

63 
34 

57 
52 

63 
5S 

59 

49 

60 
49 

64 
44 

62 

44 

54 
27 

51 
24 

49 
24 

50 
36 

56 
29 

69 
44 

75 

46 

61 
42 

56 
26 

57 
40 

67 
41 

66 
51 

61 
36 

44 
24 

49 
20 

64 
36 

61 
29 

62 

48 

60 
34 

56.8 
38.0 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

62 
46 

56 
41 

50 
38 

52 
32 

59 
37 

60 
47 

61 
41 

64 
46 

55 
48 

60 
43 

64 

46 

63 
32 

56 
30 

52 
35 

50 
37 

50 
32 

59 
39 

68 
43 

71 
49 

59 

36 

58 
41 

60 
43 

67 
45 

65 

41 

48 
31 

44 
26 

50 
32 

64 

34 

64 
40 

63 
34 

56.5 
38.8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
47 

50 
41 

50 
32 

57 
29 

59 

40 

59 
55 

64 

57 

57 

50 

60 

46 

63 
42 

61 
42 

54 

30 

50 
26 

49 
32 

49 
32 

56 
32 

67 

50 

68 
47 

61 
36 

56 
34 

58 

44 

66 
43 

65 
54 

54 
35 

43 
25 

46 
25 

63 

36 

63 

34 

63 

48 

46 
35 

57.4 
39.4 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

54 

46 

49 
39 

50 
36 

56 
35 

63 
35 

57 
52 

62 

55 

56 
50 

61 

47 

63 
47 

61 
37 

54 
34 

51 

30 

49 
33 

49 
37 

56 
35 

66 
47 

72 

46 

62 

44 

57 
32 

56 

45 

67 
43 

65 
46 

58 

34 

45 
29 

47 
26 

54 

41 

61 
35 

62 

48 

48 
35 

57.2 
40.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

58 
46 

52 

41 

50 
36 

60 
32 

63 

38 

59 
52 

60 
56 

56 
53 

59 
53 

62 
45 

60 

50 

55 

35 

50 
32 

50 
32 

49 
35 

56 
35 

64 

46 

71 

46 

66 
51 

54 
32 

55 
44 

66 
44 

67 
51 

61 
40 

44 
29 

46 
27 

60 
41 

56 
39 

60 
48 

61 
37 

57.6 
41.6 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

60 
46 

52 

41 

48 
37 

60 
33 

63 
36 

59 
53 

60 

54 

58 
54 

59 
52 

59 
49 

61 
49 

57 
38 

52 
35 

48 
30 

46 
35 

58 
35 

60 
47 

74 
48 

70 
50 

56 
34 

58 
36 

65 
45 

68 
52 

62 
3  9 

44 
28 

48 
24 

61 

40 

60 

37 

60 
47 

61 
35 

58.3 
41.4 

PEM8ERT0N  3  E 

MAX 
MIN 

55 
43 

51 
40 

54 
36 

57 
31 

62 
39 

58 
56 

62 
55 

60 
51 

62 
46 

63 

46 

59 
44 

54 
29 

50 
27 

46 
27 

51 
34 

56 

33 

67 
44 

73 
44 

62 
47 

56 
31 

56 
40 

66 
43 

66 
52 

62 

40 

43 
27 

47 
23 

62 

36 

59 
31 

60 
49 

58 
35 

56.0 
39.4 
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Jll 

L.O 

NEW   JERSEY 
NOVEMBER    1963 

Day 

Of  Month 

o 

O) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SEABROOK    FARMS 

MAX 
MIN 

SHtLOH 

MAX 
MIN 

55 

"•6 

53 

40 

57 
40 

58 
41 

57 
42 

57 
52 

62 

54 

58 
48 

59 
48 

63 
44 

62 
46 

55 
35 

52 
33 

50 
34 

50 
39 

57 
32 

57 
44 

68 

44 

59 
47 

57 
35 

58 
43 

62 

41 

65 
51 

61 
38 

45 
29 

48 
28 

62 
39 

63 

3B 

62 
48 

60 
40 

57.7 
41,4 

TONS    RIVER 

MAX 
MIN 

63 
48 

55 

41 

56 
36 

61 
28 

65 
35 

64 
52 

64 
55 

62 

53 

64 
50 

70 
45 

63 
45 

60 
30 

55 
28 

52 

28 

53 
28 

60 
32 

65 
48 

75 
40 

74 
48 

58 
31 

60 
36 

"67 
44 

69 
55 

60 
38 

57 
27 

50 
22 

65 

42 

65 
39 

64 
48 

64 
36 

62.0 
39.6 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

5* 

48 

48 
34 

50 
38 

59 
37 

63 

44 

58 
53 

61 
56 

57 
53 

60 
50 

63 

50 

59 
43 

51 
40 

50 
37 

48 
34 

48 
38 

58 
37 

67 
52 

70 
49 

62 
42 

55 

38 

57 
48 

66 

50 

65 
53 

53 

36 

44 
31 

46 
32 

62 

40 

59 
43 

62 
50 

59 
33 

57.1 
43.0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

55 

50 

53 
38 

58 
38 

61 

33 

62 
41 

62 
52 

65 
48 

58 

50 

62 
50 

62 

47 

64 
50 

56 
34 

53 
29 

50 
29 

51 
35 

60 
26 

61 
46 

68 
45 

64 
43 

53 
37 

63 
45 

58 
48 

60 
51 

58 
42 

55 
26 

51 
23 

54 
41 

53 
41 

63 
35 

58 
35 

58.4 
40.3 

WCODSTOWN 

MAX 
MIN 

57 

48 

53 
42 

51 

59 
29 

61 
35 

59 
52 

65 
55 

58 

50 

60 
49 

62 
39 

62 
45 

5* 
31 

52 

28 

51 
28 

51 
40 

58 
34 

67 
40 

71 
42 

61 
47 

58 
31 

59 
42 

66 
39 

65 
52 

63 
39 

53 
30 

48 
26 

63 

38 

62 

31 

63 
48 

62 
39 

59.1 
39.6 

COASTAL    03 

ATLANTIC    CITY 

MAX 
MIN 

58 
47 

49 
41 

51 
38 

55 
37 

58 
49 

58 
56 

60 

57 

57 
51 

59 

50 

60 
48 

63 
48 

54 
39 

50 
38 

50 
33 

50 
36 

57 
37 

60 
49 

60 
53 

59 

43 

54 
41 

58 
51 

59 
50 

59 
54 

54 
34 

45 
29 

50 
33 

62 
46 

57 
41 

59 
51 

54 
32 

55.9 
43.7 

CAPE    MAY    3    w 

MAX 

MIN 

63 
54 

61 
43 

59 
43 

59 

50 

60 
50 

65 
57 

61 
52 

57 
52 

59 
49 

60 
52 

60 
40 

56 

40 

49 
42 

49 
43 

57 
44 

63 

47 

67 
52 

60 
52 

58 
39 

59 

50 

62 
44 

60 
55 

59 

45 

48 
37 

53 
29 

62 

47 

62 

45 

62 
51 

61 
38 

59.0 
46.3 

LONG    BRANCH 

MAX 
MIN 

55 
47 

48 
36 

40 
35 

59 
32 

64 
39 

58 

54 

60 
57 

58 
54 

60 
52 

58 
50 

61 
43 

53 

36 

51 

34 

48 
31 

49 
35 

57 
36 

59 
49 

75 
49 

61 
47 

52 
43 

58 
45 

63 
48 

65 
54 

63 

37 

43 

30 

48 
28 

62 

41 

56 
42 

59 

50 

55 
33 

56.9 
42.2 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  of  days  with 

precipitation 

"o 
a 

9 

a 

JO  _£ 

I  i 

o.  m 

£  ° 

Hi 
111 

Station 

5 
> 

"Bag1 

ST.? 
s  a  s 

0.£  0. 

© 

« 
> 

< 

1   - 

i2  1 

1       1 
o    o   5 

Q        .1 

o  o 

5 
< 

O  1/1 
O  Ul 

< 

O  1/1 

O  HI 

a 

O  l/l 
O  Ul 

a 

O  l/l 

O  Ul 

o 

m 

H 

Ol 
o 
f 

p 

Ol 
1 

o 

Ol 
Ol 

1 

o 
in 

Ol 
Ol 

O 
q 

0 

ATLANTIC    CITY   WB    AIRPORT 

NW 

15 

11.8 

38++ 

ENE 

7  + 

78 

81 

55 

71 

1 

1 

4 

1 

3 

0 

10 

44 

6.2 

ATLANTIC    CITY 

" 

" 

12.9 

51++ 

W 

30 

" 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

0 

3 

0 

- 

- 

- 

LONG    BRANCH 

W 

13 

10.8 

47 

S 

30 

" 

78 

57$ 

68 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

11 

48 

5.8 

NEWARK   WB   AIRPORT 

SW 

14 

11.6 

37++ 

ENE 

7 

72 

76 

58 

65 

2 

4 

3 

2 

2 

0 

13 

- 

6.5 

TRENTON   WB   CITY 

NW« 

" 

9.8 

41 

NE* 

7 

" 

- 

- 

" 

2 

1 

4 

3 

2 

0 

12 

53 

6.7 

«       TO   8    COMPASS   POINTS   ONLY 
I      NOON 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

NOVEMBER  1963 


6 

Day  of  month 

■ 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

J4, 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  *  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 
46 

49 
44 

49 
42 

51 

44 

55 
51 

55 
55 

56 
55 

55 
53 

57 
51 

57 
50 

52 

48 

51 
45 

48 
44 

47 
44 

47 
43 

52 

47 

54 
48 

53 
47 

51 
45 

50 
47 

53 

48 

55 
50 

52 
45 

46 
41 

44 
40 

48 
44 

48 
43 

52 
47 

50 
42 

51.3 
46.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

50 

50 

47 

49 
45 

49 
43 

51 
45 

55 
51 

55 

55 

56 
55 

55 
53 

56 
51 

56 
50 

51 
48 

50 
48 

48 
44 

47 
44 

47 
43 

51 
47 

53 
48 

52 

48 

50 
46 

50 
47 

52 

43 

55 
50 

52 

45 

46 
42 

44 
40 

48 
44 

48 
44 

52 
47 

50 

42 

51.0 
46.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 
49 

49 
47 

48 
45 

50 
46 

55 
50 

54 

54 

55 
54 

54 
53 

55 
52 

55 
51 

51 
50 

50 

46 

48 

46 

47 
46 

47 
45 

50 
47 

52 

49 

51 
49 

49 

47 

50 

48 

51 

48 

53 

50 

52 

47 

47 
44 

45 
42 

47 
45 

47 
45 

50 
47 

50 
44 

50.5 

47.9 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
52 

52 
51 

51 
49 

49 
48 

51 

48 

55 

51 

55 

54 

55 
55 

55 
54 

54 
53 

54 
53 

53 
51 

51 
50 

50 
48 

48 
48 

48 
47 

50 
48 

51 
49 

51 
50 

50 
49 

50 
49 

51 

49 

53 

51 

53 

49 

49 

46 

46 
44 

47 
46 

47 
46 

50 
47 

50 
46 

51.1 
49.4 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

55 

54 

54 
54 

54 
52 

53 
52 

52 

51 

55 
52 

54 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

54 
54 

54 
53 

53 

52 

52 
51 

51 

50 

50 
50 

50 
c50 

51 
50 

51 
51 

51 
51 

51 
50 

51 

51 

52 

51 

52 
51 

51 

49 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

51 
48 

50 
49 

52.1 
51.2 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 

56 

56 
55 

55 
55 

55 

54 

55 
55 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

52 

52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
50 

51 
50 

53.5 
53.1 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

52 

48 

48 
37 

47 
34 

53 
33 

56 
37 

56 
51 

57 
55 

58 
53 

57 
48 

62 
45 

61 
42 

52 
37 

53 
35 

47 
33 

48 
33 

49 
34 

58 

44 

60 
44 

55 
39 

53 

35 

52 
45 

58 
44 

58 
49 

49 
34 

43 
32 

42 
32 

52 

38 

51 
38 

54 

47 

48 
33 

53.0 
40.3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

48 

48 
37 

47 
35 

52 
34 

55 
38 

56 
51 

56 
55 

58 
53 

56 
48 

62 

46 

60 
43 

57 

38 

51 
36 

47 
34 

46 
34 

48 
34 

57 

44 

59 
45 

54 
40 

52 

36 

52 

46 

57 
44 

56 
49 

49 
35 

43 
33 

42 
32 

51 

39 

50 
38 

54 

47 

49 
34 

52.4 
40.9 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

52 

49 

49 
40 

46 
38 

50 
35 

53 
40 

55 

51 

56 
55 

57 
54 

55 

49 

59 

47 

58 
45 

50 

40 

50 

39 

46 
36 

45 

36 

47 
36 

54 

45 

57 
45 

53 
43 

50 
38 

50 
46 

55 
45 

57 
49 

49 
37 

43 
35 

41 
34 

49 
40 

49 
39 

52 
47 

50 
36 

51.3 
42.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 
46 

47 
42 

48 
40 

50 
43 

54 
50 

55 

54 

56 
54 

54 
52 

56 
50 

55 
50 

49 
46 

48 
44 

45 
41 

45 
41 

45 
40 

50 
45 

53 

47 

51 
47 

48 
43 

49 
46 

51 
47 

54 
5C 

52 

43 

43 
40 

41 
38 

47 

41 

47 
42 

51 
4" 

51 

1   41 

49.9 
45.4 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT 
PLOT  *1 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  i   LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 

PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


NORTHERN  01 
FLEMINGTON  1  NE 

MORRIS  PLAINS  1  w 

NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOUTHERN  02 
FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

M0OREST0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

TRENTON  WB  CITY 

COASTAL  03 
LONG  BRANCH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature: 


59°  on  the  9th  at  Flemington  1  NE 
and  Hammonton  2  NNE 


Lowest  Temperature:        -16°  on  the  31st  at  Layton   2 

Greatest  Total  Precipitation:  D   3.  06  inches  at  Elizabeth 

Least  Total  Precipitation:  0.  99  inch  at  Manville 

Greatest  One-Day  Precipitation:         1„  23  inches  on  the  9th  at  West  Wharton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       18.  5  inches  at  Branchville 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        11  inches  on  the  31st  at  Greenwood  Lake 


SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


December    was  a  very  cold  month  in  New  Jersey.     This 
was  the  fifth  time  in  the  past  9  years  with  much  below 
normal  temperature  in  Trenton.     The  week  of  December 
16  through  22  was  the  coldest  week  in  Trenton  since 
early  February  1961.     Precipitation  was  below  normal 
for  the  month,   and  much  of  what  did  occur  came  as  snow. 
The  snowfall  of  6.  8  inches  in  Trenton  on  the  23d  and 
24th  was  the  greatest  snowstorm  in  that  city  since  the 
7.  8  inches  which  fell  on  February  4-5,    1961. 

During  the  evening  of  the  8th,   high  winds  occurred  gen- 
erally over  the  State,  along  with  some  thunderstorm  ac- 
tivity.   This  was  in  connection  with  a  cold  front  which 


passed  over  the  State  from  west  to  east.     The  greatest 
damage  was  reported  in  the  vicinity  of  the  Atlantic  City 
Airport  and  in  the  Trenton-Hightstown  area.     Thunder- 
storm activity  was  greatest  in  central  and  southern  por- 
tions of  the  State,  but  distant  lightning  was  reported  in 
the  extreme  north  at  High  Point  State  Park. 


Donald  V.    Dunlap 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

Trenton,  New  Jersey      08608 
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1 

0 

JERSEY  CITY 

35.2 

24.7 

30.0 

-  4.8 

52 

6 

11 

21 

1077 

0 

10 

25 

0 

2.05 

-  1.24 

.79 

23 

4 

2 

0 

LAVBFRTVlLLE 

36.1 

19.3 

27.6 

-  6.1 

55 

8 

-  3 

31 

1153 

0 

1 1 

29 

1 

1.78 

-  1.60 

.88 

9 

8.0 

5 

24. 

4 

1 

0 

LAYTON  2 

33.  0" 

12.1 

22.6M 

53 

9 

-16 

31 

1307 

0 

13 

31 

5 

2.47 

1.18 

9 

15.7 

10 

26* 

4 

2 

1 

LITTLE  FALLS 

3?.  / 

21.2 

29.5 

-  4.1 

56 

9 

0 

31 

10*6 

0 

9 

27 

1 

2.08 

-  1.82 

,87 

9 

11.0 

9 

25* 

4 

2 

0 

LONG  VALLEY 

33.1 

1  7.2 

25.2 

52 

9 

-10 

31 

1227 

0 

13 

31 

2 

2.24 

-  1.55 

1.03 

9 

4 

2 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

33.  Fl 

1  7.0 

26.4 

53 

9 

-  5 

31 

1221 

0 

12 

31 

1 

2.18 

1.03 

9 

6 

24 

4 

2 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

3-. 5 

24.0 

29.3 

-  5.4 

54 

8 

10 

20 

1  IOC 

0 

13 

27 

0 

1.97 

-  1.25 

.74 

8 

10.7 

7 

24* 

3 

2 

0 

NEWTON 

32.3 

15.2 

23.8 

-  6.9 

53 

9 

-10 

31 

12  71 

0 

13 

31 

1 

3  2.14 

-  1.06 

1.05 

9 

13.0 

8 

25* 

5 

2 

1 

PATf  RSOr' 

36.1 

22.  a 

29.5 

-  4,6 

57 

9 

8 

2U 

109  7 

0 

12 

2R 

0 

2.21 

-  1.62 

.87 

9 

10.7 

7 

27. 

5 

2 

0 

PHILLIPSBURG 

3'." 

19.2 

28.1 

-  4,6 

50 

9 

-  5 

31 

1138 

0 

9 

31 

1 

2.19 

-  1.45 

1.08 

8 

9.0 

6 

25* 

4 

2 

1 

PLAINFIELD 

35.2 

20.9 

28.1 

-  6,9 

55 

8 

0 

31 

1135 

0 

13 

28 

1 

2.26 

-  1.33 

.97 

8 

11.2 

7 

24* 

3 

2 

0 

SOMf RVILLE 

35.  1 

1  9.6 

27.4 

-5.7 

55 

8 

-  4 

31 

I  159 

0 

13 

29 

1 

1.71 

-  1.62 

.91 

9 

7.5 

5 

24. 

4 

1 

0 

SUSSEX 

32.2 

1  3.6 

22.9 

-  7.3 

53 

9 

-12 

31 

1299 

0 

13 

31 

3 

1.83 

-  1.63 

1.02 

9 

4 

1 

1 

DIVISION  01 

26.4 

-  6.0 

2.11 

-  1.45 

10.9 

SOI  THERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

1H  .  ] 

23.0 

30.5 

-  6.1 

56 

8 

9 

31 

1059 

0 

9 

28 

0 

2.35 

-   .87 

.90 

8 

7.6 

6 

23 

4 

2 

0 

AUOlBON 

36. M 

21.9 

29.4 

58 

8 

6 

31 

1098 

0 

9 

29 

n 

2.08 

.85 

23 

10.5 

7 

23 

5 

2 

0 

BELlFPLAIN  ST  FOREST 

39.3 

20.9 

30.1 

57 

8 

3 

31 

1073 

0 

6 

30 

0 

2.85 

-   .80 

.95 

9 

3.9 

7 

2 

0 

BURL INGTON 

37.  b   1 

23.0 

30.  3K 

-  6.7 

56 

9. 

10 

31. 

1073 

0 

10 

30 

0 

D  2.04 

-  1.02 

1.15 

9 

5.8 

4 

24 

1 

CHATSWORTM 

38.  1 

18.6 

28.7 

57 

8 

-  1 

31 

i  lie 

0 

9 

31 

l 

2.1  1 

.90 

9 

4 

2 

0 

FREEHOLD. 

35.  ) 

20.8 

28.4 

-  6.3 

56 

8 

3 

31 

uze 

0 

11 

30 

0 

D  1.78 

-  1.67 

.99 

9 

8.8 

6 

24* 

b 

1 

0 

GLASSBORO 

36.5 

21.6 

29.0 

56 

9 

3 

31 

1108 

0 

9 

30 

0 

2.14 

1.05 

9 

<. 

2 

1 

HAMMONTnN  2  NNE 

37.  1 

21.6 

29.4 

-  7,7 

59 

9 

3 

31 

1097 

0 

9 

31 

0 

.91 

9 

2 

1 

0 

HIGHTSTCWN  1  N 

35.2 

20.6 

27.9 

-  6.4 

56 

8 

-  4 

31 

1  140 

0 

12 

29 

1 

1  .88 

-  1.15 

.96 

9 

10.7 

5 

25* 

5 

1 

0 

INDIAN  WILLS  2  W 

35.3 

1.8.4 

27.2 

.  7,6 

58 

8 

-  5 

31 

!  165 

0 

11 

31 

1 

2.16 

-  1.07 

.93 

9' 

8.9 

6 

23 

0 

MILI  VILLE 

3«.2 

21.9" 

30.  IK 

57 

9 

7 

31 

1093 

0 

6 

28 

0 

2.11 

.91 

8 

5.5 

4 

2 

0 

MILlVlLlE  FAA  AIRPORT 

36. ■< 

21.3 

29.1 

56 

6 

6 

31 

1  106 

0 

10 

2  a 

0 

2.30 

1  .10 

8 

4.1 

3 

26* 

4 

2 

1 

MOOCESTOWN 

35.1 

21  .  1 

28.1 

-  6.7 

56 

8 

1 

31 

1  1  34 

0 

13 

31 

0 

2.06 

-   .85 

1.02 

9 

8.8 

6 

24 

4 

2 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

36.  3 

21.6 

29.0 

-  5.2 

55 

9* 

1 

31 

1111 

0 

11 

28 

0 

1  .92 

-  1.25 

.91 

9 

9.0 

6 

28. 

4 

1 

0 

NEW  MONMOUTH 

36.  J 

20. H 

28,8 

55 

9* 

1 

31 

1  114 

0 

10 

30 

0 

2.25 

.84 

9 

5 

1 

0 

PFMBERTON  3  E 

35.6 

20. 0 

27.8 

-  7.8 

55 

8 

-  5 

31 

!  144 

0 

11 

31 

1 

2.23 

-   .85 

.99 

9 

8.6 

7 

24. 

5 

2 

0 

SEABROOK  FARMS 

• 

SHU  OH 

37.11 

23.2 

30.1 

-  6.0 

55 

9» 

7 

31 

10  74 

0 

11 

29 

0 

1.74 

-  1.32 

.90 

9 

4 

1 

0 

TOMS  RIVER 

37.6 

19.9 

28.8 

56 

8 

-  1 

11 

1119 

0 

9 

31 

1 

2.01 

,85 

9 

4 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY          « 

3*. 9 

23.9 

29.4 

-  5.8 

56 

8 

10 

20 

1097 

0 

12 

28 

0 

1.96 

-   .91 

.79 

8 

10.2 

7 

23 

4 

2 

0 

TUCKERTON 

3  6..I 

18.6 

27.  7 

54 

10 

5 

31. 

1  160 

0 

13 

30 

0 

.90 

8 

WOODSTOU'N 

37.2 

21.7 

29.5 

55 

8 

1 

31 

1091 

0 

10 

31 

0 

1.9  7 

1.01 

9 

7.6 

25 

14 

6 

1 

1 

DIVISION  02 

29.0 

-  6.3 

2.  10 

-  1.16 

7.1 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            9 

3  7.1 

25.9 

31.9 

-  6.4 

54 

8 

13 

20 

102U 

0 

8 

27 

0 

2.20 

-  1.28 

.86 

23 

5 

2 

0 

CAPF  MAY  3  W 

".0.2 

29. 7M 

36. OM 

56 

B 

12 

31 

912 

0 

8 

19 

0 

2.93 

.86 

14 

5 

2 

0 

LONC  BRANCH                « 

3  5.'. 

22.1 

28.8 

-  6.5 

54 

8 

6 

31 

1117 

0 

10 

29 

p 

2.10 

-  1.53 

.74 

23 

9.5 

6 

23 

4 

2 

0 

DIVISION  03 

31.9 

-  5.1 

2.41 

-   .93 

9.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


- 

Day 

of  Month 

Station 

0 

I 

t- 

1   | 

2 

3 

4   5   6 

7   8  | 

9 

10   11 

1  12 

13  | 

14  |  IS 

16   17   18 

19  j  20  ]  21 

22   23 

24 

25  |  26 

27 

28   29   30 

31 

NORTHERN  01 

BELVIOERE 

2.2! 

T 

T 

.08 

T          T 

1.17 

T     T 

.13 

.13 

.02 

.10   T 

.60 

T 

.02 

BERNARDSVILLE  2  E 

2.32 

.07 

.02 

1.07 

T 

.12 

.13 

.02 

.05 

.74 

.04 

.06 

BLACKwELLS  "ILLS 

1.74 

T 

.86 

.07 

.02   .04 

.03 

.05 

.63 

,04 

600NT0N  1  SE 

1.7? 

T 

T 

.05 

T 

.87 

T     T 

.04 

.08 

T 

.03 

.05   T 

.6* 

T 

.03 

BOUND  BROOK  2  w 

1.61 

.89 

.05 

.10 

.10 

.03 

.42 

.02 

BRANCHvtLLE 

2.11 

T 

.10 

1.07 

.02 

.15 

.21 

T 

.14 

.46 

T 

.04 

CANISTEAR  RESERVOIR 

2.33 

T 

.12 

T 

1.14 

•  03 

.09 

.19 

T 

.13 

.59 

.04 

CANOE  BROOK 

1.B3 

T 

.03 

.81 

.01 

.09 

.12 

.01 

T 

.07 

.63 

.06 

CEDAR  GROVE 

CHARL0TTE8URG 

2.30 

.10 

1.03 

T 

.10 

.18 

.03 

.07 

.74 

.05 

CHATHAM 

CLINTON 

2.34 

T 

.01 

T 

1.03 

T 

.10 

.07 

T 

.04 

.35 

.75 

.04 

ELIZABETH 

3  3.06 

.<)« 

.80 

•  60 

.08 

.10 

.24 

l.oo 

D  .20 

ELIZA8ETHP0RT 

1.89 

.02 

.01 

.75 

.13 

.20 

.04 

.06 

.64 

.02 

.02 

ESSEX  F.ELLS  SERV  BLDG 

1.93 

.os 

.80 

.12 

.04 

.25 

.63 

.04 

FLEMINGTON  1  NE 

2.37 

T 

T 

.05 

1.05 

T 

.11 

.11 

T     T 

.03 

.10   T 

.89 

.03 

GREENWOOD  LAKE 

2.56 

.14 

1.17 

.02 

.11 

.21 

.05 

.10 

.68 

.03 

.05 

HIGH  POINT  PARK 

1.75 

.25 

.02 

.07 

.8? 

.03 

.05 

•  06 

.02 

.04 

.24 

T 

,09   ,01 

IRVINGTON 

1.86 

.59 

.09 

T 

.21 

.05 

.15 

.68 

.03 

T 

JERSET  CITY 

2.  05 

T 

.09 

T 

.69 

.13 

T 

.20 

T 

.05 

.79 

.03 

.07 

LAMBtRTVILLE 

1.78 

T 

T 

.88 

.20 

.07 

.04 

.41 

.18 

T 

LAYTON  2 

2.47 

.05 

T 

.12 

T     T     T 

1.18 

T     T 

.07 

.16 

T 

.04 

.07   T 

.71 

.05 

T 

.02   T 

LITTLE  FALLS 

2.08 

.01 

.03 

.87 

.01 

.13 

.16 

T 

.04 

.06 

.70 

.02 

.05 

LONG  VALLEY 

2.24 

.17 

.02 

.08 

1.03 

. 

)2   .08 

.13 

.02 

.65 

.04 

MAHWAH 

2.16 

.03 

.13 

.02 

.86 

.08 

.25 

T 

.02 

.13 

.58 

.03 

.03 

MANVILLE 

.99 

T 

T 

.60 

.05 

.06 

.03 

T 

.03 

.20 

.02 

MIDLAND  PARK 

2.22 

.10 

.72 

.10 

.33 

.13 

.59 

.19 

.06 

MILTON 

2.73 

.26 

1.11 

.05 

.04 

.28 

.35 

.50 

.08 

.06 

MORRIS  PLAINS  1  w 

2.18 

.05 

.06 

T 

1.03 

.02   T 

.11 

.12 

T 

.04 

.06 

.63 

.01   T 

.05   T     T 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

1.97 

T 

.03 

T 

.74 

.09 

T 

.22 

.06 

.09 

T          T 

.65 

.04 

.05 

NEW  MILFORO 

1.99 

.13 

.01 

.61 

.14 

.28 

.12 

.49 

.11 

.10 

NEWTON 

D  2.  14 

T 

.10 

1.05 

.03   T 

.11 

.110 

.05 

.04 

.07 

.50 

.04 

.04 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.27 

.11 

1.11 

.02 

.08 

.19 

T 

.06 

.59 

.06 

.03 

OLDwICK 

2.38 

T 

T 

.03 

.93 

T     T 

.09 

.06 

T 

.50 

.04 

.70 

.03 

ORANGE 

1.31 

.07 

.04 

•  S3 

.23 

.03 

.08 

.03 

PAIERSON 

2.21 

T 

.08 

T 

.67 

.23 

.14 

T 

.04 

.06 

.64 

.04 

T 

.11 

PhILL IPSBURG 

2.19 

1.08 

.24 

.22 

T 

.65 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

2.26 

T 

.01 

.97 

T 

T 

.21 

.07 

.08 

.87 

T 

.05 

RAHWAY 

1.59 

.82 

.13 

.17 

T 

.04 

.40 

.03 

RINGwOOD 

2.22 

.10 

T 

1.02 

T 

.20 

■  09 

.06 

.04 

.68 

.02 

T 

.01 

SOMERVILLE 

1.71 

T 

.91 

.18 

.05 

.05 

.32 

.20 

T 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

1.87 

.15 

.98 

.11 

.52 

.11 

SUSSEX 

1.83 

T 

.11 

T          T 

1.02 

.03 

.07 

.13 

.47 

T 

T 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

1.98 

.08 

.82 

.12 

.15 

.05 

.72 

.02 

.02 

wERTSVILLE 

1.92 

.01 

T 

.82 

.01   T 

.10 

.05 

•03   .04 

.01   T 

.52 

.31 

.02 

WEST  WHARTON 

2.57 

.02 

.07 

1.23 

.03 

.10 

.15 

T 

T          .04 

.08 

.79 

.03 

.03        T 

WOODCLIFF  LAKE 

2.53 

.15 

.06 

.71 

.15 

.40 

.19 

.62 

.15 

.10 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

2.35 

.06 

.90 

.05 

.19 

,30 

.08 

.76 

.01 

T 

AUDUBON 

2.08 

T 

T 

.78 

.10 

.25 

T 

.10 

.85 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.50 

.04 

1. 10 

.23 

.43 

.05 

.65 

BELLEPLA1N  ST  FOREST 

2.85 

.14 

.95 

T 

.24 

.35 

.75 

.02 

.19 

.21 

BURLINGTON 

D  2.04 

1.15 

.01   .25 

.05 

.05 

T 

•   D 

-.53 

CANTON 

2.49 

.99 

T 

.28 

T     .21 

T 

1.01 

ChATSWORTH 

2.11 

•  90 

.18 

.20 

.08 

.70 

.05 

foRtescue 

2.00 

1.08 

.23 

.23 

.46 

FREEHOLD 

D  1.78 

T 

•  99 

.16 

.19 

.02 

.25 

.15 

D  .02 

GLASsaoRO 

2.14 

1.05 

.24 

.16 

.06 

.58 

.05 

HAMMONTON  2  NNE 

. 

T 

.91 

.09 

.09 

.14   .06 

.03 

. 

HIGHTSTOwN  1  N 

1.88 

T 

T 

T 

.96 

.21 

.14 

.05 

T 

,22 

.29 

.01 

INDIAN  MILLS  2  H 

2.16 

.01 

.93 

.23 

.21 

.03 

.75 

T 

MAYS  LANDING 

2.27 

.06 

.85 

.05 

.30 

.12   .11 

.05 

.73 

T 

MILLVILLE 

2.11 

T 

.91 

.01 

.20 

.27 

.03 

.68 

.01 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

2.30 

T 

1.10 

.02 

.29 

.20 

.03 

.65 

.01 

MOORFSTOWN 

2.06 

T 

1.02 

.21 

.06 

.10   .04 

T 

.03 

.60 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.92 

.91 

.23 

.03 

.07 

T 

.28 

.35 

.05 

NEW  MONMOUTH 

2.25 

.02 

.84 

.02 

.02 

.28 

.02        .21 

.43 

.06 

PEHBERTON  3  E 

2.23 

.01 

.99 

.21 

.11 

.03 

.69 

.19 

T 

PRINCETON  WATER  wORKS 

1.80 

T 

T 

.85 

.08 

.24 

.04 

.54 

.02 

.03 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

1.74 

T 

.90 

.16 

•  24 

T 

.01 

.39 

.04 

TOMS  RIVER 

2.01 

.83 

.21 

.24 

.01 

.02 

.68 

TRENTON  WS  CITY          R 

1.96 

T 

T 

T 

.79 

.05 

T 

.21 

.15 

.03 

T 

.70 

.02 

.01 

TUCKFRTON 

. 

.11 

.90 

WOCOSTOWN 

1.97 

.02 

1.01 

.22 

.25 

.10 

.30 

.07 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.20 

.16 

.53 

.05 

.20 

.31 

.08 

.86 

.01 

BELMAR  2  Sw 

CAPE  MAY  3  w 

2.93 

.34 

.01 

.82 

.02 

.30 

•  86 

.09 

.49 

m 

LONG  BRANCH              R 

2.10 

T 

T 

.63 

.08 

.39 

.18 

.05 

T 

.74 

T 

.03 

' 

b  note*  lollowing  Station     Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1963 


Day  Of  Month 

« 
01 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

t 

9 

10 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHERN  01 

BFLVIDERE 

MAX 
MIN 

38 
23 

37 
20 

35 

23 

37 
27 

40 
25 

38 
29 

44 
26 

46 
22 

53 
22 

40 
27 

37 
28 

36 
21 

27 

20 

36 
22 

33 

11 

28 
10 

25 

11 

29 
12 

27 

14 

25 

4 

24 
3 

22 

6 

37 
11 

28 
14 

36 
18 

38 
16 

44 
16 

23 

8 

34 

3 

32 
2 

26 
-  6 

34.0 
15.7 

BCONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

38 
25 

35 
22 

36 
22 

37 
29 

38 
27 

40 
28 

42 
29 

48 
23 

54 
32 

40 

30 

37 

28 

36 
22 

29 
19 

37 
25 

34 
15 

26 

16 

24 
11 

27 
12 

27 
18 

26 

8 

23 

7 

24 

7 

35 

17 

27 
18 

35 
24 

37 
19 

44 
23 

25 

19 

35 
17 

30 
13 

23 
-  5 

33.8 
19.4 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

40 
21 

36 
20 

38 
24 

38 
28 

40 
23 

41 
28 

43 
28 

49 
22 

55 
27 

43 
28 

38 
28 

37 
21 

29 

14 

38 
25 

33 
12 

29 

8 

27 
12 

31 
13 

28 

10 

29 

4 

27 

4 

30 
8 

40 
9 

28 
16 

39 

19 

40 
15 

46 
19 

25 

5 

40 
2 

35 

4 

26 

-10 

36,1 
15.7 

O'ARLCTTEBUPG 

MAX 
MIN 

3S 
22 

33 
2? 

34 
22 

35 

27 

35 
25 

37 
27 

42 
29 

48 
24 

53 

25 

39 
27 

35 
25 

33 
19 

34 

17 

38 
25 

32 

11 

24 
12 

22 

12 

26 
13 

25 

15 

22 

5 

21 
4 

24 

4 

33 

14 

26 
16 

37 
20 

43 
19 

23 

13 

34 
5 

30 
10 

20 
-  9 

32,4 

16.7 

El  IZAPETH 

MAX 
MIN 

37 
24 

40 
24 

40 
36 

42 

30 

44 
27 

45 
36 

49 
32 

57 
28 

55 

34 

41 
30 

39 
29 

33 

25 

37 
21 

34 
28 

30 
14 

28 
14 

32 

15 

28 
19 

29 
18 

24 
8 

22 

10 

38 
12 

31 

18 

37 
21 

38 
23 

44 
19 

38 
26 

38 

14 

34 
12 

27 
12 

30 
4 

36.8 
21.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BlOG 

MAX 
MIN 

37 
21 

35 
21 

33 

23 

36 
28 

38 
24 

39 
30 

42 
31 

47 
24 

53 

30 

40 
29 

37 

27 

35 
22 

28 
15 

35 

26 

33 
11 

26 
12 

24 

10 

27 
12 

27 

14 

26 
3 

24 
5 

25 

5 

36 
14 

27 
19 

35 

17 

37 
20 

46 
21 

29 
10 

35 

9 

30 
10 

23 

0 

33.7 
17.5 

FiEminGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

40 
19 

35 
20 

38 
22 

39 
26 

39 
25 

43 

29 

48 
25 

50 
21 

59 
25 

41 
29 

39 
29 

35 
22 

30 
16 

37 
16 

33 

11 

26 
14 

25 
15 

27 
15 

30 
18 

25 

6 

22 

6 

22 

10 

35 

10 

30 
19 

36 

20 

37 
14 

45 
17 

29 
12 

35 

0 

30 
3 

22 

-10 

34.9 
16.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

32 
15 

30 
17 

31 
24 

30 
22 

32 

20 

37 
24 

46 
25 

48 
26 

48 
28 

35 
23 

33 

20 

29 

14 

23 
15 

28 
23 

28 

6 

20 
8 

16 
6 

24 
11 

22 

10 

20 
.  1 

19 
-  3 

19 

-  1 

30 
18 

30 
10 

26 

10 

39 
16 

41 
10 

35 

10 

29 
10 

27 
2 

24 

.  4 

30.1 
13.4 

JFRSEV  CITY 

MAX 
MIN 

35 
28 

39 

28 

38 
33 

40 
31 

43 
34 

43 
36 

47 
37 

52 
37 

40 

32 

38 
33 

36 
29 

35 
26 

36 

27 

37 
21 

28 
17 

26 

18 

26 
17 

2a 

20 

29 

16 

25 
12 

22 

11 

36 
21 

37 
21 

37 
23 

37 
31 

43 
27 

33 

24 

37 
23 

32 
21 

25 

IB 

28 
14 

35.2 
24.7 

LAMBERTvtLLE 

MAX 
MIN 

37 
23 

39 
22 

39 

33 

41 
29 

42 
24 

46 
29 

49 
26 

55 
23 

54 
33 

40 
30 

38 
28 

32 

23 

37 
17 

34 
25 

28 
13 

27 

11 

30 
13 

29 
13 

27 
17 

25 

7 

23 
12 

36 
9 

28 
13 

36 
23 

38 
30 

45 
18 

33 

20 

36 
15 

33 

8 

25 
13 

28 
-  3 

35.8 
19.3 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

34 
15 

35 

16 

34 
25 

35 
26 

38 
22 

36 

26 

41 
25 

47 
21 

53 
22 

40 
26 

37 
26 

34 
19 

25 

18 

35 
23 

34 

7 

27 

4 

25 

2 

29 

2 

25 
3 

28 
-  7 

25 
-  5 

23 

4 

36 

10 

24 

10 

14 

38 
23 

45 

18 

21 
1 

30 
-  2 

34 
-  3 

23 

-16 

33.0 
12.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

40 
25 

36 
24 

39 

33 

47 
33 

40 
27 

42 
32 

43 
34 

50 
26 

56 
34 

42 
30 

40 
29 

38 
22 

32 

17 

39 
28 

36 
15 

30 
15 

28 

16 

31 

18 

30 

20 

29 

7 

28 
8 

38 

10 

40 
16 

30 
22 

40 
27 

40 
26 

50 
24 

36 
12 

39 
12 

34 

14 

27 

0 

37.7 
21.2 

LTNG  VALLEY 

MAX 

MIN 

35 

20 

33 

18 

34 
32 

36 
26 

37 
24 

38 
30 

44 
25 

45 

20 

52 
30 

39 
28 

36 

28 

34 
21 

30 
16 

37 
25 

32 
11 

25 

13 

24 

10 

26 
17 

27 
20 

25 

5 

21 

10 

23 

10 

35 

10 

28 
23 

35 
19 

36 
13 

42 
26 

30 
8 

34 

0 

29 
6 

24 

-10 

33.1 
17.2 

MtRRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

39 
23 

34 
20 

35 

21 

37 

28 

38 
25 

39 
28 

43 
27 

48 
22 

53 

25 

40 
28 

36 
27 

36 
20 

30 
18 

37 
26 

33 
12 

26 
12 

24 
6 

28 
12 

27 

17 

27 

2 

24 

7 

25 

6 

35 
12 

27 

19 

35 

23 

37 

15 

43 
21 

25 
11 

35 

8 

30 
8 

23 
-  5 

33.8 
17.0 

NFwARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
27 

39 
26 

38 

34 

39 
31 

43 
32 

43 

37 

49 

37 

54 
33 

46 
31 

36 
31 

36 
29 

31 
24 

36 
24 

35 

21 

27 
15 

26 

16 

29 

17 

27 

20 

26 

15 

23 

10 

21 
11 

35 

20 

29 
24 

35 

26 

37 
30 

42 
24 

32 
25 

35 
23 

32 
18 

25 

18 

25 

14 

34.5 
24,0 

NFwTON 

MAX 

MIN 

35 
22 

40 
22 

35 
27 

35 

27 

35 
24 

38 
28 

40 
24 

45 
22 

53 
24 

32 
27 

35 
26 

33 

20 

25 
12 

37 
24 

33 
11 

24 
12 

23 

9 

27 
13 

27 
12 

25 
3 

23 

4 

25 
5 

34 

8 

25 
11 

34 

14 

37 
22 

43 

16 

20 
4 

33 
3 

30 
6 

21 

-10 

32.3 

15.2 

PATFRSON 

MAX 
MIN 

39 
26 

36 
26 

39 

30 

39 
31 

41 
31 

42 
34 

44 
36 

50 
30 

57 

35 

43 
30 

39 
29 

38 
23 

30 
22 

36 
28 

35 
15 

30 
16 

27 
17 

30 
17 

28 
20 

28 

8 

26 

8 

32 

10 

38 
18 

31 
24 

38 
29 

40 
26 

45 
24 

27 
20 

38 
19 

26 
16 

26 
9 

36.1 
22.6 

PHILLIPSBLRG 

MAX 
MIN 

39 
23 

39 
22 

38 
31 

40 
26 

40 
29 

45 
32 

48 
30 

47 
29 

50 
32 

49 
30 

47 
29 

36 
26 

36 

20 

36 
20 

29 
12 

27 
14 

27 
15 

29 
17 

28 

17 

23 

6 

26 

8 

38 
11 

37 
13 

38 
16 

38 
18 

46 
18 

46 
21 

36 
12 

33 

10 

30 
12 

26 
-  5 

37.0 
19.2 

PI AINFIELD 

MAX 
MIN 

36 
25 

39 
21 

39 

34 

40 
29 

44 
27 

46 

33 

48 
30 

55 
26 

42 
33 

39 

30 

38 
30 

32 
25 

37 
21 

33 

30 

30 

13 

26 
15 

28 
12 

28 
18 

27 
19 

24 

8 

22 

10 

37 
14 

30 
15 

36 
23 

38 
27 

47 
18 

29 
27 

36 
13 

32 

10 

26 
13 

28 

0 

35.2 
20.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

36 
25 

38 
21 

40 
34 

40 
27 

43 
26 

47 

31 

47 
27 

55 
22 

54 
33 

40 
28 

38 
29 

31 
25 

36 
21 

33 
25 

27 
14 

25 
15 

27 
12 

29 
15 

26 

16 

23 

8 

21 

10 

35 

16 

28 
14 

35 
22 

39 
29 

45 
15 

32 

24 

35 
13 

30 
5 

25 

11 

28 
-  4 

35.1 
19.6 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

36 
21 

34 
21 

35 

21 

35 
27 

38 
24 

38 
26 

40 
25 

38 
21 

53 
21 

40 
26 

36 
26 

34 

19 

23 
15 

36 

18 

33 
10 

26 
12 

23 

4 

22 
10 

24 
15 

23 

2 

25 

2 

28 
3 

35 
13 

23 

11 

32 

10 

36 

10 

45 
15 

33 

0 

28 

0 

26 

4 

21 

-12 

32.2 
13.5 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

MAX 
MIN 

41 
27 

47 
23 

*5 
37 

42 
27 

44 
23 

48 
34 

50 
30 

56 

30 

46 
33 

41 
32 

37 
28 

42 

30 

41 
30 

37 
19 

29 

16 

26 

17 

30 
17 

32 
16 

26 
13 

25 
10 

25 

14 

35 

13 

38 
19 

37 

26 

37 
30 

48 
28 

42 
29 

38 
23 

34 
21 

26 
10 

32 

9 

38.0 
23,0 

ALOUBON 

MAX 
MIN 

42 

27 

43 
25 

42 
34 

42 
30 

43 

27 

42 

30 

49 
29 

58 
28 

'46 

33 

41 
31 

42 
28 

37 
27 

38 
29 

37 
18 

30 
15 

28 

14 

30 

17 

32 

20 

28 
14 

24 

8 

23 

10 

35 
10 

34 

20 

35 
25 

38 
27 

46 
21 

34 
25 

36 
21 

34 
18 

26 
13 

26 
6 

36,8 
21.9 

8FLLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
HIN 

42 
25 

45 
18 

44 

31 

43 
28 

44 
20 

47 
33 

49 
24 

57 
26 

56 
32 

43 
32 

39 
27 

42 
25 

40 
25 

39 

31 

33 
14 

30 
16 

30 
14 

33 

14 

30 
19 

26 
10 

26 
11 

36 

9 

35 
12 

38 
26 

40 
21 

50 
27 

45 
25 

37 
19 

36 
17 

33 

15 

29 
3 

39.3 
20.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

28 

44 
24 

43 

30 

42 
31 

42 

28 

47 

33 

48 
31 

56 

28 

56 

28 

46 
28 

42 
28 

35 

28 

44 
27 

36 
26 

28 
16 

26 
18 

29 

18 

32 

19 

28 

18 

24 
10 

24 
11 

35 
16 

30 
20 

37 
2B 

38 

30 

48 
21 

39 

26 

37 
18 

33 

19 

28 
16 

28 
10 

37.6 
23.0 

CHATSwORTH 

MAX 
MIN 

53 

20 

50 
18 

44 

30 

40 
29 

42 
17 

48 
30 

49 
24 

57 
25 

56 

31 

48 
28 

44 
28 

40 
24 

40 
25 

38 
27 

28 
13 

27 

10 

28 

13 

31 
10 

28 

18 

25 

7 

22 

11 

35 

7 

34 
11 

37 
23 

37 
27 

50 
18 

44 

22 

36 

11 

33 
11 

31 

9 

28 
.  1 

36.8 
18.6 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

36 
23 

41 
22 

41 
35 

40 
27 

43 
26 

44 
30 

49 

30 

56 
31 

50 
32 

40 
29 

36 
28 

35 

26 

37 
25 

35 
23 

26 
12 

24 

14 

28 
13 

30 
16 

28 
17 

25 

6 

21 

11 

36 
12 

29 
19 

36 
21 

39 
27 

49 
19 

38 
27 

36 
16 

32 

15 

23 
11 

30 
3 

35.9 
20.8 

Gl ASSBORO 

MAX 
MIN 

41 
26 

41 
24 

44 
29 

40 
30 

41 
25 

42 

30 

41 
28 

48 
30 

56 

33 

45 
30 

40 
31 

37 
27 

37 
26 

36 
31 

34 
14 

26 
16 

29 
16 

29 

16 

31 
19 

26 

8 

24 

9 

25 

14 

36 
15 

34 

20 

36 
22 

39 
21 

46 
22 

35 

20 

36 
15 

26 

15 

27 
3 

36.5 
21.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

41 
27 

41 
25 

45 
30 

42 

30 

41 
22 

42 

28 

46 
29 

51 
30 

59 

32 

44 
30 

40 
29 

36 
26 

38 
28 

40 
29 

34 
14 

27 

14 

27 

14 

28 
16 

32 

17 

26 

8 

23 

9 

28 
12 

34 
19 

35 
24 

38 
25 

37 
22 

46 
23 

37 
22 

35 
17 

32 
15 

24 
3 

37.1 
21,6 

HTGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

39 
24 

40 
23 

41 
36 

38 
28 

41 
26 

45 
31 

46 
29 

56 
25 

55 
33 

40 
31 

37 
30 

34 
25 

36 
23 

32 
26 

26 
13 

24 
13 

26 
15 

29 
17 

26 

17 

22 

7 

21 
11 

33 
11 

30 
15 

34 
23 

37 
27 

45 
21 

39 

23 

34 
15 

32 

14 

26 
12 

26 

-  4 

35.2 
20.6 

UDIAN  MILLS  2  N 

MAX 
MIN 

40 
21 

43 

17 

40 
29 

40 
27 

41 
16 

46 
28 

49 
24 

58 
24 

55 
31 

39 

30 

38 
25 

35 

22 

38 
24 

34 
24 

27 

13 

26 

14 

28 
14 

30 
9 

25 

18 

23 

8 

22 
9 

33 

10 

32 

11 

34 
24 

37 
27 

47 
19 

35 
20 

35 

15 

32 

10 

24 
12 

28 
-  5 

35.9 

18.4 

MTLLVILLE 

MAX 
MIN 

44 

42 
23 

45 
26 

42 
31 

43 

43 
30 

46 
29 

49 
29 

57 

45 
28 

43 
26 

38 

28 

41 
29 

39 
28 

33 
17 

30 
16 

29 

17 

30 
18 

33 

20 

28 
11 

27 
12 

35 
14 

35 

17 

36 

24 

35 
25 

40 
22 

40 
24 

41 
29 

37 
18 

33 

12 

25 
7 

38.2 
21.9 

MtLLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

40 
26 

45 
19 

44 

33 

41 
23 

43 
23 

45 

32 

48 
27 

56 
27 

45 
34 

40 
33 

37 

30 

40 
29 

39 
27 

39 
19 

29 
15 

28 
16 

29 

16 

32 
17 

27 
13 

24 
11 

24, 

16 

35 

14 

36 
16 

34 
24 

38 
29 

45 
19 

39 
24 

35 

18 

31 
17 

24 

7 

30 
6 

36.8 
21.3 

MOORESTOwN 

MAX 
MIN 

38 
26 

42 
25 

4  0 
31 

40 
28 

41 
26 

47 

30 

48 
27 

56 
25 

43 
32 

40 
32 

36 
26 

35 

28 

36 
27 

34 
17 

27 

16 

27 
17 

28 

17 

3d 
19 

26 
12 

23 

10 

22 

14 

34 

16 

32 

19 

31 
23 

37 
26 

45 
24 

32 

la 

35 

18 

32 
17 

24 

6 

27 
1 

35.1 

21.1 

NFW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

38 
26 

39 
23 

45 
35 

39 
28 

43 
26 

45 

33 

48 
32 

55 

28 

55 
33 

40 
31 

39 
29 

34 
25 

37 
24 

35 

28 

29 
13 

25 

14 

27 
15 

28 
17 

28 
18 

23 

8 

22 

10 

35 
15 

31 
16 

35 

22 

38 
29 

47 
21 

42 

26 

34 
18 

32 

12 

30 
14 

27 
1 

36.3 
21.6 

NFW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

39 

24 

41 
24 

42 

37 

39 
29 

42 
24 

45 
32 

48 
31 

55 

28 

5  5 
3? 

41 
29 

39 
29 

39 
27 

37 
23 

37 
23 

29 
12 

25 
13 

27 

14 

30 
13 

28 

16 

25 
6 

23 

10 

35 

14 

33 

11 

34 
21 

37 
28 

48 
24 

45 
25 

34 
15 

31 
16 

28 

13 

29 
1 

36.8 

20.8 

PFMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

40 
25 

42 
21 

42 

31 

40 
28 

41 
31 

45 
28 

47 
27 

55 
28 

42 
28 

39 
29 

38 
29 

36 
24 

38 
24 

37 
26 

27 

14 

25 

12 

27 

14 

29 
12 

27 

17 

22 

8 

21 
11 

32 

12 

32 

17 

33 

24 

36 
26 

47 
20 

40 
21 

39 

16 

34 
12 

26 

9 

26 

-  5 

35.6 
20.0 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

■ 

01 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SFABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

SHILOH 

MAX 

MIN 

45 
34 

42 
24 

42 
32 

42 

30 

42 
25 

45 
30 

47 
29 

55 
31 

55 
32 

40 
31 

39 
33 

39 
26 

38 

28 

37 
29 

32 
15 

28 
17 

29 

16 

32 

18 

28 
19 

25 

10 

25 
15 

34 
14 

32 
18 

34 
?2 

36 
27 

45 
21 

41 

26 

36 
27 

31 

18 

25 

15 

26 

7 

37.0 
23.2 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

42 
23 

43 
19 

45 
32 

40 
29 

44 
17 

49 
31 

49 
26 

56 
24 

52 
32 

41 
29 

36 

30 

43 
23 

43 
25 

38 
30 

30 
14 

32 

14 

27 
12 

32 

12 

29 

19 

23 

9 

20 

10 

35 
5 

34 
12 

35 
25 

38 
28 

49 
21 

35 
22 

36 
17 

36 
14 

25 

15 

29 

-  1 

37.6 
19.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

36 
28 

41 
27 

39 
36 

39 
30 

42 

32 

46 
34 

49 
34 

56 
32 

44 
32 

40 
31 

37 
29 

32 

27 

36 
27 

35 
18 

27 

15 

25 

17 

27 
17 

29 
21 

25 

13 

23 

10 

22 

14 

34 
20 

30 
23 

33 
25 

37 
31 

47 
24 

34 
25 

35 
24 

31 
19 

24 

16 

27 
11 

34.9 
23.9 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

42 
21 

48 
22 

47 
36 

43 
29 

44 
30 

48 
26 

46 
24 

48 
29 

50 
25 

54 
22 

47 
25 

42 
28 

40 
22 

32 

14 

27 
12 

28 

16 

31 

17 

26 
23 

25 

20 

26 
15 

25 

12 

29 

9 

35 

6 

36 
12 

38 
16 

44 
15 

34 
12 

29 
9 

32 

12 

24 
12 

21 
6 

36.8 
18,6 

WOODSTOWN 

MAX 

MIN 

41 
26 

44 
23 

42 

31 

43 
29 

42 
23 

46 
30 

49 
26 

55 
29 

54 
30 

41 

30 

41 
31 

as 

27 

39 
26 

38 
26 

29 

14 

28 

17 

28 
17 

32 

16 

28 

19 

24 
9 

25 

14 

34 

12 

34 
15 

35 

28 

37 
26 

46 
25 

38 
22 

35 

26 

32 

11 

29 
15 

26 

1 

37.2 
21.7 

COASTAL  03 

MAX 
MIN 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

40 
27 

46 
30 

44 
36 

40 
30 

42 
29 

48 
34 

48 
29 

54 
42 

45 
31 

41 
31 

37 

30 

45 
32 

40 
33 

38 

20 

29 

18 

28 

18 

30 
18 

34 
24 

26 
16 

26 
13 

25 

18 

36 

17 

40 
22 

38 
28 

39 
32 

44 
29 

42 
29 

38 
25 

35 
24 

26 

20 

28 
18 

37.8 
25.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

44 
36 

44 
27 

47 
40 

42 
37 

47 
32 

'45 
38 

48 
38 

56 
43 

55 

39 

45 
36 

42 
36 

45 
31 

45 
33 

41 
34 

36 
23 

30 
21 

30 
20 

35 
26 

31 

28 

26 
19 

32 
22 

34 
19 

42 
29 

38 
33 

45 
32 

45 
30 

45 
25 

40 
28 

32 
22 

30 
12 

40,2 
29.7 

L0N6  BRANCH 

MAX 
MIN 

36 
27 

43 
24 

41 
35 

39 
27 

44 
24 

46 
36 

47 
32 

54 
30 

46 
31 

39 

31 

35 
29 

42 
27 

37 
26 

34 
19 

26 

14 

25 

14 

27 

16 

30 
19 

25 
12 

23 
8 

20 
11 

34 

14 

36 

20 

35 
23 

37 
29 

45 
24 

35 

25 

34 
19 

31 
17 

23 

15 

28 

6 

35.4 
22.1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  ot 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

a 

'3 
> 

■sag1 

o  o  > 

s  a  s 

© 
o> 

o 
> 

< 

£     JD 

£  1 

J3 

1   § 

S  J 

q> 

O  *j 

£  £ 

a  1 

< 

O  i/> 
O  UJ 

< 

O  Ul 
O  UJ 

r- 

a. 
o  in 

O  UJ 

a 
o  i/i 

O  UJ 

r- 

o 

0) 
O 

3 

1 
O 

O) 
1 

O 
CO 

0) 
0) 

T 

o 
q 

3 

8.| 

N  la 

o 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

10.6 

30++ 

NW 

16  + 

75 

78 

59 

69 

1 

4 

2 

2 

0 

0 

9 

48 

5.4 

ATLANTIC  CITY 

NW 

- 

14.1 

40++ 

SE 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

2 

0 

0 

- 

_ 

- 

LONG  BRANCH 

NW 

13 

12.0 

50 

SE 

8 

- 

78 

58 

66 

3 

1   ]    2 

2 

2 

2 

12 

64 

5.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

11.0 

40++ 

SSW 

8 

69 

73 

61 

64 

5 

6      1 

2   !   0 

0 

14 

- 

5.5 

TRENTON  WB  CITY 

W* 

" 

8.9 

29 

SE* 

8 

- 

- 

" 

" 

5 

4 

2 

2 

0 

0 

13 

65 

5.3 

*       TO   8    COMPASS   POINTS    ONLY 


S«,  n,l«r,nc,  NotM  following  Button  Ind,x 
-    110    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  01 

BELVIOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0,8 
T 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

1.5 
3 

2 

2 

2 

2 

0.2 
2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

2 

5.5 

8 

T 
7 

7 

6 

0.2 
6 

6 

6 

6 

C^ARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1.5 
2 

1 

1 

1 

1 

0.3 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

1 

6.0 

7 

6 

6 

5 

0.5 

6 

5 

5 

5 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.8 
2 

T 
1 

T 

1 

I 

1 

0.3 

1 

0.5 

2 

T 
2 

2 

2 

1 

6.0 

7 

7 

7 

7 

0.5 
7 

6 

6 

6 

I AMBFHTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
1 

1 

0.5 
1 

T 

T 

T 

0.5 
1 

1 

T 

T 

T 

5.0 
5 

0.5 
5 

4 

3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1.0 
3 

3 

2 

2 

1 

0.5 
2 

1.0 
3 

3 

2 

2 

2 

7.0 
9 

T 

9 

8 

8 

T 
S 

6 

6 

6 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MORRIS  PLAINS  1  In 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

0.5 

1 

T 

1.0 
1 

2.0 
2 

. 

- 

. 

. 

0.5 

1 

1.5 
2 

6.0 

- 

T 

NEWARK  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

1.6 
1 

1 

0.3 
1 

1 

1 

T 

1.0 

T 

T 
1 

1 

T 
1 

1 

7.0 

T 

0.4 
7 
.6 

5 
.5 

4 
,5 

0.4 

3 

.6 

3 
.5 

3 

.5 

3 

3 
.5 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.3 

1 

0.5 

T 

T 

1.0 
1 

0.7 
2 

0.5 
2 

1 

1 

1 

0.5 
1 

0,5 
2 

2 

1 

1 

1 

7.0 
8 

0.5 
8 

7 

7 

0.5 
7 

6 

6 

6 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

0.7 
1 

1 

T 
1 

0.7 
1 

0.7 
2 

1 

1 

5.9 

7 

0.3 

7 

7 

T 
7 

0.7 

6 

6 

6 

5 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

T 
T 

6.0 
6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

0.7 
1 

1 

1 

1 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1 

7.0 

7 

T 
7 

6 

6 

0.5 
5 

5 

4 

4 

4 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

1 

0.2 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

1 

1 

1 

T 

7.4 

7 

5 

5 

5 

0.5 
6 

5 

4 

3 

3 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1 

0.5 
1 

0.5 
1 

1 

1 

1 

1 

*.5 

5 

1.0 

5 

4 

4 

T 
4 

T 
4 

4 

4 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 
1 

1.5 
2 

2.5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.0 
2 

2 

2 

2 

2 

7.0 

a 

0.3 
6 

6 

6 

T 
6 

6 

6 

6 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.1 

T 

0.8 

0.7 

1 

T 

T 

T 

6.0 

T 

3 

.3 

2 
.2 

1 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

- 

FREEhOl  D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

1.7 
2 

2 

2 

1 

0.5 
2 

2 

1 

1 

1 

5.5 
6 

0.2 
6 

5 

4 

0.2 

4 

3 

3 

3 

2 

HlGHTSTOwN  1  N 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

1.5 
1 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1.0 
3 

T 
2 

2 

2 

1 

*.5 
5 

1.5 

5 

5 

3 

0.2 
3 

3 

3 

3 

3 

I'IDIAj  MILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

T 

6.5 

6 

T 
4 

4 

2 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

MAYS  LANDING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 
3 

2 

1 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

4.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

T 

4.0 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

T 

MOORFSTOwN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

0.3 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

0.5 
1 

0.7 

T 
1 

1 

1 

T 

3.0 
3 

2.8 
5 

5 

5 

0.5 
6 

6 

4 

4 

4 

PEM8ERT0N  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 
T 

T 

T 

0.3 
1 

1 

I 

6.8 

7 

7 

6 

4 

T 
3 

2 

2 

2 

2 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.6 
1 

T 

I.* 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

6.6 

0.2 
6 

4 

3 

0.1 

2 

2 

2 

1 

1 

COASTAL  03 

LONG  HRANCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.5 
2 

2 

1 

1 

0.8 
2 

T 
2 

1 

1 

1 

6.0 
6 

5 

T 
4 

4 

0.2 
4 

3 

3 

3 

3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1963 


Day  of  month 

■ 

S 

STATION  AND  OEPTH 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUTGERS  MICRO  MET 

PLOT  *1 

1  INCH 

MAX 

43 

41 

43 

42 

42 

42 

44 

45 

42 

40 

40 

37 

35 

37 

34 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

35.9 

MIN 

39 

37 

41 

38 

38 

32 

33 

37 

38 

37 

36 

35 

30 

34 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

SC- 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

33.4 

2  INCHES 

MAX 

43 

41 

43 

41 

42 

42 

43 

45 

42 

39 

39 

37 

38 

37 

35 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

SI 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

36.0 

MIN 

40 

38 

41 

39 

38 

40 

39 

37 

38 

37 

36 

36 

37 

35 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

34.3 

4  INCHES 

MAX 

43 

42 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

42 

40 

39 

38 

38 

38 

37 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

36.9 

MIN 

42 

40 

42 

40 

i« 

41 

41 

39 

40 

39 

38 

37 

37 

37 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

33 

35.9 

8  INCHES 

MAX 

46 

43 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

36 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

33 

33 

33 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

38.3 

MIN 

43 

42 

43 

42 

41 

42 

42 

41 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

36 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

34 

37.3 

16  INCHES 

MAX 

49 

47 

46 

46 

45 

45 

44 

45 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

40.9 

MIN 

47 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

42 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

37 

37 

37 

40.4 

32  INCHES 

MAX 

50 

50 

50 

49 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

44.3 

MIN 

50 

50 

49 

48 

48 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

42 

41 

40 

40 

40 

40 

39 

40 

40 

40 

40 

39 

43.9 

PLOT  *2 

1  INCH 

MAX 

36 

35 

41 

38 

41 

'43 

45 

46 

41 

38 

36 

32 

31 

31 

31 

31 

29 

29 

29 

27 

26 

29 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

26 

27 

33.2 

MIN 

32 

31 

34 

33 

32 

29 

26 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

27 

26 

26 

26 

25 

24 

24 

25 

29 

28 

28 

29 

27 

25 

23 

21 

•28.6 

2  INCHES 

MAX 

36 

35 

40 

36 

40 

42 

44 

45 

41 

38 

36 

32 

31 

31 

31 

31 

29 

29 

29 

27 

27 

29 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

26 

27 

33.0 

MIN 

32 

32 

34 

33 

32 

30 

33 

32 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

28 

27 

27 

27 

26 

25 

25 

?b 

29 

29 

28 

28 

27 

26 

23 

21 

29.1 

4  INCHES 

MAX 

37 

35 

40 

38 

40 

41 

43 

43 

41 

37 

36 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

29 

28 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

28 

33.2 

MIN 

34 

33 

35 

3'. 

33 

35 

35 

34 

34 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

30 

30 

29 

29 

28 

27 

27 

27 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

26 

24 

30.9 

8  INCHES 

MAX 

39 

38 

40 

38 

38 

40 

41 

43 

41 

38 

37 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

34.8 

MIN 

38 

36 

37 

37 

36 

38 

38 

37 

38 

37 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

30 

33.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND ■   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION 
BARREN.   INSTRUMENTATION 


COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SW  reference  note*  following  Station  I 

-    112   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Preci 

Dilation 

|l 

1  3 

•   E 

< 

.  1 

5 
a 
X 

a 

I 

a 

5. 
a 

« 

a 

No.  of  Days 

1 

•  g 

'       a.  £ 

a  it 

a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mio. 

J 

Q    O 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"<3 

O 

Day  of  Month 

1    |    2    |   3 

4    |    5    |    6 

7    |    8    |    9 

10     |     11     |    12 

13  |   14   |   15 

16      17       18 

19      20  |   21 

22   |  23      24 

25  |  26      27 

28   |  29    |  30 

31 

JUNE    1963 

BELMAR    2    SW 
GLASSBORO 

JULY    1963 
BELMAR    2    SW 

NOVEMBER    1963 
BELMAR    2    SW 

•  30 
2.77 

1.10 

6. SO 

T           .93 

T 

•  so 

T         2.90    1.10 

T 
.09 

.60      T 

•50    1.06 

T 

.01 

T 

.19 

T 

•40 

.50 

.30 
T         1.50 

.20 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

• 

01 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE    1963 
GLASSBORO 

MAX 
HIN 

82 

62 

83 

66 

86 

71 

85 
57 

71 
61 

81 
67 

90 
55 

72 
59 

66 

53 

75 
58 

72 
64 

70 
64 

78 
53 

81 
59 

86 

61 

87 
59 

86 
63 

70 
47 

78 
51 

86 

54 

91 
60 

95 
61 

97 
67 

98 

70 

97 
73 

83 
69 

82.5 
60.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION 
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1 

OBSERVER 

I 

u 

1 

p. 

% 
E 

f-T' 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

8 

41  02 

74  06 

270 

8ERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

.ATLANTIC  CITY  WB  AP 
(ATLANTIC  CITY 

0311 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

HID 

M  I  C 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0  325 

ATLANTIC 

1 

39  2  3 

74  26 

11 

MID 

MID 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

03*6 

CAMOEN 

2 

39  5* 

75  04 

50 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0928 

BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

9A 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

0690 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

30 

5P 

•>P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR  2  SW 

0T2I 

MONMOUTH 

1 

40  09 

74  04 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELV10ERE 

0729 

2 

40  50 

75  OS 

275 

7A 

7A 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSV1LLE  2  E 

0797 

SOMERSET 

B 

40  43 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY  | 

BLACKWELLS  MILLS 

0847 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

BOONTON  I  SE 

0907 

MORR I S 

e 

40  54 

74  24 

280 

HA 

OA 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

09  J  7 

SOMERSET 

10 

40  33 

50 

BA 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BRANCHVILLE 

0971 

SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

560 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  05 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  E.  *  G-  CO., 

CANISTEAfi  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41  07 

74  30 

1040 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT; 

CANOE  BROOK 

:  335 

ESSEX 

40  45 

74  21 

160 

SA 

9A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO.  1 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39  26 

75  25 

20 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

1 

36  57 

74  56 

10 

5P 

SP 

: 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*7! 

ESSEX 

! 

40  52 

74  13 

400 

6A 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1912 

SALEM 

39  31 

75  10 

BO 

JOHN  HOPKINS  UNI. 

CHARLOTTE8URG 

1SB2 

PASSAIC 

S 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATHAM 

15  90 

MORRIS 

e 

40  44 

74  23 

IBS 

EDWARD  P.  MOLITOR 

CHATSWORTH 

1598 

BURLINGTON 

l 

74  32 

100 

5P 

EARL  H.  KERCHNER 

CLINTON 

1  7*3 

HUNTERDON 

10 

40  36 

74  55 

200 

8A 

ANDREW  F  OROPPE 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

40  40 

74  U 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMM. 

ELI2A8ETHPORT 

1652 

UNION 

8 

40  36 

74  12 

10 

MID 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT  1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

27^e 

ESSEX 

B 

40  50 

74  17 

340 

8A 

BA 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMINGTON  1  NE 

30  2 c; 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

7A 

7A 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3161 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

:    h 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

BA 

BA 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41  09 

74  20 

660 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HACKENSACK 

3M2 

BERGEN 

4 

40  S3 

74  03 

10 

c 

INACTIVE  7/15/63 

HAMMONTON  2  NNE 

1662 

ATLANTIC 

7 

39  39 

74  48 

BA 

SA 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

SUSSEX 

2 

41  IB 

74  40 

1570 

8A 

8A 

N.  J.  DEPT.OF  ton;.. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

6P 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2  w 

4229 

BURLINGTON 

7 

39  46 

74  47 

100 

7P 

7P 

EDWARD  ENTWISTLE 

IPVINGTON 

4261 

ESSEX 

1 

40  43 

74  15 

90 

MID 

c 

JOINT  MEETING  GARAGE    1 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

1 

40  44 

74  03 

135 

MIL 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT .! 

LAMBERTVILLE 

4639 

HUNTERDON 

2 

40  11 

74  57 

75 

6P 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAYTON  2 

473C 

SUSSEX 

2 

41  15 

74  52 

390 

7A 

7A 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

488' 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

ISO 

9A 

9A 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COMM. 

LONG  BRANCH 

^98' 

MONMOUTH 

] 

40  18 

74  00 

20 

MID 

HIE 

WILLIAM  D.  MARTIN.  JR. 

LONG  VALLEY 

500_ 

MORRIS 

10 

40  47 

74  47 

530 

7A 

7A 

MISS  PEARL  HINSHAW 

LUMBER TON 

5055 

BURLINGTON 

J 

39  S6 

74  46 

25 

JAHES  LAWTON 

MACOP1N  INTAKE 

5071  PASSAIC 

41  01 

74  24 

564 

INACTIVE   1/61 

MAHWAH 

5104i  BERGEN 

a 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

BA 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

5244  MONMOUTH 
5346]  ATLANTIC 

1 

40  20 

74  14 

120 

GEROW  BRILL 

MAYS  LANDING 
1 

3 

39  27 

74  44 

10 

9A 
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COUNTY  EXTENSION  SVC. 
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MIDLANO  PARK 

5503 

BERGEN 

9 

40  59 

74  09 

210 

MID 

RIDGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

8A 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5561 

CUMBERLAND 

39  22 

7S  04 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41  01 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

HOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

39  56 

74  58 

55 

MID 

SA 

H.  J.  WILLARD 

MORRIS  PLAINS  1  W 

S769 

MORR I S 

6 

40  50 

74  30 

JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

40  42 

74  10 

11 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

ooo;: 

MIOOLESEX 

10 

40  26 

74  26 

66 

5P 

5P 

ARTHUR  H.  AHLOU1ST 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

4 

40  57 

74  02 

12 

MID 

: 

HACKENSACK  WATER  CO. 

NEW  MONMOUTH 

6154 

MONMOUTH 

1 

40  25 

74  06 

30 

4P 

4P 

ST.  MARYS  SCHOOL 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41  03 

74  45 

569 

8A 

SA 

:  h 

NEWTON  WTR.  +  SWR.COMM. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

SA 

NEWARK  WATER  DEPT. 

OLDWICK 

6544 

HUNTERDON 

10 

40  40 

7*  45 

260 

BA 

DAN  A.  COUGHLIN 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

8 

74  13 

160 

MID 

C     COUNTY  ENGINEER 

PATERSON 

PASSAIC 

6 

40  54 

74  09 

100 

BA 

H  i  p.  J.  DEL  VECCH10 

PEMBERTON  3  E 

6143 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  36 

80 

5P 

SP 

SP 

PHILIP  E.  MARUCCI 

PHILLIPSBURG 

697&. 

WARREN 

2 

40  41 

75  11 

180 

3P 

3P 

TOWN  OF  PHILLIPSBURG 

PHILL1PSBURG  BRIDGE 

6^79 

WARREN 

2 

40  42 

75  12 

200 

7A 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 

PLAINFIELO 

7079 

UNION 

1C 

40  36 

74  25 

120 

8P 

8P 

MRS  VIVIAN  SCHERER 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7326 

MERCER 

10 

40  20 

74  40 

60 

MID 

PRINCETON  WATER  CO. 

RAHWAY 

7)93 

UNION 

40  36 

74  16 

20 

MID 

C   H 

RAHWAY  VLY.  SWG.  AUTH, 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

E 

41  06 

10A 

NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

7831 

MIDDLESEX 

10 

74  26 

125 

0 

RUTGERS. THE  STATE  UNIV 

SEABROOK  FARMS 

7936 

CUMBERLAND 

2 

39  30 

75  14 

90 

8A 

8A 

8A 

SEABROOK  FARMS  CO 

SHILOH 

soei 

CUMBERLAND 

2 

39  26 

75  IB 

120 

5P 

SP 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

10 

40  35 

74  37 

90 

6P 

H   W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

B402 

MORRIS 

8 

40  58 

74  26 

BOO 

JERSEY  CITY  D.  P.  W. 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

1 

40  43 

74  18 

90 

SUSSEX 

B644 

SUSSEX 

5 

41  13 

74  37 

440 

7A 

BRICE  B.  STANTON 

TOMS  RIVER 

8916 

OCEAN 

1 

39  57 

74  13 

10 

6P 

6P 

TOMS  RIVER  WATER  CO. 

•TRENTON  WB  CITY 

986) 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

MID 

MID 

:   HJ  U.5.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

6899 

OCEAN 

39  36 

74  20 

6P 

6P 

1  SCOTT  MATHIS 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

( 

41  03 

74  18 

320 

8A 

Z   H   WATER  SUPPLY  COMM. 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

10 

40  40 

74  25 

260 

:      UNION  COUNTY  ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

HUNTERDON 

10 

40  27 

74  48 

160 

7A 

1  ROBERT  M.  MANNERS 

WEST  WHARTON 

9608  MORRIS 

8 

40  54 

74  36 

680 

N.J.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

WOO0CL1FF  LAKE 

BERGEN 

4 

41  01 

74  03 

103 

MID 

:     |  HACKENSACK  WATER  CO. 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

39  39 

75  19 

50 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

1 -COASTAL;      2-1 


;       3-GRBAT   EGG   HARBOR;       4 -HACKENSACK ;       5-HUDSOH;       6-MAURICE;       7-MULLICA;       8-PASSAIC ;       9-RAHWAY;       10-RARITAN; 
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Delayed  data   and  corrections  will   be   carried   only    in    tl 
Monthly   and  seasonal   snowfall   and   heating  degrees    for 
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ASHEVILLE:  1964 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


August 


September 


NORTHERN    01 

BEL VIDE RE 
B0ONT0N    1     SE 
CANOE    BROOK 
CHARCOT TEBURG 
ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    SERV   BLOG 
FLEMINGTON    1    NE 
HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 

LAYTON    2 
LITTLE    FALLS 
LONG    VALLEY 
MORRIS    PLAINS    1    W 
NEWARK    WB    AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS8URG 

PLAINFIELD 

SOHERVILLE 

SUSSEX 

DIVISION 

SOUTHERN    02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  STA  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAWMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  HILLS  2    W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORE S TOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 


DIVISION 

COASTAL  03 

ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH 


30.0 

23.0 
26.7 
20.7 

29.0 

27.7 


29,6 

20.2 
28.0 
27.8 

ze.3 

27.4 
20.2 
25.3 


29.8 
30.3 
30.  2H 
29. ON 


26.9 
28.5 
28.7 

29. 3M 
29.4 

28.5 
29.2 
29.  J 

29.5 

30.3 
30.1 
29.0 


32.5 
33. 2M 

29.4 


-  4.6  20.5 

-  5.0  21.5 

-  5.6  22.8 

-  5.1  IB. 4 

-  2.B  27.8 


-  3.5 

-  3.6 

-  2.8 


18.9 
26.0 
25.6 


27.  0 
27.2 
27.7 

27. 8M 

28.4 

27.4 

27.*. 

2B«9 

28.3 

28.9 
29.2 
27.2 


30.7 
3  0.4 
28,(i 

29.7 


-10.8    37.5 


-  8.0 

-  6.6 
-10.7 

-  5.5 


-11.5 
-    7.9 


-  5.0 

-  5.0 

-  4.6 


38.0 
38.4 
35.6 
42.1 


36.6 
41  .9 
41.6 

41  .6 

4  0.8 

35.2 

39.  i 


45.5 

44.6 

45.8 

44.5 
43.9 

42.8 

45.1 

42.6 
43.8 


45.0 

44.1 
43.3 


44.7 
45.  2M 

41.7 


48.5 
49.5 
48.5 
47.7 
52.8 

49.6 
49.5 
47.6 


2.6 
0.5 
0.2 
0.3 

0.9 


56.0 
56.6 
57.8 
55.1 
60.6 

57.8 

56.6 

55.7M| 

59.6 

60.0 

55.2 
59.7 
54.5 
57.6 
61.1 

56.8 
60.6 
60.3 
59.4 
59.3 

55-7 

57.9 


60.3 
61.9 
60.5 
61.1 


0 

3 

61.0 

0 

1 

3 

1 

59.6 

58.8 

60. 7M 
60.5 

0 

5 

59.3 

0 

8 

60.3 
60.6 

sa. 7  I  -  4.0 

60.5 

60.8    |  -   2.2 

59.5 

60.4 

59.0 


59.2  -   0.3 
60.2M 

58.6      -    1.2 

59.3  -  0.7 


66.0 
67.2 
67.5 


65.0 
70.1 
70.3 


66.6 
70.8 
70.5 
69.6 
69.8 

65.5 


70.5 
69.7 
70.7 
69.4 

69.2 

71.0 
71.5 
66.5 
71.2 

69.7 


69.7 

71. OM 

67.9      -    1.2 


72.4 
72.8 
70.5 
75.2 

73.2 
74.3 
69.5 
75.2 
74.9 


72.2 
76.2 
75.0 
74.7 
74.9 

70.7 


0.2 
0.4 
0.6 


74.9 

7  6.0 
76.% 
74.3 
7  3.6 

76. 4M 
75.7 
74.7 
75.1 
74. 8M 

73.4 
76.0 
75.6 
72.8 
75.7 


75.7 
76.3 

73.9 


6  7.0 
7J.2 

70,4 


1.4 
2.0 
1.3 
1.0 


71.6 
74. 1M 
70.7 


-  2.1 

-  1.5 


59.6 
60.5 

57.1 

6  2'.  8 
63.0 


58.1 
62.9 
62.0 
62.6 


63.9 

-    3.3 

64.1 

63.0 

64. 5* 

-    4.3 

62.8 

62.6 

-    3.7 

62.9 

62.8 

-    4.S 

61.9 

-    4.2 

61.5 

-    4.8 

63.  5M 

63.5 

62.2 

-    4.2 

63.5 

-    3.C 

63.9 

61.9 

-    5.5 

63.7 

63.6 

63.2 

62.6 

-    4.5 

58.8 
61.8 

58.8 


I        1.8 


3*8 

3.0 


45.5MI 
47.1    I 


50.2 
49.6 
49.0 

48.5 

49.2 
49.0 
49.2 
49.2 
48.4 

48.7 
48.4 
48.7 
49.7 
49.9 


49.6 

50.8 

50.1 


49.9 
52. 7M 
49.6 


25.9      -    5.3 


25.6 
25.6 
21.8 
30.0 
27.6 


27.2 

30. 1M 

29.1 

28.1 

29.0 

28.8 

27.8 

30.1 
28.6 
29.4 


31.9 
35. OM 
28.8 


-  6.4 

-  6.5 

-  5.1 


1.7 
1.6 

2.4 
0.9 


2.2 

0.6 
0.2 


47.9 
48.8 
49.1 


49.2 
50.0 
46.4 
52.4 


47.4 
52.6 
52.0 
51.8 


46.9 
49.6 


53.5 
53.4 
52.9 

52.1 

52.2 

53.0 
51.8 
51.3 

53.0 
52.7 
52.0 
52.7 
52.6 

51.6      |-    2.7 


1.2 

0.6 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  each  month  except  the  January  issue  of 
this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


August 


September 


NORTHERN  01 

8ELV1DERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
8LACKWELLS  MILLS 
B00NT0N  1  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

BRANCHV1LLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEOAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CLINTON 

ELI2ABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 
HIGH  POINT  PARK 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 
LAY TON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 
MAHVAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  HILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

ORANGE 

PATERSON 
PMILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLA1NFIELD 

RAHWAY 

RING WOOD 
SOHERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WERTSV1LLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 

DIVISION 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLAIN  STA  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEM8ERT0N  3  E 

PRINCETON   WATER    WORKS 
SEABROOK    FARMS 
SHILOH 
TOMS    RIVER 
TRENTON   WB   CITY 


DIVISION 

COASTAL   03 

ATLANTIC   CITY 
BELMAR   2   SW 
CAPE    MAY    3   W 

LONG    BRANCH 


2.86- 

3.11] 
2.46J 
2.40- 

2.32 

2.31 
2.63 
2.69-   1.01 
2. AS 

2.71J- 

1.26 
E2.6D 
2.03k-    1.9A 


2.29*-  1.03 
3.D8 

2.681-  .97 

2.61-  .93 


2.83 
2.38 
2.19-    1.14 


2.481- 

2.22 

2.66- 


2.62 
2.59- 
2.46 
2.40- 


2.32 
3.03 
2.59- 


2.59 
2.10 
2.60-    1.02 
3.11 
2.43 

2.44 
2.13 

2.18k    1.16 
2.56 
2.20-    1.10 

2.25 

2.59k 

1.96 

2.36- 


2.90- 

•  70 
2.68 
2.99- 


2.44 

2.0 
2.03 


E2.79 
2.31. 
2.59 


2.441-      .46 


1.59 
2.53 
1.91 


1.86 
2.41 
1.53 
2.46 


2.68- 

2.38 


3.7 
4.00 
3.42 


-      I 
E3.91 


4.06 
3.08 
3.36 
3.77 


3.17 
3.5 

3.19 
3.08 

3.23 

3.69 
3.81 
3.79- 


4.63 
5.49 
5.03 


.72-   : 

.72 

.74-    3.47 


1.90 
1.10 
1.1 


.22-    2.62 
-83[-    3.00 


3.17 
3.10 


1.92 
3.05 


1.07^  2.53 
2.57 
2.52 


.82-    2.29 

.97 

.83-    2.38 


2.67 
.98k    2.34 


2.731 

3.2lk      .! 
4.21 
3.98J-      .1 


2.85k    1.21 


2.071-    1.94 
3.29 
E2.94 
1.82! 
2.22K    1.53 

2.39|-    1 
2.791 

3.07k    1.26 
3.83k 

3.69 

2.3ol 
3.12| 
3.81< 
3.40i 
2.37K    1.28 


3.62- 
2.53K    1.62 
3.08 
2.23^    1.91 


2.59k    1.22 
3.55! 

2.7lk    1.06 
3.671 


2.911-    1.16 


2.50K    1.26 


3.37 
3.65k 


1.85 
2.28-    1.79 
1.83K    1.92 


1.69 
2.30 
1.28-    2.34 


2.411-    1.37 


3.241-    1.20 
2.40 


3.72 
4.50 
2.38-    1.65 


1.56 
4.19 
3.75 


2.11 
2.84 
4.2 


2.88 
1.74 

3.00 


2.14 
1.46 


1.51 
1.42 


1.32 
1.42-  2.41 
3.201-      .70 


2.13 

.30 

2.29 

.47k    2.94 

1.63-    1.44 


3.81J-    1.41 

4.3C 

3.95 

3.6 

4.18 


1.60 
3.29 

4.82 
2.051-    3.15 


1.89 
2.80k 
2.07 


3.67 
3.96 
4.86 


2.60-    1.12 


•  98K  3.58 
3.20-  1.26 
1.92-    2.35 

.92 
1.64 

2.06 

3.0lk    1.16 
3.64J-      .89 
2.60 
2.74-    1.91 

2.50 
2.69 

2.15-    2.14 


2.37k    1.97 


2.47-   2.5; 
2.6C 
2.09 
2.33-   2.38 


1.92-    3.04 


2.781-    1.84 


.02 


1.77 
1.49-    3.52 
2.23 
1.88r-    3.16 


2.87-   1.84 
2.21r    2.70 


2.93-    1.97 


3.64 

3.5 

6.05 

2.06-   2.70 


1.03 


2.08 
3.82 
3.45 
3.47 
l.B5k    2.92 

5.35 


3.43k    1.63 

2.06k-    3.06 

3.17 
2.09k   2.65 


3.24k. 

4.93 

3.34 

3.161 
2.971 
4.1.31 
4.96! 
3.60k 


6.70,      2.37 


5.17 
4.04 
4.31 


6.83       3.18 


5.99       2.00 


3.57 
7.42       . 
6.09       2 
6.47 
6.04       2.27 


5.04       1.25 

3.I2I- 
3.21| 
4.661 
5.55i      1 

4.45| 


•  42 

•  20J-    3.12 

.if 

.421 

•18k    3.00 


11-   2.89 


•  2i|-  : 

.201-    2.99 


.47 

•  27k    3 
.27k    3.15 

.31 

ST    '" 

•  34 


3.08 
3.05 


.15k    3.05 

.42 

.19 

.02k    3.67 

.12-    3.23 

.21 


•32h 


5.54       1.87       2.19 


02k    3.37 

5 

46 

6 

80 

25 

5 

56 

Ilk    3.60 

6 

80 

13k    3.17 

5 

94 

6.591 

7.9' 

7.671 
6.O61 
7.00| 
8.06 


2.52       2.25-    1.41 


1.63K    1 
E1.98| 
2.30K    1.82 


E3.06k 
1.891 
1.93 

4.201      2.37k    1.05 


4.64      2.05-    1.24 


7.32      3.61 
5.31 
7.23      i 
7.61      3 
7.53 

5.62 

7.80 
6.97 
7.741 
5.6S|      2.31 


6.831 
5.421 

7.751 


1.78k  1.60 
2.47 
2.08-  1.82 
2.24k    1.55 

2. 161 

.99 


6.65 

7.15 
7,02 
7.78 
6.52 
6.50 

7.15 


6.94      3.06 


2.22| 
1.71- 
1.87 


1.92 
2.57 
2.53-    1.06 

2.11-    1.45 


2.80      2.35- 


6.801      2.77 
7.62!      3.96 


E6.51 
5.91 
8.281     * 
8.86 

6.70  2.96 
6.90  3.51 
7.1l!      3.40 


6.381      2.87 


6.35      2.62 


6. Oil      2.85 


2.081 

2.50! 

2.85k 

.80 

E2.04- 

.02 

2.4') 

2.11 

2.00! 
El. 78k 

.67 

2.14 

E2.02p 
1.88- 
2.16k 

2.27 

.71 

.15 
.07 

2.06-      .85 
1.92r-    1.25 


7.0fll      3.34      2.10--    1.16 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


NEW   JERSEY 
1963 


Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between  dates 

16"  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

| 

is 

fr 

s 

| 
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To 
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J 

e2 

Q 

© 

13 

o 

k 

o 
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c* 

NORTHERN    01 

BELVIDERE 

ih 

7-    3+ 

-11 

1-29 

3-    4 

16 

3-   4 

16 

4-  6 

24 

4-27 

28 

5-25 

32 

9-24 

28 

9-24 

28 

11-14 

24 

12-  2 

20 

12-15 

11 

286 

273 

222 

ISO 

122 

B00NT0N    1    SE 

94 

7-27+ 

-    6 

2-   9+ 

3-    4 

16 

3-   4 

16 

3-24 

23 

3-24 

23 

5-24 

32 

9-24 

32 

11-  4 

25 

11-26 

21 

12-13 

19 

12-15 

15 

286 

284 

2*7 

225 

123 

CANOE   BROOK 

97 

6-28 

-13 

1-29 

3-    1 

10 

3-24 

20 

4-    8 

24 

4-28 

27 

5-24 

31 

9-24 

28 

9-24 

28 

11-14 

23 

12-   2 

20 

12-13 

14 

287 

253 

220 

1*9 

123 

CHARLOTTEBURG 

93 

7-   3+ 

-11 

1-30+ 

3-    4 

16 

3-16 

19 

3-24 

23 

4-26 

27 

5-25 

31 

9-24 

29 

11-13 

28 

11-26 

20 

11-26 

20 

12-15 

11 

286 

255 

2*7 

201 

122 

ELIZABETH 

98 

7-27+ 

-    3 

2-    8 

2-27 

8 

3-    1 

19 

3-   3 

23 

3-24 

25 

4-   8 

32 

11-    4 

32 

11-26 

26 

12-    1 

24 

12-15 

14 

12-15 

14 

291 

289 

273 

2*7 

210 

ESSEX   FELLS   SERV   BLDG 

98 

7-    2 

-    6 

2-    9+ 

3-    1 

12 

3-    3 

18 

3-24 

23 

4-15 

28 

5-24 

30 

9-24 

30 

11-14 

26 

11-26 

23 

12-13 

15 

12-13 

15 

287 

285 

2*7 

213 

123 

FLEMINGTON    1    NE 

101 

7-    3 

-12 

1-29 

3-    3 

16 

3-24 

19 

4-    6 

21 

5-13 

28 

5-25 

31 

9-24 

27 

9-24 

27 

11-26 

20 

11-26 

20 

12-13 

16 

2  85 

2*7 

23* 

13* 

122 

HIGH    POINT    PARK 

93 

7-    3 

-18 

2-    8 

3-15 

16 

3-23 

19 

4-    8 

24 

4-11 

26 

5-24 

29 

9-23 

32 

9-24 

28 

11-25 

22 

12-   1 

15 

12-   1 

15 

261 

253 

231 

166 

122 

JERSEY   CITY 

97 

7-   1+ 

2 

2-    8 

2-27 

9 

2-28 

19 

2-28 

19 

3-23 

28 

4-    5 

32 

12-   1 

28 

12-   1 

28 

12-14 

21 

12-15 

17 

12-19 

16 

295 

290 

289 

253 

2*0 

LAMBERTVILLE 

99 

8-27 

-   5 

1-29 

2-27 

6 

3-    3 

20 

3-24 

23 

4-   8 

28 

5-2* 

31 

9-24 

29 

11-    4 

28 

11-26 

23 

12-13 

17 

12-15 

13 

291 

285 

2*7 

210 

123 

LAYTON    2 

93 

7-27+ 

-20 

1-29 

3-    4 

6 

4-    6 

20 

4-26 

23 

5-24 

28 

5-25 

32 

9-24 

27 

9-24 

27 

11-    4 

21 

11-26 

19 

12-   1 

15 

272 

234 

192 

123 

122 

LITTLE    FALLS 

99 

7-28 

-    6 

2-   8 

3-   1 

16 

3-    1 

16 

3-16 

24 

3-24 

25 

4-27 

32 

9-24 

32 

11-26 

25 

12-   2 

24 

12-13 

17 

12-15 

15 

289 

287 

261 

2*7 

150 

LONG   VALLEY 

95 

7-   3+ 

-16 

1-31 

- 

- 

4-26 

24 

4-30 

27 

5-25 

30 

9-24 

25 

9-24 

25 

11-14 

24 

11-26 

20 

12-13 

16 

- 

- 

202 

1*7 

122 

MORRIS   PLAINS    1    W 

97 

7-27+ 

-   8 

2-   9+ 

3-    3 

14 

3-16 

20 

3-24 

21 

4-    6 

28 

5-13 

32 

9-25 

30 

11-   4 

26 

11-26 

21 

12-   2 

20 

12-15 

12 

287 

261 

2*7 

212 

135 

NEWARK    WB    AIRPORT 

100 

7-   1 

-   2 

2-    8 

2-27 

9 

2-27 

9 

2-28 

21 

3-11 

28 

4-   5 

32 

11-25 

31 

12-   1 

27 

12-12 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

291 

291 

287 

265 

23* 

NEWTON 

98 

7-   3 

-17 

1-29 

3-    4 

9 

3-24 

20 

4-   6 

22 

5-24 

28 

5-25 

31 

9-14 

32 

9-24 

24 

9-24 

24 

11-26 

20 

12-13 

12 

284 

2*7 

171 

123 

112 

PATERSON 

98 

7-   3+ 

-  4 

2-   9+ 

2-28 

11 

2-28 

11 

3-24 

24 

3-24 

24 

4-10 

31 

11-25 

32 

12-   1 

26 

12-12 

23 

12-15 

15 

12-15 

15 

290 

290 

263 

252 

229 

PHILL1PSBURG 

99 

6-28+ 

-   8 

1-29 

3-    1 

12 

3-    3 

19 

3-24 

24 

4-   6 

27 

4-29 

32 

9-24 

31 

11-20 

27 

11-26 

24 

12-13 

20 

12-15 

12 

289 

285 

2*7 

228 

1*8 

PLA1NFIEL0 

98 

7-27+ 

-    3 

2-   8 

2-27 

7 

3-    1 

16 

3-24 

24 

4-   6 

28 

5-24 

32 

11-    4 

28 

11-   4 

28 

11-26 

24 

12-15 

13 

12-15 

13 

291 

289 

2*7 

212 

16* 

SOMERVILLE 

100 

7-   1+ 

-    5 

1-29 

2-27 

4 

3-16 

20 

4-    6 

24 

4-    6 

24 

5-24 

32 

9-24 

32 

11-   4 

27 

11-26 

22 

12-15 

14 

12-15 

14 

291 

27* 

23* 

212 

123 

SUSSEX 

92 

7-    3 

-17 

1-29 

3-    4 

8 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-26 

26 

5-25 

31 

9-24 

27 

9-24 

27 

11-25 

21 

12-12 

19 

12-13 

15 

284 

262 

2*5 

151 

122 

SOUTHERN   02 

ATLANTIC   CITY    WB    AP 

98 

7-19 

3 

1-29 

2-23 

8 

2-28 

20 

3-    3 

24 

3-24 

28 

4-    6 

30 

11-13 

30 

11-25 

27 

12-   2 

23 

12-14 

19 

12-13 

16 

295 

289 

27* 

2*6 

221 

AUDUBON 

100 

6-27 

1 

2-   8 

2-27 

8 

2-27 

8 

2-28 

21 

3-16 

2e 

4-    6 

30 

11-13 

30 

11-26 

28 

12-14 

18 

12-1* 

18 

12-15 

15 

291 

290 

289 

255 

221 

BELLEPLAIN   STA   FOREST 

97 

7-19 

-    5 

1-25 

2-28 

15 

3-    3 

20 

4-    6 

24 

4-29 

28 

5-25 

31 

9-24 

31 

11-    4 

25 

11-25 

22 

12-  2    18 

12-15 

14 

290 

27* 

233 

189 

122 

BURLINGTON 

100 

6-27 

0 

1-24 

2-27 

8 

2-27 

8 

2-28 

24 

4-29 

28 

4-29 

28 

11-25 

32 

12-   1 

28 

12-   2 

24 

12-15   16 

12-15 

16 

291 

291 

277 

216 

210 

CHATSWORTH 

97 

7-27+ 

-   3 

1-25 

2-28 

12 

2-28 

12 

4-    6 

22 

4-29 

28 

5-25 

32 

9-25 

31 

11-12 

27 

11-13 

24 

11-26 

20 

12-15 

13 

290 

271 

221 

197 

123 

FREEHOLD 

100 

7-    1 

- 

2-27 

5 

2-28 

17 

3-15 

24 

4-    5 

28 

4-29 

31 

9-24 

32 

11-25 

27 

12-   1 

23 

12-15 

12 

12-15 

12 

291 

290 

261 

23* 

148 

GLASS60R0 

98 

7-28+ 

3 

12-31 

- 

- 

- 

- 

- 

9-24 

32 

11-26 

26 

12-   2 

24 

12-15 

14 

12-15 

14 

— 

- 

- 

- 

- 

HAHMONTON    2    NNE 

102 

6-28 

-   1 

1-    1 

2-28 

10 

2-28 

10 

2-28 

10 

3-19 

28 

4-    6 

29 

11-13 

31 

11-25 

28 

12-   5 

22 

12-15 

14 

12-15 

14 

290 

290 

280 

251 

221 

HIGHTSTOWN    1    N 

99 

6-27 

-  4 

12-31 

2-27 

5 

2-28 

18 

3-24 

24 

4-    6 

28 

5-24 

32 

9-24 

31 

11-25 

28 

12-   1 

24 

12-15 

13 

12-15 

13 

291 

290 

252 

233 

123 

INDIAN   MILLS   2   W 

98 

6-27 

-   5 

12-31 

2-26 

16 

2-28 

16 

4-   6 

21 

4-29 

26 

5-25 

30 

9-24 

29 

10-   5 

28 

11-13 

24 

11-26 

20 

12-   5 

16 

2  80 

271 

221 

159 

122 

MILLVILLE 

98 

7-28 

4 

1-28+ 

2-28 

11 

2-28 

11 

3-   3 

23 

3-24 

28 

4-   6 

29 

11-   4 

32 

11-26 

26 

- 

12-15 

17 

12-20 

11 

295 

290 

- 

247 

212 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

96 

7-27 

2 

2-17+ 

2-27 

9 

3-    3 

19 

3-  9 

24 

4-16 

28 

4-29 

32 

11-   3 

32 

11-13 

28 

12-   2 

19 

12-  2 

19 

12-15 

15 

291 

27* 

268 

211 

118 

MOORESTOWN 

98 

7-    1 

1 

12-31 

2-27 

7 

2-27 

7 

2-28 

22 

4-    6 

27 

5-24 

32 

11-13 

30 

11-26 

28 

12-14 

17 

12-14 

17 

12-15 

16 

291 

290 

289 

23* 

173 

NEW   BRUNSWICK   EXP   STA 

98 

6-27 

-   3 

2-   8 

2-27 

6 

2-28 

18 

3-16 

24 

3-24 

26 

4-   6 

30 

11-    4 

32 

11-26 

27 

12-   2 

23 

12-15 

13 

12-15 

13 

291 

290 

261 

247 

212 

NEW  MONMOUTH 

98 

7-    2  + 

-  2 

2-    8 

2-27 

10 

2-28 

18 

3-24 

24 

3-24 

24 

4-29 

32 

11-14 

30 

11-25 

28 

11-26 

24 

12-15 

12 

12-15 

12 

291 

290 

2»T 

246 

199 

PEMBERTON   3   E 

97 

7-    1  + 

-   5 

12-31 

2-28 

16 

2-28 

16 

3-16 

22 

4-    6 

25 

5-25 

32 

9-25 

30 

11-13 

27 

11-26 

23 

12-15 

14 

12-15 

14 

290 

290 

255 

221 

123 

SEABROOK    FARMS 

97 

7-28+ 

- 

- 

- 

- 

4-    6 

27 

4-16 

32 

_ 

— 

- 

- 

- 

— 

— 

- 

— 

- 

SHILOH 

98 

7-27 

3 

1-24 

2-27 

7 

2-28 

18 

2-28 

18 

3-23 

28 

3-24 

29 

11-16 

32 

11-26 

28 

12-   2 

24 

12-15 

15 

12-15 

15 

291 

290 

277 

24* 

237 

TOMS   RIVER 

98 

7-27+ 

-  1 

12-31 

2-27 

8 

3-16 

20 

3-24 

22 

4-29 

27 

5-25 

31 

9-24 

32 

11-  4 

28 

11-26 

22 

12-   2 

19 

12-15 

14 

291 

261 

2*7 

169 

122 

TRENTON   WB   CITY 

98 

6-27 

-  2 

2-    8 

2-27 

7 

2-27 

7 

2-28 

22 

3-15 

28 

4-    5 

32 

11-25 

31 

12-   1 

28 

12-14 

18 

12-1* 

18 

12-15 

15 

291 

290 

289 

261 

234 

TUCKERTON 

96 

7-19+ 

-   1 

1-25 

2-27 

9 

2-28 

18 

3-16 

21 

4-29 

28 

5-25 

32 

9-25 

32 

11-16 

26 

11-26 

23 

12-1* 

14 

12-14 

14 

290 

289 

255 

201 

123 

WOODSTOWN 

99 

7-27 

-    6 

2-   8 

2-27 

7 

2-28 

17 

3-    3 

23 

4-    6 

26 

4-29 

30 

9-24 

32 

11-13 

28 

12-  2 

23 

12-13 

14 

12-15 

14 

291 

290 

27* 

221 

148 

COASTAL    03 

ATLANTIC    CITY 

94 

7-27+ 

8 

2-   8+ 

2-27 

13 

2-27 

13 

2-27 

13 

3-    3 

28 

3-23 

31 

11-25 

29 

12-   1 

27 

12-14 

20 

12-1* 

20 

12-19 

16 

295 

290 

290 

273 

247 

CAPE    MAY    3    W 

99 

6-27 

10 

2-17+ 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-   2 

23 

3-   2 

23 

3-16 

31 

11-26 

29 

12-   2 

27 

12-15 

23 

12-17 

20 

12-31 

12 

307 

293 

288 

275 

255 

LONG    BRANCH 

98 

6-27 

-   1 

2-    8 

2-27 

11 

2-27 

11 

2-28 

22 

3-24 

27 

4-  6 

31 

11-  * 

32 

11-26 

28 

12-   2 

24 

12-1* 

19 

12-15 

14 

291 

290 

277 

2*7 

212 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Jan. 


Feb. 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


Sept. 


Annual 


NORTHERN  01 
CANOE  BROOK 


SOUTHERN  02 
PEMBERTON  3  E 


EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 

DEP 

WIND 


5.17 
.58 
1302 
75.8 
49.8 


5.22 
.68 

829 
86.3 
60.9 


6.15 
803 


6.50 
1.44 
765 
92.2 
65.9 


6.64 
612 


5.14 

.87 

661 

82.9 

62.0 


5.24 
489 


B  4.06 
1.05 
1003 
75.0 
51.9 


B  2.98 
509 


3.08 

-  1.11 

807 

68.8 

45.3 


2.63 
533 


MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Novembei 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

• 
S* 
9 
i 

j 
I 

• 

8 

> 
< 

• 

a 

i 

« 

i 

s 

> 

< 

s 
a 

< 

s 
a 

9 

i 

■ 
a 

> 
< 

s 

a 

9 

a 

H 

0» 
g 

B 

> 
< 

1 

a 

e 
1 

S 

9 
> 
< 

a 
1 

o> 

> 
< 

9 

a 
| 

9 
> 
< 

a 

a 

9 
l 

< 

3 

9 

I 
U 

9 

< 

9 

a 
! 

e 
a 

> 
< 

9 

a 

9 

£ 

9 

o» 

9 
> 
< 

S 

a 

i 

ROTOERS   MICRO  MET 

PLOT    <    1 

1    INCH 

32.3 

34/29 

31.1 

33/27 

36.2 

52/29 

48.8 

59/40 

60.3 

74/46 

72.5 

89/61 

78.7 

91/63 

77.2 

90/64 

67.6 

83/56 

59.3 

71/46 

49.0 

57/40 

34.7 

45/30 

54.0 

91/27 

2    INCHES 

32.3 

34/29 

31.1 

33/27 

35.9 

51/29 

46.4 

57/40 

59.6 

72/46 

71.5 

85/61 

77.7 

88/64 

76.2 

87/65 

67.1 

60/57 

59.0 

69/47 

48.9 

56/40 

35.2 

45/30 

53.6 

88/27 

4    INCHES 

32.8 

34/32 

32.0 

34/30. 

35.5 

49/30 

47.8 

55/41 

59.0 

70/46 

69.8 

80/62 

76.4 

84/67 

75.3 

85/67 

66.4 

75/59 

58.6 

67/49 

49.2 

55/42 

36.4 

43/31 

53.3 

85/30 

e    INCHES 

33. » 

35/33 

33.0 

34/31 

35.5 

46/31 

47.2 

52/43 

57.8 

66/48 

65.0 

75/63 

75.1 

80/69 

74.3 

78/70 

66.6 

74/60 

59.0 

66/51 

50.3 

55/44 

37.8 

46/33 

53.0 

80/31 

16    INCHES 

35.8 

37/35 

34.4 

36/33 

35.5 

43/32 

46.1 

49/42 

55.6 

61/48 

65.4 

71/61 

72.4 

76/69 

72.9 

76/67 

66.6 

74/56 

59.7 

65/55 

51.7 

55/47 

40.7 

49/36 

53.1 

76/32 

32    INCHES 

38.3 

40/37 

36.3 

36/35 

36.1 

41/34 

44.9 

48/42 

52.9 

57/47 

61.9 

66/57 

68.7 

72/66 

70.8 

72/65 

66.1 

71/55 

60.1 

66/57 

53.3 

57/50 

44.1 

50/39 

52.8 

72/34 

PLOT    •    2 

1    INCH 

30.6 

37/14 

30.3 

34/18 

41.0 

66/27 

55.3 

82/35 

65.8 

91/39 

79.3  111/56 

85.  C 

111/58 

80.8 

103/59 

67.9 

96/45 

60.1 

78/38 

46.7 

62/32 

30.9 

46/21 

56.1 

111/14 

2    INCHES 

30.8 

38/16 

30.3 

34/19 

40.6 

65/27 

54.7 

79/35 

65.2 

88/40 

78.7 

108/57 

84.1  108/59 

80.1 

101/60 

67.4 

94/46 

59.9 

77/39 

46.7 

62/32 

31.1 

45/21 

55.8 

108/16 

4    INCHES 

31.2 

35/20 

30.8 

34/22 

39.6 

60/29 

53.8 

74/37 

63.9 

83/42 

77.3  103/59 

82.8  103/61 

79.1 

96/63 

66.8 

67/50 

59.4 

73/42 

46.8 

59/34 

32.1 

43/24 

55.3 

103/20 

8    INCHES 

31.1 

33/27 

31.6 

34/27 

37.4 

52/30 

51.9 

64/41 

62.2 

73/46 

74.3 

90/62 

80.1 

92/67 

77.4 

87/66 

66.3 

79/56 

59.1 

67/47 

47.7 

56/38 

34.3 

43/30 

54.5 

92/27 

MONTHLY    AVERAGES  ARE    OBTAINED    BY    TAKING   THE    AVERAGE    OF  MAX    AND   MIN  VALUES. 

PLOT    »    1    -    SLOPE   OF   GROUND,  FLAT.       SOIL    TYPEi       LOAM.       GROUND   COVER,       KENTUCKY    BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONST ANT AN    THERMOCOUPLES    CONNECTED    TO    A 

BROWN    ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT    »    2   -    SLOPE   OF  GROUND,  FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND    COVER,    BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH    COPPER-CONSTANT AN 

THERMOCOUPLES. 


otes    follovlug    St 
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STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

6 

lemrd 

or  closed 

o 

2 

5 

i 

a 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

c 

County 

0 

O 

cL, 

el 

to 

A   C 

a  c 

II 

Z 
-o 

a 
(5 

3 

■& 

a 

0 

15 

> 

o 

0 

g 

1 

CJ 

-£TJ 

tables 

ALLENOALE 

OlOO 

01 

BERGEN 

8 

41  02 

74  08 

270 

C 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

56 

6 

1  2  3  C 

•ATLANTIC  CITY 

OiZb 

03 

ATLANTIC 

1 

39  23 

74  26 

11 

90 

90 

1  2  3 

AUDUBON 

0346 

02i  CAMDEN 

2 

39  54 

75  04 

50 

11 

14 

1  2  3 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0528 

02'  BURLINGTON 

1 

39  37 

74  26 

20 

17 

2 

BELIEPLAIN  ST  FOREST 

06901  02 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

30 

69 

69 

1  2  3 

BELMAR  2  SH 

0721|  03 

MONMOUTH 

1 

40  09 

74  04 

40 

20 

2 

BELVIDERE 

0729  01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

275 

71 

71 

12  3 

8ERNARDSV1LLE  2  E 

0797 

01 

SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

5 

2 

BLACKWELLS  MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7 

2 

800NTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

55 

73 

1  2  3 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

01 

SOMERSET 

40  33 

74  34 

50 

7 

2 

8RANCHVILLE 

0978 

01  SUSSEX 

5 

41  09 

74  45 

580 

62 

2 

BURLINGTON 

1211  02  BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

51 

77 

1  2  3 

CANISTEAR  RESERVOIR 

13271  01.  SUSSEX 

B 

41  07 

7*  30 

1040 

23 

2 

CANOE  BROOK 

1335!  01  ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

ISO 

33 

33 

33 

1  2  34 

CANTON 

13*.3|  02  SALEM 

2 

39  28 

75  25 

20 

17 

2 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

03'  CAPE  MAY 

1 

38  57 

74  58 

10 

38 

75 

1  2  3  C 

CEOAR  GROVE 

1*72 

01  ESSEX 

e 

40  52 

74  13 

23 

2 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

* 

39  31 

75  10 

80 

C 

CMARLOTTEBURG 

i58: 

01 

PASSAIC 

B 

41  02 

74  26 

760 

71 

71 

12  3 

CHATHAM 

i  590 

01 

MORRIS 

e 

40  44 

74  23 

185 

59 

2 

CHATSwORTH 

l  ^e 

02 
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